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INTRODUCTION 


iii 

This  pamphlet  contains  the  results  of  stage  and  discharge  observations  made  on  the 
Mississippi  River,  its  outlets  and  tributaries,  and  other  streams  and  waterways  in  the  U.  S.  Army 
Engineer  District,  New  Orleans,  during  the  1979  calendar  year. 

In  addition  to  the  records  of  this  District,  there  are  contained  herein  gage  and  discharge 
data  furnished  by  the  U.  S.  Geological  Survey,  and  gage  records  furnished  by  the  National  Oceanic 
and  Atmospheric  Administration  and  the  Acadia-Vermilion  Rice  Irrigating  Co.,  Inc. 

Gages  operated  by  the  New  Orleans  District  are  generally  inspected  at  least  once  each 
year.  The  datum  used  is  that  of  the  1929  General,  with  1941  Alluvial  Valley  Adjustments  by  the 
National  Ocean  Survey.  Gages  are  being  adjusted  to  agree  with  benchmark  changes  also  fur¬ 
nished  by  the  National  Ocean  Survey.  Refer  to  the  General  Information  section  at  each  station 
for  specific  adjustments.  Gage  readings  are  checked  against  inspection  reports  and  compara¬ 
tive  hydrographs  and  are  corrected  where  the  need  is  indicated. 

Stages  are  readings  of  water  surface  elevations  expressed  in  feet  above  the  zero  or 
reference  point  of  the  gage.  The  reference  point  is  referred  to  either  National  Geodetic  Vertical 
Datum  of  1929  (NGVD)  or  mean  low  gulf  datum.  Mean  low  gulf  is  0.78  foot  below  NGVD.  National 
Geodetic  Vertical  Datum  of  1929  is  used  in  lieu  of  Sea  Level  Datum  of  1929  (MSL). 

Discharge  is  the  quantity  of  water  flowing  past  a  cross  section  of  the  stream  in  a  unit  of 
time.  It  is  expressed  in  cubic  feet  per  second. 

Discharge  data  consist  of  a  brief  description  of  the  gaging  station,  results  of  discharge 
observations,  and  where  determined,  computed  daily  flows. 

Annual  highest  and  lowest  stages  are  reported  for  most  of  the  daily  gage  stations.  In 
determining  these  extreme  records,  all  available  gage  data,  including  continuous  recorder 
charts,  twice-daily  gage  readings,  and  gage  records  taken  from  discharge  notes,  inspection  re¬ 
ports,  etc.,  are  used.  The  time  of  occurrence  usually  is  reported  for  the  annual  highest  stage 
but  not  for  the  annual  lowest  stage. 

The  time  of  observation  refers  to  central  standard,  or  central  daylight  saving  time. 
Daylight  saving  time  was  in  effect  from  Apr.  29  through  Oct.  28. 

The  inclosed  stream  gaging  map  shows  the  gaging  systems  operated  by  the  District 
during  the  reporting  period.  The  map  contains  an  index  for  finding  gage  and  discharge  records 
within  the  pamphlet  by  system  arrangement. 


ROBERT  C.  LEE 
Colonel,  Corps  of  Engineers 
District  Engineer 
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MONTHLY  AN  I  YEARLY  MEAN  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  FOR  1979 


Monthly  Mean  Stage 


Keokuk  (Lower),  Iowa 

Hannibal,  Mo. - -■ 

Grafton,  Ill. - 

Alton  (Lower),  Ill. - 

St.  Louie,  Mo.*-- - - 


Chester,  Ill.  - - 

Grand  Tower,  Ill. ------ 

Cape  Girardeau,  Mo.  -  -  - 
Thebes,  Ill.  ----------- 

Cairo,  Ill.  (Ohio  River)  - 


Wickliffe,  Ky . 

Columbus,  Ky.- ------ 

Hickman,  Ky. - 

New  Madrid,  Mo.  ---- 
Cottonwood  Point,  Mo. 


Fulton,  Tenn. - - - 

Memphis ,  Tenn. - - 

Mhoon  Landing,  Miss. 

Helena,  Ark. - 

Fair  Landing,  Ark.--- 


Rosedale,  Miss. - 

Arkansas  City,  Ark. 
Greenville,  Miss.  -- 
Vicksburg,  Miss. 

St.  Joseph,  La. - - 


Natchez,  Miss. - -- 

Knox  Landing,  La.  -  -  -  - 
Red  River  Landing,  La. 

Bayou  Sara,  La. - 

Baton  Rouge,  La. - 


Donalds  on  ville,  La. - 

College  Point  (La.)- - 

Reserve,  La. - 

New  Orleans,  La. - 

Chalmette,  La. - ---- 


West  Pointe  a  la  Hache,  La 
Empire,  La.-----------  — 

Head  of  Passes  (La.) - 


3.28  3.17  4.20  4.70 


River 

,D“-. 

tance 

miles 

Dram¬ 

as* 

Area 

sq  milts 

Maximum  Discharge  | 

Prior  to  1979 

1979  | 

Year 

Dis-b 

charge 

C.f.S. 

202.7 

171.470 

1858 

573.000 

452,000 

179.6 

697,013 

1785 

1.340,000 

694,000 

109.9 

708,563 

1844 

1,350,000 

760.000 

43.7 

713.200 

1844 

1.375.000 

791,000 

922.0 

918,500 

1912,  '13 

C2. 015. 000 

1,571.000 

734.7 

928.700 

1937 

2,020,000 

1 .544.000 

663.1 

937.700 

1912 

C2. 041, 000 

1 .656,000 

666.0 

1. 104.360 

1927 

d2. 472.000 

1.811 .000 

4)6.0 

1,118,160 

1927 

d2. 278. 000 

l  .694.000 

362.0 

1.123,160 

19)7 

2,046,000 

1.730.000 

306.3 

1. 124.900 

19)7 

1,977,000 

1.420,000 

)02.0 

1,125.000 

1927 

d  1 ,779,000 

.6 

1,124.700 

1973 

610.000 

437.500 

i  .0 

19)7 

*519,000 

8.2 

87,570 

1973 

781,000 

605.000 

37.4 

203,000 

19)7 

1,850.000 

1.140.000 

30.6 

17,698 

1975 

202.000 

100.386 

22.4 

40,200 

1948 

4)9,500 

244,500 

37.0 

2.03) 

1957 

47,700 

30.92Q 

6.4 

9)9 

1967 

22.400 

16.345 

1  1.0 

1,014 

1975 

34,320 

1  1.909 

)4.0 

2.308 

1946 

55,700 

29.622 

25.3 

506 

1946 

39.700 

9.4 

770 

1946 

41,400 

11.843 

78.0 

5.995 

19)0 

25,300 

13,561 

83.0 

6,475 

1937 

74,100 

62,700 

58.0 

5,141 

1937 

64,100 

54.700 

99.1 

25.497 

192  7 

440,000 

137,086 

166.0 

135,700 

1927 

813,000 

181,000 

171.0 

7,450 

1932 

72.900 

26.000 

118.0 

767 

1964 

1 1,700 

7,470 

277.7 

54.677 

194  5 

303,000 

99.400 

104.9 

61,564 

1945 

23). 000 

1 16,100 

127.0 

15,298 

1932 

101,000 

71.400 

Minimum  Dischar, 


Prior  to  1979 


charge 


Dis¬ 

charge 


Mississippi  - 
Mississippi  - 
Mississippi  - 
Mississippi  - 
Mississippi  - 

Mississippi  - 
Mississippi  - 
Mississippi  - 
Mississippi  - 
Mississippi  - 


Alton,  III- - 

St.  Louis,  Mo. 
Chester,  Ill.  -  - 
Thebes,  111.  -- 
Hickman.  Ky.- 


Memphis,  Tenn.  ------- 

Helena,  Ark.  - - 

Arkansas  City,  Ark.  -  -- - 
Vicksburg,  Miss.  ------- 

Natchez.  Miss.  --------- 


Mississippi  -  --------- 

Mississippi  ---------- 

Old  River  Outflow  ---■ 

Lower  Old  - - - 

Atchafalaya  -  --------- 


Tarbert  Landing,  Miss.- 
Red  River  Landing,  La.--. 
Near  Knox  Landing,  La.  - 
Torras,  La. ------- 

Simmesport,  La.--* 


Ohio  ------- 

Cumbe  rland- 
Tennessee 


Obion  ■ 


Metropolis,  111.  ---« 
Barkley  Dam,  Ky.-- 
Kentucky  Dam.  Ky.- 

Near  Bogota.  Tenn. 


Forked  Dee  r  (N.  Fork)- 
Forked  Deer(S.  Fork)- 

Hatchie---- - ------- 

Loo  s ahat  c  hie --------  - 

Wolf . ; 


Dyersburg,  Tenn.  - 
Near  Halls,  Tenn.- 

Rialto,  Tenn. - 

Brunswick,  Tenn.  - 
Raleigh,  Tenn.--*  - 


5t.  F  rancis  -  -  -  - 
St.  F rancis  ---- 
St.  F rancis  Bay 

White . 

Arkansas  ------ 


Parkin,  Ark.  ------ 

Wittsburg,  Ark.  (Lat.)----j 

Riverfront,  Ark.  --- 
Clarendon,  Ark.  --- 
Little  Rock,  Ark.  -- 


Yazoo  ------- 

Big  Sunflower 

Red . 

Red - 

Ouachita - 


Greenwood,  Miss.- 
Sunflower,  Miss.-- 
Shreveport,  La.--- 
Alexandria,  La.--- 
Monroe,  La. ------ 


1948 

7.960 

1863 

18,000 

1900 

20,000 

1909  ! 

20,000 

19)6 

69,000 

1936 

78,000 

19)6 

81,000 

19)9 

88,200 

19)6 

91,800 

1936 

99,900 

1939 

85,000 

19  9  ' 

75.000 

1462 

0 

1912 

f  316,000 

1964  | 

10,600 

1925 

10,000 

196^  I 

0 

11968,  1961 
11962,  1966 


1968 

1968 

194) 

1944,  1947 
19)7 

1964 
1940 
194  I 
19)6 
1926 

194) 

1964,  1966 
1966 
1966 


67 

94 

180 

46 

0 

174 

260 

0 

2,900 

690 

6)6 

81 

690 

87) 


a  Distances  of  Mississippi  River  are  measured  from  mouth  of  c  Affected  by  crevasses. 

Ohio  River  for  the  stations  (regular  discharge  ranges)  north 

of  Cairo,  Ill.,  and  from  Head  of  Passes  (La.)  for  the  stations  d  If  discharge  had  been  confined  betwee 

south  of  Cairo.  Tributary  distances  are  from  mouth. 

e  Toward  Atchafalaya  River, 
f  Toward  Mississippi  River. 


b  Discharge  may  be  either  computed,  measured,  or  estimated. 
Also,  discharge  may  not  be  available  for  the  record  stage. 


INDEX  TO  RECORDS  BY  STREAM  GAGINS  SYSTEMS 


System 

Numbtf 

System 

Stage 

Page 

Discharge 

01 

Mississippi  River  and  Pessee 

3 

351 

02 

Old  River  and  Vicinity 

32 

365 

03 

Atchafalaya  River  (Principal  Channels 
and  Outlets) 

45 

368 

04 

fled  River 

74 

378 

08 

8ois  O’ Arc  Creek  and  Tributaries 

101 

(•> 

10 

Field  Bayou  Canal.  Maniece  Bayou,  and 
Posten  Bayou 

102 

<*> 

13 

McKinney  Bayou 

106 

<*> 

10 

Sulphur  River  and  Tributaries 

111 

<♦> 

19 

Cypress  Creek  and  Tributaries 

114 

<•> 

22 

Bayou  Bodcau  and  Vicinity 

120 

(•» 

25 

Wallace  lake.  Bayou  Pierre,  end  Vicinity 

130 

(•) 

29 

Bayou  BourDeaui  and  Vicinity 

140 

(•) 

31 

Cane  River  and  Tributaries 

141 

<•) 

34 

Bayou  Jean  de  Jean  and  Vicinity 

140 

<•) 

37 

Bayou  Riflolette  and  Vicinity 

147 

380 

40 

Upper  Pomte  Coupee  Orainaga  Area 

149 

W 

43 

Morganza  Floodway 

152 

<•> 

40 

West  Atchafalaya  Floodway 

154 

(•) 

49 

Atchafalaya  Beam 

159 

381 

52 

East  of  East  Atchafalaya  Basin 

Protection  Levee 

179 

(•) 

55 

Bayou  dee  daises  and  Vicinity 

202 

387 

M 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 
Borrow  Pit  (LS  and  Vicinity) 

209 

388 

•1 

Bayous  Rapides.  Boeuf  Cocodrie.  and 

V*cmity 

222 

388 

•4 

Bayou  Teche  and  Vicinity 

233 

388 

•7 

Vermthon  River  and  Tributaries 

245 

(•) 

70 

Mer merit au  River  and  Tnbutertss 

252 

<•> 

73 

Calcasieu  River  end  Tributaries 

29) 

(•» 

7* 

intracoestai  Waterway  and  Vicinity. 

Me w  Orleans.  ie ,  to  Cafeesteu  River 

274 

<•> 

7f 

Defcambre  Canal,  Bayou  Cartin.  and 
ViCtraty 

309 

<*> 

93 

Bayou  LaAovrche  and  Vicinity 

307 

W 

m 

Lake  Pentchenram  and  Vicinity 

314 

w 

m 

Ouit  of  Mas ico 

343 

(•) 

1  \®i 
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STAGES  AND  DAILY  DISCHARGES 


OF  THE 


MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 


OTHER  WATERSHEDS 
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DAILY  ST ACtS  FOR  1979 


3 


MISSISSIPPI  RIVER  REAR  KNOX  landing,  lx. 


LOCATIDN,  LAT.  31-04-25,  LONG.  91-34-55.  MILE  313,7.  ON  RIGHT  sank  aT  olO  LEvfE,  ASOU1  3/A  MILE 
DOMNSTREaM  from  INlFT  CMANNEL  to  old  river  control  STRUCTURE.  (STA.  0106011.) 

GAGE.  STAFF  TTPC  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION,  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  ABOUT  1,124,700  SSUARE  M I  u  t  S  (CONTRIBUTING). 

sankfull  stage,  si  feet,  lum  mater  reference  plane,  u.s  feet  on  gage,  stage  is  affected  bv 
the  diversion  of  mater  thru  old  river  control  structure. 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  OCT.  20,  1955,  TO  MAR.  10,  1961,  AND  JUNE  30,  1961,  TO  DATE.  PRIOR  TO 
JUNE  30,  1961,  GAGE  MAS  ABOUT  O.S  MILE  UPSTREAM. 

extremes.  MIGHEST,  62.00  FEET  ON  APR.  23,  1979.  LQMEST,  6.2  FEET  FROM  Jan.  28  TO  30,  1956. 


daily 

SEVEN  A 

. M .  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVO 

(1929-41 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FES 

maR 

APR 

MAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

act 

NOV 

DEC 

t 

92.30 

96.60 

41.80 

56.55 

61.55 

51.70 

37.40 

32.15 

30.20 

37.00 

25.50 

37.40 

2 

91.30 

96.80 

43.40 

56.10 

ol  •  30 

51.35 

37.35 

32.30 

31.40 

37.00 

25.10 

38.65 

3 

91.10 

46.80 

45.20 

56.10 

61.25 

51.00 

37.10 

32.95 

32.60 

37.40 

24.70 

39.95 

4 

91.05 

47.15 

96.80 

56.20 

61.00 

50.60 

36.80 

34.10 

33.50 

37.50 

24.50 

40.60 

5 

90.90 

47.30 

47.70 

56.20 

60,85 

50.30 

36.60 

35.60 

34.00 

37.40 

24.45 

41.15 

6 

90.  S5 

47. SO 

48.50 

56.15 

60.75 

50.00 

36.10 

37.00 

34.40 

37.00 

24.40 

42.00 

7 

90.80 

97.65 

4R.2S 

56. IS 

60.45 

50,00 

3S.40 

37.70 

35.00 

36.50 

24.40 

42.60 

8 

91.35 

47.40 

50.00 

56.15 

60.20 

50.00 

34.50 

3S.OO 

35.50 

36.00 

24.20 

42.60 

9 

91.60 

46.60 

50.70 

56.20 

59.90 

50.00 

33.00 

38,25 

35. BO 

35.40 

24.60 

43.10 

10 

92.00 

45.85 

51.20 

56.40 

59.85 

49.95 

33.40 

38.50 

35.70 

35.35 

25.70 

43.05 

1  l 

92.50 

44.70 

51.90 

56.50 

59. SO 

49,80 

33.00 

38.50 

35.10 

34. SO 

26.60 

42.70 

12 

92.80 

43.10 

52.55 

56.90 

59.00 

49.40 

33.20 

38.20 

34.60 

34.00 

26.35 

42.20 

13 

93.00 

41.60 

52.90 

57.50 

58,70 

48.90 

33.10 

37.50 

33.95 

33.40 

29.90 

42.00 

14 

93.20 

40.10 

53.45 

58.00 

58.35 

48,50 

33,00 

36.80 

33.20 

32.80 

31.10 

41.90 

15 

93. SO 

38.65 

59.15 

58.35 

58.00 

47.90 

33.20 

36.10 

32.50 

32.10 

31.25 

41.10 

16 

93.60 

37.30 

54,60 

58.70 

57 .60 

47.J0 

33.20 

35.35 

31. SO 

31.55 

31.25 

39. SO 

17 

93. T5 

36.20 

55.10 

59.15 

57.60 

46.90 

33.15 

34.55 

30.90 

30.80 

32.05 

38.75 

18 

93.70 

35.20 

56.00 

59.50 

57.40 

46.60 

33.20 

33.90 

30.10 

30.25 

32.40 

37.80 

19 

93.70 

34.85 

56.40 

60.00 

57.30 

46.30 

32.90 

33.30 

29.45 

29.90 

32.75 

37.20 

20 

99.50 

34.10 

56.30 

60.25 

57.00 

45.85 

33.00 

32.90 

29.30 

29.20 

32.75 

36.75 

21 

95.90 

33.70 

56.60 

60.45 

56.60 

45,35 

32. TO 

32.50 

30.20 

29.20 

32.60 

36.55 

22 

95.90 

33.10 

56.80 

61.35 

56.20 

44.9o 

32.70 

32.10 

31.75 

29.30 

32.50 

36.20 

23 

95.20 

32.90 

57.10 

62.00 

55.80 

44,00 

32.65 

31.80 

33.60 

29.20 

32.55 

36.60 

24 

95.25 

35.65 

57.15 

61.80 

55.30 

43.00 

32.60 

31.20 

35.40 

29.45 

33.65 

37.00 

25 

95.20 

36.10 

57.20 

61.50 

S9.80 

41.75 

32.60 

30.60 

36.35 

29.40 

34. SO 

37.30 

26 

99.85 

36.75 

57.30 

61.60 

54,40 

40.50 

32.»0 

29.30 

36.95 

29.20 

35.95 

37.20 

27 

95.05 

38.20 

57.25 

61.50 

53.85 

39.30 

32. TO 

28.20 

36.90 

28.70 

36.45 

37.10 

26 

95.30 

39.90 

57.20 

61.50 

53.35 

38.40 

32.45 

28,10 

36.90 

27. SO 

36.65 

36.95 

29 

95.50 

57.20 

61.55 

52.80 

37.70 

32.10 

28.00 

36.60 

26. 85 

36.  TO 

36.40 

30 

95,80 

57.20 

61.55 

52.35 

37,30 

31.50 

28.30 

36.70 

26.40 

36.85 

35. SO 

31 

96.25 

56.80 

52.10 

31.90 

29.35 

25.90 

35.50 

THE 

FOLLOxlNG  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

93.«9 

40.77 

53.08 

58.72 

57.59 

46,48 

33. 74 

33.64 

33.67 

32.15 

30.16 

39.16 

MAX 

94.25 

47.65 

57.30 

62.00 

61,55 

51.70 

37.40 

38.50 

36.95 

37.50 

36. SS 

43.10 

MIN 

90.80 

32.90 

41.80 

56.10 

52.10 

37.30 

31.50 

28,00 

29.30 

25.90 

24.20 

35.50 

HIGHEST  STAGE  mas  62.00  ON  APR.  23 
LOHEST  STAGE  NAS  29.20  ON  NOV.  S, 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT  lancing,  HISS, 


location.  lAT.  31.oo.Ji),  LONG,  91.37.2$.  NILE  306.3,  ABOUT  2-1/2  RILES  UPSTREAM  FROM  lOmER  OLO 
RIVER.  (STA.  OIIOOI1.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

general  information,  drainage  area,  creviseoi  wiea.roo  square  miles  (contributing). 

RECUROS  AVAILABLE,  stage,  intermittently,  1932  TO  OATE.  DISCHARGE,  1911  TO  1913,  192B,  1929, 

AND  1932  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE  1936. 

EXTREMES.  FOR  STAGES,  SEE  RED  RIVER  LANDING,  maximum,  1,977,000  CF8  OBSERVED  ON  FEB.  19,  19J7 

(RED  RIVER  LANDING  stage,  58.09  NGVD) •  MINIMUM,  85,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV.  6,  1939  (RED  RIVER 
LANDING  STAGE,  9.69  NGVD).  DISCHARGE  NOT  DETERMINED  FOR  RECORD  NIGH  AND  LON  STAGES. 


* 


STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGVD 

(1924*41 

ADO.) 

’ .  - 

DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

...  .. . .  _  _ 

1 

•• 

ji 

1 

1 

59.85 

35.60 

'  . 

- .  .  . 

2 

54.75 

59.85 

36.10 

*  . 

-  /•  6  ‘ 

3 

39.80 

59.65 

. 

^  ■ 

4 

54.40 

49.10 

34.25 

-  r  .  •-  ,  ' 

•  - 

5 

59.30 

32.80 

23.40 

34.90 

**  6 

-  V  : 

-V- 

6 

46. 2U 

47.00 

54. 80 

54.00 

35,60 

V  V, 

7 

58.80 

,,  •' 

.**  .• 

0 

58.50 

.4 

'  M 

4 

90.25 

54.80 

58.30 

32.55 

•• 

■2ft.  . 

4 

1 

to 

58.05 

S4.4Q 

34.00 

41.75 

11 

57.80 

48.25 

. 

12 

57.50 

13 

51.60 

56.15 

57.25 

36.30 

28.70 

40.80 

v 

»  ./  ••  “  - 

14 

38.60 

56.60 

56.85 

*.  - 

IS 

56.50 

30.90 

‘  •  _ 

J 

16 

92.25 

57.30 

56.30 

J,* 

| 

17 

18 

58,00 

56.10 

55.85 

45.10 

32.10 

29.80 

37.50 

"M 

:3 

14 

58.20 

55.80 

31.50 

20 

54.85 

58.80 

55.50 

31.55 

35.50 

21 

54.00 

55.15 

r 

22 

31.80 

55.30 

59.70 

54,60 

28.30 

* 

23 

43.80 

60.30 

31.60 

• 

24 

60.05 

53,70 

34.10 

25 

59.95 

53.20 

40.36 

*  ’ 

1 

26 

55.70 

54.45 

34.55 

35.90 

**  . 

—  I 

—sAi4 

• 

27 

59.40 

27.00 

2* 

38.45 

60.00 

35.70 

1  -  *  • 

29 

60.00 

51.40 

25.40 

;  ^ 

30 

44.50 

59.85 

30.60 

> 

31 

V. 

the  FOLLOmING  refer  ONLY  TO  REAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

WAX 

MIN 


* — 4 


DAILY  OI8CMARSE  80*  1*7* 

MISSISSIPPI  Alves  AT  TA*BC*T  LANDXns,  M|||,..eONTlMueO 
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computed 

DAILY 

018CMAR6E 

IN  TMOU8ANO  CUBIC  8EET 

PC*  SECOND 

8t» 

MAR 

APR 

mat 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

oee 

881 

•*1 

11*7 

1*0* 

1007 

SIS 

420 

174 

141 

28* 

1*1 

T8fc 

708 

1187 

1*02 

»*l 

118 

*22 

*00 

1*1 

27* 

170 

TOO 

711 

118* 

11** 

*80 

112 

*1* 

*2* 

110 

27| 

*87 

TO* 

800 

1181 

118! 

«•* 

1*1 

*** 

*4* 

111 

2*8 

828 

*01 

*1* 

1187 

11*2 

*1* 

140 

108 

4*4 

111 

281 

*87 

808 

8*0 

118! 

117* 

•SO 

128 

118 

*77 

1*8 

2*1 

874 

810 

*18 

11*1 

11*1 

87* 

111 

117 

*88 

11* 

281 

8*1 

801 

881 

11*1 

1110 

87* 

487 

18* 

lot 

187 

2*1 

781 

78! 

8*8 

11*1 

11*1 

*7* 

4*8 

17* 

SO* 

102 

287 

78* 

7»* 

*11 

11*4 

1111 

87* 

411 

181 

so* 

102 

281 

78* 

71* 

*24 

1148 

tit* 

•78 

448 

181 

4*1 

487 

881 

700 

**! 

1210 

no* 

8*1 

410 

172 

*82 

*** 

118 

8*7 

*7! 

10*2 

1212 

12*0 

•SO 

**• 

IS* 

4*7 

*«* 

811 

*17 

10*1 

12*7 

1277 

•  18 

4*1 

140 

44* 

81* 

1*7 

8*1 

1*6 

10** 

1270 

12*4 

•21 

410 

122 

*12 

422 

1*7 

821 

1*1 

111! 

12*0 

1217 

•  to 

*11 

101 

*12 

*10 

•81 

1*7 

111 

1118 

110* 

124* 

7*1 

*12 

*81 

1*1 

1*1 

•  14 

184 

112 

11*0 

1121 

11*8 

784 

412 

4*7 

178 

188 

•21 

111 

100 

117* 

111* 

11*8 

778 

*** 

*11 

1*8 

171 

•11 

SSI 

*8* 

111! 

1112 

1180 

770 

4*1 

4*0 

IS* 

1*4 

•12 

SI* 

47* 

1200 

11*8 

11*4 

71* 

4*0 

*11 

174 

181 

•  18 

118 

4*0 

120* 

1140 

IIS* 

744 

*1* 

*22 

401 

1ST 

•28 

181 

41! 

1211 

1*1* 

1118 

72* 

*1* 

*17 

411 

11* 

•88 

118 

Ill 

111* 

1*10 

1122 

*** 

*1* 

*02 

*87 

180 

•Si 

124 

118 

1218 

1*01 

1101 

*78 

41* 

18* 

111 

IS* 

488 

SIS 

141 

1221 

1*00 

108* 

*41 

*41 

1*1 

11* 

111 

112 

111 

ITT 

1221 

1*00 

107* 

*10 

*11 

140 

181 

1*8 

188 

111 

*1* 

121* 

1*02 

10S« 

1*4 

*2* 

118 

182 

112 

112 

181 

1218 

1*0* 

1041 

170 

*18 

110 

IS* 

112 

111 

118 

1218 

140* 

1027 

IS* 

411 

118 

11* 

lot 

118 

•*8 

120* 

1017 

*12 

111 

2*1 

•88 

•44 

10*1 

1288 

1114 

••1 

•*1 

•81 

41* 

42* 

SSI 

1ST 

*10 

1221 

141* 

1*0* 

1887 

118 

181 

181 

*11 

118 

78* 

411 

»*1 

11*1 

1017 

11* 

411 

118 

It* 

2*1 

281 

•SO 

TOTAL  80*  VCA*  MAS  258,480,000  CFS  MEAN  80*  TEA*  MAI  708,200  CFS 

MAXIMUM  OISCHAPSI  MAS  1,420,000  CFS  on  Apr  25  (Stage  59.06] 

minimum  daily  oiscnapse  *ai  26i,ooo  cfs  on  Nov  a 
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DAILY  STASES  FOR  147* 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  RED  RIVER  LANDING,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-57-39.  LONS.  41-39-52.  SPUR  DIKE  ON  RISHT  SANK  AT  MILE  302.4.  (STA.  0I12012B.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  and  STAFF, 

6ENERAL  INFORMATION.  DRAINA6E  AREA,  (REVISED)  1,125,000  SQUARE  MILES  (CONTRIBUT INS) .  BANKFULL 

STAGE,  44  FEET.  LOM  MATER  REFERENCE  PLANE,  10.6  FEET  ON  SASE.  FOR  DAILY  FLOMS  SINCE  CLOSURE  OF 
LOMER  OLD  RIVER  (MILE  304)  ON  JUL.  <2,  1963,  SEE  TARBERT  LANDING,  MISS.  ON  SEP.  16,  1475  CASE 
HAS  LOHEHED  3.46  FEET  TO  AGREE  NITH  N£h  BENCHMARK  ELEVATIONS  ANO  NEK  GAGE  ZERO,  STASES  FROM 
JAN.  t  THRU  SEP.  15  HERE  CORRECTED  TO  MEN  DATUM.  PRIOR  TO  1475  SASE  ZERO  NAS  3.49  FEET  NSVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1B51  TO  1923,  AND  MAR.  1940,  TO  DATE.  GAGE  MAS  LOCATED  ACROSS  THE  RIVER 
AT  ANGOLA,  LA.  (MILE  302.6),  OCT.  1923,  TO  JUNE  1940.  STASES  ARE  AVAILABLE  FOR  GAGE  AT 
PHILLIPSTON,  LA.,  (MILE  302.5)  FROM  JAN.  1437  TO  DEC.  1945.  DISCHARGE,  1651  ANO  INTERMITTENTLY 
FROM  iSSl  TO  1963.  COMPUTED  OAILY,  FROM  1928  TO  1963. 

EXTREMES.  HIGHEST,  60.94  FEET  FROM  MAY  14  TO  17,  1427.  LONEST,  2.69  FEET  ON  NOV.  14,  1S4S. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NSVD.  MAXIMUM,  ABOUT  1,794,000  CFS  MOULD  HAVE  OCCURED  FOR  THE 
HAY  1427  FLOOO  IF  FLOM  had  BEEN  CONFINED  BEThEEN  LEVEES.  A  DISCHARGE  OF  1,595,000  CFS  MAS 
OBSERVED  BY  FLOAT  METHOD  ON  MAR.  31,  1BS2  (STAGE  51.74  NGVD) .  THIS  DISCHARGE  MAS  AFFECTED  BY 
CREVASSES.  A  OISCHARGE  of  1,S20,000  CFS  MAS  COMPUTED  FOR  APR.  11  ANO  12,  1445  (AT  STAGES  OF 
56.69  AND  56.69  NGVD,  RESPECTIVELY.  MINIMUM,  75,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV.  4,  1939  (STAGE,  4.64 
NGVD  AT  ANGOLA). 


daily 

EIGHT  A 

.M.  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  18 

AT  N6V0 

(1975 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

34.25 

44.01 

39.02 

53.82 

56.74 

49.05 

34.75 

29.49 

27.40 

34.07 

23.06 

34.5T 

2 

36.76 

44,22 

40.59 

53.59 

SB. 75 

E 

46,60 

34.79 

29.60 

28.54 

34.19 

22.61 

35.70 

3 

36.69 

44.33 

42.46 

53.65 

58.64 

E 

48.20 

34.55 

30.21 

29.61 

34.47 

22.19 

37.02 

4 

36.62 

44.58 

44.19 

53.55 

58.37 

47.80 

34.31 

31.29 

30.60 

34.70 

21.97 

37.72. 

5 

36.48 

44. 78 

44.96 

33.58 

58.22 

47.53 

34,00 

32.69 

31.18 

34.64 

21.89 

36.35 

6 

38.39 

45.05 

45.68 

53.55 

58.05 

47.30 

33.61 

34.03 

31.66 

34.37 

21.94 

39.19 

7 

36.44 

45.16 

46.30 

53.50 

57.81 

47.23 

32.66 

34.77 

32.04 

33.97 

21.64 

34.T2 

6 

36.43 

44.63 

47.26 

53.50 

57.58 

47.23 

31.94 

35.17 

32.63 

33.36 

21.76 

34.43 

9 

34.12 

44.10 

47.88 

53.54 

57.41 

47.22 

31.25 

35.51 

32.81 

32. T4 

22.11 

40.13 

10 

34.57 

43.32 

46.56 

53.78 

57.10. 

47.17 

30.86 

35.69 

32.78 

32.62 

23.06 

40.19 

11 

40.01 

42.17 

49.15 

53.95 

56.91 

46.98 

30.58 

35.66 

32.28 

32.01 

24.05 

39.93 

12 

40.26 

40.67 

49.76 

54.31 

56,36 

46.66 

30.64 

35.33 

31.79 

31.26 

25.51 

34.60 

13 

40.54 

39,09 

50.26 

54.62 

56.17 

46,26 

30.46 

34.70 

31.23 

30.79 

27.01 

39.32 

14 

40.71 

37.57 

50.80 

55.23 

55.76 

45.75 

30.36 

34.02 

30.55 

30.02 

28.17 

34.14 

15 

40.46 

36.16 

51.39  E 

55.70 

55.54 

43.20 

30.63 

33.39 

29.89 

2*.32 

26.45 

38.31 

16 

41.12 

34.62 

51.90 

56.20 

55.30 

44.66 

30,74 

32.62 

29.07 

26.82 

26.57 

37.22 

17 

41.27 

33.75 

52.45 

56.55 

55.08 

44,22 

30.70 

31.62 

26.30 

26.17 

24.22 

34.01 

16 

41.25 

32. BS 

53.04 

56.  SB 

54.93 

43.66 

30.66 

31.21 

27.50 

27.61 

29.42 

35.11 

14 

•  t  .23 

32.41 

53.48 

57.28 

54,65 

43.54 

30.62 

30.60 

26.65 

27.23 

24.95 

34.49 

20 

42.03 

31.74 

53.66 

57.59 

54.26 

43.09 

30.40 

30.20 

26.70 

26.89 

29.96 

34.09 

21 

42. SB 

31.26 

53.96 

57.87 

53.94 

42.56 

30.20 

29,22 

27.46 

26.71 

29.86 

33.63 

22 

42.64 

30.74 

54.14 

SB. 49 

53.52 

42,09 

30.16 

29,48 

26.88 

26.66 

24.60 

33.36 

23 

42.74 

30.55 

54.23 

39.06 

53.12 

41.26 

30.17 

29.28 

30.67 

26.65 

29,85 

33.85 

24 

42.76 

33.16 

54,26 

58.91 

52.63 

40.26 

30.12 

28.64 

32.55 

26.78 

30.77 

34.27 

25 

42.60 

33.54 

54.35 

38.66 

52,14 

39.25 

30.00 

27.93 

33.48 

26.70 

31.66 

34.54 

26 

42.31 

34.11 

54.51 

58.67 

51,67 

38.10 

30.27 

26,80 

34.09 

26.56 

32.94 

34,49 

27 

42.55 

35.59 

54.52 

58.64 

51.23 

36.65 

29.99 

25.74 

34.30 

26.08 

33.54 

34.43 

2S 

42.74 

37.19 

54,49 

58.66 

50,69 

35,65 

29,78 

25.41 

34.11 

25.27 

33.63 

34.26 

29 

42.42 

54.49 

SB. 68 

50.20 

35.19 

29. 38 

25,32 

33.81 

24.40 

33.65 

33.74 

30 

43.27 

54.46 

56.70 

49, S3 

34,74 

29.04 

25.67 

33.80 

23.94 

34.05 

33.14 

31 

43.73 

54.05 

49.49 

29.20 

26.52 

23.46 

32.84 

The 

FOLLOMING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

40.43 

38.27 

50.33 

$6.03 

54.97 

43.79 

31.19 

30,92 

30.68 

29.50 

27.44 

36.41 

MAX 

43.73 

45.16 

54,52 

59.06 

58.75 

49.05 

34.79 

35.69 

34.30 

34.70 

34.05 

40.19 

MIN 

36.34 

30.55 

39.02 

53.50 

49.49 

34.74 

29.04 

25.32 

26.70 

23.48 

21.76 

32.64 

C“  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  HAS  59.19  AT  2  05  P.H., 
LONEST  STAGE  NAS  21.73  ON  NOV.  S. 


APR.  23 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  BAYOU  SARA,  LA. 


LOCATION.  LAT.  10-45-48,  LONS.  91-21-12.  LCPT  SANK,  NEAR  CONCRETE  CASTINS  PLANT  AT  NILE  245.4. 
(STA.  0114009.) 

CASE.  STAPP  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

6ENERAL  INPORHATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1 , 125,400  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  8ANKFULL 
STAGE,  lb  FEET.  LON  naTER  REFERENCE  PLANE,  5.25  FEET  ON  GAGE.  ON  SEP.  IT,  1971  GAGE  NAS 
LONEREO  1.7b  FEET  TO  AGREE  NITH  NEN  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  I  THRU  SEP.  tb  NERE  CORRECTED 
TO  NEN  OATUH.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  1.7b  FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OEC.  1,  1SBB,  tO  DATE.  GAGE  NAS  LOCATED  ON  RIGHT  BANK  FROM  AUG,  11, 

1910  TO  AUG.  11,  1971. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15. tb  FEET  ON  HAY  15,  1927.  LOHEST,  0.9b  FOOT  ON  NOV.  lb,  1895.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


0A1LV 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1975 

AOJ  ,  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12,10 

lb. 85 

11.10 

44.50 

51.75 

41.40 

27.15 

22.80 

20.00 

24.90 

14.60 

27.50 

2 

11, BO 

17.00 

12.80 

44.20 

51.40 

41.10 

27.10 

22.25 

21.00 

27.00 

15.90 

28.40 

3 

11.55 

17.20 

14.15 

44.20 

51.40 

41.00 

27.15 

22.70 

22.10 

27.25 

15.40 

10.00 

4 

11. *5 

17.45 

14.50 

44.15 

51.20 

40.40 

24.90 

21.70 

21.15 

27.50 

15.10 

10.90 

5 

11.40 

17.50 

17.25 

44.10 

51.10 

40. OS 

24.45 

24.40 

21.85 

27.50 

15.00 

11.10 

6 

11.11 

18.00 

18.00 

44.10 

51.00 

19.90 

24.25 

24.25 

24.10 

27.20 

15.20 

12.10 

7 

11.40 

18.20 

18.00 

44.00 

50.80 

19.40 

25.70 

27.25 

24.75 

24.75 

15.10 

11.00 

0 

11.70 

17.80 

19.50 

44.10 

50.50 

19.40 

24,80 

27.80 

25.10 

24.20 

15.10 

11.40 

9 

12.00 

17.00 

40.20 

44.20 

50.20 

19.40 

21.90 

28.10 

25.70 

25.40 

15.15 

11.70 

10 

12.50 

lb. to 

40.80 

44.15 

50.00 

19.40 

21.50 

28.40 

25.70 

25.40 

14.00 

11.75 

11 

11.00 

15.20 

41.50 

44.55 

49.80 

19.40 

21.10 

28.50 

25.40 

24.90 

17.00 

11.71 

12 

11.10 

14.00 

42.15 

44.80 

49.55 

19.20 

21.40 

28.20 

25.00 

24.10 

18.05 

11.50 

13 

11.50 

12.50 

41.10 

47.45 

49.10 

18.85 

21.25 

27.70 

24.40 

21.45 

19.50 

11.00 

14 

11.45 

11.05 

45.70 

48.00 

48.80 

18.40 

21.00 

27.00 

21.40 

21.10 

20.80 

12.40 

IS 

11.85 

29.40 

44.00 

48.50 

48.40 

18.00 

21.10 

24.40 

22.90 

22.40 

21.15 

11,70 

1* 

11.81 

24.40 

44.10 

48.95 

46.00 

17.50 

21.15 

25.70 

22.20 

22.00 

21.50 

11.00 

17 

14.00 

27.10 

44.90 

49.J0 

47.80 

17.00 

21.10 

24,80 

21.45 

21.40 

22.00 

10.10 

ts 

14.10 

24.10 

45.45 

49.70 

47.40 

14.50 

21.10 

24.10 

20.40 

20.40 

22.50 

28.40 

19 

14.25 

25.40 

45.80 

50.00 

47.45 

14.10 

21.20 

21.50 

20.05 

20.40 

21.00 

28.00 

20 

14.00 

25.00 

44.20 

50.40 

47.20 

15.80 

21.05 

21.00 

14.70 

19.80 

21.10 

27.40 

21 

15.75 

24.50 

44.70 

50.80 

44.80 

15.40 

22.85 

22.50 

20.10 

19.50 

21.00 

27.10 

22 

15.40 

24.00 

4b. SO 

51.40 

44.45 

14.90 

22.  TO 

22.20 

21.20 

19.50 

21.00 

27.00 

23 

15.40 

21.90 

44.95 

52.50 

44.00 

14.10 

22.75 

22.00 

22.80 

14.55 

21.20 

27.10 

24 

15.50 

24.00 

47.10 

52.00 

45.44 

11.40 

22.80 

21.50 

24.50 

19.40 

21.70 

27.50 

25 

15.40 

24.90 

47.10 

51.80 

44.95 

12.10 

22.80 

20.85 

25.90 

19.70 

24.80 

27,80 

26 

15.10 

27.10 

47,10 

51.70 

44.40 

11.90 

21.10 

19.85 

24.40 

14.40 

25.90 

27.90 

27 

15.40 

28.00 

47.10 

51.70 

41.80 

29.80 

21.05 

18.80 

27.10 

14.00 

24.50 

27.70 

20 

15.70 

29.40 

47,15 

51.70 

41.25 

28.75 

22.45 

18.10 

27.10 

18.40 

27.00 

27,40 

29 

15.80 

47.00 

51.80 

42.40 

28.10 

22.10 

16.00 

24,80 

17.50 

27.00 

27.05 

30 

lb. 10 

47,00 

51.85 

42.10 

27.50 

21.90 

18,10 

24,45 

17.10 

27.10 

24.40 

31 

14.50 

44.85 

42.00 

21.75 

19.00 

17.10 

24.10 

the 

FOLLOnING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11. SO 

11.15 

42.85 

48.84 

47.78 

14,54 

2*  MR 

21.44 

21.47 

22.44 

20.51 

29.60 

MAX 

lb. 59 

18. 20 

47.50 

52.50 

51.75 

41.40 

2T'.15 

28.50 

27.10 

27.50 

27.10 

11.75 

MIN 

11.15 

21.90 

11.10 

44.00 

42.00 

27.50 

21.75 

18.00 

19.70 

17.10 

15.00 

24.10 

HIGHEST  STAGE 

NAS  52.50  AT  4  00  P.N. 

ON  APR,  22  AND  8 

oo  a.h. 

ON  APR. 

21. 

LONEST 

STAGE 

MAS  15.00 

ON  NOV , 

5. 

DAILY  STASES  FO*  1979 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  BATON  ROUSE.  LA. 


LOCATION.  LAT.  10-25-45,  LONS,  91-12-25.  SOUTH  NALL  OF  PORT  ALLEN  LOCK  AT  NILE  226.4.  (STA. 
9116009.) 

CASE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

GENERAL  INFORMATION,  0RA1NA6E  AREA,  (REVISED)  1, 1 25. St 0  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTINB).  SANKFULL 
STASE,  29  FEET.  LON  MATER  REFERENCE  PLANE,  2.57  FEET  ON  BASE.  NATURAL  FLOP  IS  AFFECTED  BY 
TIDES.  ON  SEP.  19,  1975  BASE  NAS  RAISED  1.1A  FEET  TO  ABREE  MlTH  men  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND 
NEH  CASE  ZERO.  STASES  FROM  JAN.  1  THRU  SEP.  IS  HERE  CORRECTED  TO  NEM  OATUM,  PRIOR  TO  1975  BABE 
ZERO  WAS  MINUS  9,52  FOOT,  N6VD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STASE,  1*72  TO  DATE.  THE  LOCATIUN  OF  BABE  HAS  BEEN  CHANCED  8H6MTLV  SEVERAL 
TINES  DURING  PERIOD  Of  RECURD,  DISCHARGE,  1929,  191S  TO  1957,  AND  1*73  TO  1975.  COMPUTED 
OAILY,  FROM  19)1  TO  1945,  AND  1947  TO  1956. 

EXTREMES.  HIGHEST,  47.2*  FEET  ON  MAY  15,  1927.  LOWEST,  MINUS  S.07  FOOT  ON  NOV.  14,  1S94. 

MAXIMUM,  1,47), 000  CFS  OBSERVED  ON  APR.  16,  1945  (STAGE,  *4.5*  NCVO).  MINIMUM  7), 700  CFS 
OBSERVED  ON  OCT.  19,  19)9  (STAGE,  2.5*  NGVD ) .  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  N6VD. 


OAILY 

EIGHT  A 

,M.  stage  in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1975 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2S.60 

29.49 

23.79 

37.66 

41.90 

11.1) 

20.62 

15.74 

13.60 

20.20 

11.61 

20.70 

2 

25.1) 

29.48 

25.43 

17.45 

41. S4 

32.78 

20.56 

15.91 

14.70 

20.40 

11.27 

21.60 

) 

24. *0 

29. SS 

27.19 

37.46 

41.65 

32.41 

20.41 

16.22 

15.40 

20.40 

10.85 

22.60 

4 

24.69 

29.69 

2*.  76 

37.55 

41.45 

12.09 

20.20 

16.9) 

16.60 

20.79 

10.54 

23.60 

5 

24. 6S 

30.13 

29.43 

17.51 

41.39 

31.7) 

19.95 

17.99 

17.30 

20.77 

10.32 

24.33 

6 

24.57 

30.63 

30.10 

37.43 

41.21 

31.51 

19.61 

19.30 

17.60 

20.62 

10.28 

25.19 

7 

24.67 

30.68 

30.84 

37.34 

40.89 

11.32 

19.11 

20. 2S 

16.1V 

20.31 

10.27 

25.63 

B 

24.96 

30.30 

31.43 

37.32 

40.73 

31.26 

18.41 

20.62 

IS. 60 

19. S3 

10.17 

26.10 

9 

25.12 

29.74 

32.05 

37.44 

40.50 

31.24 

17.67 

21.14 

16,00 

19.24 

10.35 

26.32 

10 

25.44 

29.15 

32.54 

37.57 

40.21 

31.27 

17.20 

21.60 

19.20 

IS. 9) 

10.69 

26.44 

11 

26.01 

28.25 

33.12 

37.66 

40.01 

11.26 

17.00 

21.60 

19.20 

IS. 62 

11.56 

26.38 

12 

26.42 

27.14 

33.61 

36.09 

19.79 

31.11 

17.25 

21.60 

18.95 

IS. 11 

12.37 

26.15 

1) 

26.59 

25.89 

34.18 

38.41 

39.56 

30,83 

16.63 

21.00 

16.40 

17.63 

11.50 

26.00 

1* 

26.70 

24.35 

34.64 

18.92 

39.20 

30.36 

16.8) 

20.60 

17.80 

17.19 

14.55 

25.99 

15 

26.  *2 

23.12 

35.05 

19.47 

39.01 

29.84 

16.86 

19.77 

17.20 

16.61 

15. IS 

25.3) 

16 

27.00 

21.95 

35.59 

39.85 

18.77 

29.14 

16.91 

19,08 

16.40 

16.07 

15.34 

24.45 

17 

27.26 

20.85 

36.01 

40.25 

38.61 

28.9a 

16.69 

16.45 

15.80 

15.50 

15.70 

21.50 

18 

27.25 

19.90 

36.56 

40.55 

38.43 

28.54 

16,86 

17.81 

15.20 

15.08 

16.20 

22.51 

19 

27.22 

19.28 

37.12 

40.76 

36,35 

26.24 

16.95 

17.23 

14.50 

14.67 

16.58 

21.90 

20 

27.67 

18.69 

37.36 

*0.95 

38.09 

27.95 

16.80 

16.72 

14.10 

14.37 

16. 89 

21.30 

21 

28.4* 

18.18 

37.74 

41.40 

17.74 

27.52 

16.55 

16.36 

14.30 

14.11 

16.9) 

21.20 

22 

2*.l« 

17.66 

37.90 

42.02 

37.34 

27.13 

16.45 

16.04 

15.00 

14.03 

16.97 

20.60 

2) 

28.25 

17.54 

38.16 

42.32 

16.96 

26.60 

16.63 

15.73 

16.20 

14.04 

17.00 

20.90 

2* 

2*. 37 

19.18 

38.21 

42.19 

36.51 

25.92 

16.77 

15.  *2 

17.90 

14.05 

17.20 

21.10 

25 

26.22 

20.16 

18.25 

41.98 

36.04 

25.03 

16.87 

15.01 

19.30 

13.99 

IS. 00 

21.40 

26 

26.12 

20.40 

16. 2S 

*1.78 

35.54 

24.05 

IT. 11 

14.26 

20.20 

11.92 

19.00 

2t.»0 

27 

28. 30 

20.80 

18.27 

41.82 

35.05 

23.12 

16.92 

13.31 

20.70 

13.65 

19.60 

21.40 

2B 

28.40 

22.16 

38.25 

41.88 

34.56 

22.11 

16,  S6 

12.75 

20.70 

13.19 

20.20 

21.20 

29 

26.50 

36.20 

*1.91 

34.12 

21.13 

16.16 

12.60 

20.30 

12.51 

20.40 

21.00 

10 

28.75 

3*. 17 

41.66 

31.63 

20.81 

15.74 

12.50 

20.20 

12.20 

20.40 

20.50 

31 

29.29 

36.07 

33.56 

15.61 

13.30 

12.02 

20.00 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  THE  table 

ABOVE 

MEAN 

26.62 

2».»5 

34.33 

19.62 

18.47 

28.62 

17.55 

17.32 

17.41 

16.55 

14.67 

23.1) 

MAX 

29.29 

30.6* 

38.27 

42.32 

41.90 

33.13 

20,62 

21.60 

20.70 

20.79 

20.40 

26.44 

MIN 

24.57 

17.5* 

21.79 

37.32 

13.56 

20.81 

15.61 

12.50 

13.60 

12.02 

10.17 

20.00 

highest  STAGE 

WAS  *2. 

48  AT  10 

15  P.M., 

APR.  22 . 

LOWEST 

STASE 

WAS  9.99 

ON  NOV. 

8. 
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DAILY  STASES  SOft  1070 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  DONALOSDNVtLLE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30*06*30.  LONS.  00*50*1$.  BAVUU  LAFOURCHE  FRESH  HATER  PUMPIN6  PLANT  AT  MILE  175.0. 
(STA.  0122000.) 

base,  staff  type. 

general  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,060  SSUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKROLL 
STAGE,  23  FEET.  LOn  haTER  REFERENCE  PLANE,  1.33  FEET  ON  CAGE.  ON  SEP.  IS,  1075  GAGE  MAS  RAISED 
0.68  FOOT  TO  AGREE  NITh  N£m  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEN  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN,  1  THRU 
SEP.  17  HERE  CORRECTED  TO  NEn  DATUM.  PRIOR  TO  1075  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  1.10  FEET,  NGVO. 

RECORDS  available.  STAGE,  JUNE  0,  1800,  TO  DATE.  PRIOR  TO  JAN.  24,  1061,  GAGE  HAS  ABOUT  0.2  MILE 
dohnstream, 

EXTREMES.  HIGHEST,  36.01  FEET  ON  MAY  IS,  102T.  LOhEST,  MINUS  0.30  FOOT  OH  JAN.  12,  1016. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


DAlL* 

EIGHT  A 

H.  STAGE 

IN  feet 

gage 

ZERO  IS 

AT  N6VD 

(1075 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.30 

22.50 

17.30 

20.40 

31.00 

25.30 

14,20 

10.50 

8.40 

14.00 

8.30 

14.30 

2 

10.00 

22,60 

18.00 

20.20 

31.00 

25.00 

14.00 

10.50 

E  0.30 

14.20 

7.00 

14.70 

3 

IN. 50 

22.60 

20.30 

20.20 

31.70 

24.60 

13.00 

10.40 

10.00 

14.20 

7.00 

16.20 

4 

18.30 

23.10 

21.70 

20.20 

31,60 

24.30 

13,00 

10.80 

E 

11.20 

14.30 

7.20 

17.00 

5 

18.30 

23.30 

22.40 

20.20 

31.40 

24.20 

13.70 

€ 

11.00 

E 

11.70 

14.50 

7.00 

17,70 

6 

18.30 

23.70 

23.00 

20.30 

31.20 

24.00 

13.50 

E 

12.00 

E 

12.00 

14.50 

6.00 

18.70 

7 

18.30 

24.00 

23.70 

20.20 

31.00 

23.80 

13.00 

E 

13.00 

E 

12.30 

14.30 

7.00 

10.30 

A 

18.30 

24.00 

24.20 

20.10 

31.00 

23.7o  E 

12.70 

E 

14.40 

E 

12.70 

14.00 

6.00 

10,30 

9 

18.00 

22.00 

24.60 

20.20 

30.40 

23.50 

11.00 

14.70 

12.00 

13.70 

7.00 

10.60 

10 

18.20 

22.60 

25.00 

20.30 

30.50 

23.50 

11.60 

15.00 

13.20 

13.40 

7.00 

10.00 

11 

10.50 

22.00 

25.50 

20.30 

30.50 

23. 4o 

11.70 

15.20 

13.40 

13.10 

6.00 

20.00 

12 

20.00 

21.00 

25.00 

20.50 

30.40 

23.40 

11.70 

E 

15.20 

13.30 

12.00 

7.45 

10.00 

13 

20.20 

10.80 

26.30 

30.00 

30.10 

23.2o 

11.30 

E 

14.00 

13.40 

12.30 

7.65 

10.00 

14 

20.30 

18.80 

26.70 

30.30 

30.00 

22.00 

11.30 

E 

14.40 

13.00 

11.80 

8.05 

10.80 

15 

20.30 

17.50 

27.20 

30.70 

20.80 

22.60 

11.30 

13.70 

12.20 

11.60 

8.65 

10.50 

19 

20.40 

16.30 

27.60 

31.00 

20.60 

22.20 

11.30 

13.20 

11.20 

11.20 

0.35 

18.50 

17 

20.60 

15.20 

28.10 

31.50 

20.50 

21.70 

11.30 

12.70 

10.70 

10.20 

0.00 

17.60 

18 

20.60 

14.60 

28.60 

31.60 

20.30 

21.3o 

11.10 

12.20 

10.20 

0.80 

10.30 

16.80 

14 

20.80 

14.10 

20.00 

31.50 

20.20 

21.00 

11.20 

11.50 

10.00 

0.60 

10.00 

16.00 

20 

20.00 

13.55 

20.20 

31.50 

20.10 

20.80 

11,10 

11.20 

10.00 

0.50 

11.30 

15.50 

21 

21.60 

13.05 

20.40 

31.70 

20.10 

20.40 

11.10 

11.00 

0.80 

0.40 

11.30 

15.70 

22 

21.60 

12.60 

20.60 

32.10 

28.80 

20.20 

11.10 

10,80 

0.00 

0.60 

11.30 

15.50 

23 

21.70 

12.30 

20.00 

32.20 

28.50 

10.80 

11.30 

10.50 

10.00 

0.50 

11.40 

15.60 

24 

21.00 

14.00 

20. oc 

32.00 

28.00 

10.50 

11.60 

10.20 

11.80 

0.50 

11,40 

15.70 

25 

21.70 

14.70 

20.00 

31.00 

27.70 

18.50 

11.60 

10,00 

12.80 

0.50 

11.80 

15.00 

24 

21.70 

14.70 

20.00 

31.80 

27.20 

17.60 

11.70 

0.70 

14.00 

0.05 

12.00 

15.00 

27 

21.70 

15.00 

20.00 

31.80 

26.70 

16,70 

11,60 

0.20 

14.50 

0.70 

13.20 

15.10 

29 

21.80 

15.70 

30.00 

31.80 

26.50 

16,00 

11.20 

8,60 

14.60 

*.35 

13.00 

15.00 

24 

21.80 

30.00 

31.80 

26.10 

15.00 

10.00 

8,40 

14.20 

8.50 

14,20 

15.00 

30 

22.20 

30.00 

31.80 

25.80 

14.70 

to. 60 

8,40 

14,20 

8.40 

14.20 

14,60 

31 

22.40 

20.80 

25.60 

10.50 

8,40 

8.40 

14.20 

THE 

FOLLO*lNG  *CFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEANING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

mean 

20.26 

18.43 

26.56 

30.60 

20.37 

21.42 

11.00 

11,75 

11.80 

11.44 

0.60 

16,08 

wax 

22.40 

24.00 

30.00 

32.20 

31.00 

25.30 

14,20 

15,20 

14.60 

14.50 

14.20 

20.00 

18.00 

12.30 

17.30 

20.10 

25.60 

14, TO 

10.50 

8,40 

8.40 

8,40 

6.00 

14.20 

E-  ESTIMATED 

highest  stage  HAS  32.20  On  APR,  22, 

LOHEST  STAGE  mas  6.00  ON  NOV,  5  AND  LATER  DATES 
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DAILY  STALES  EOS  1979 


MISSISSIPPI  RIVES  AT  RESERVE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-03-20,  LONS.  90-34-07.  RHARF  AT  mile  138.7.  (STA.  0126006.) 

CASE.  MIRE  MEI6HT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION,  CAGE  REAO  AND  MAINTAINED  BY  NATIONAL  HEATHER  SERVICE.  DRAINAGE  AREA. 

(REVISED)  1,123,000  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKROLL  STAGE,  IS  FEET.  LOr  RATER  REFERENCE 

plane,  0.7  foot  on  gage,  on  sep.  a,  107s  gage  has  raised  0.37  foot  to  agree  rith  ner  benchmark 
elevations,  stages  from  JAN.  1  THRU  SEP.  3  MERE  CORRECTED  TO  NER  DATUM, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1436  TO  DATE.  MAR.  1020  TO  OATE  IN  REPORTS  OF  NATIONAL  HEATHER  SERVICE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  JUNE  II,  1020.  LORES!,  MINUS  0.1  FOOT  ON  FEB.  3,  1060. 


DAILY 

SEVEN  A 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N6VD 

(1975 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

14.20 

16.70 

12.10 

22.10 

22.90 

18,60 

9,60 

6,90 

6.00 

10.60 

6.40 

10.70 

2 

13.80 

16.00 

13.40 

21.80 

22.80 

18.40 

4,60 

7.00 

6.30 

10.60 

6.40 

11.20 

3 

13.40 

16.80 

14.80 

22.00 

22.80 

18.20 

9.60 

7.00 

7.70 

10.60 

5.90 

12.10 

4 

13.20 

17.00 

15.00 

22.00 

22.60 

18.00 

4.40 

7.30 

8.40 

10.60 

5.60 

12.40 

3 

13.20 

17.20 

16.50 

22.00 

22.60 

17.60 

«.40 

7.80 

8.70 

10.60 

5.50 

13.60 

6 

13.00 

17.80 

17.00 

22.00 

22.60 

17.40 

4.20 

8.50 

6.80 

10.70 

5.50 

14.30 

T 

13.40 

17.80 

17.60 

21.80 

22.40 

17.20 

8.90 

4.20 

9.10 

10.60 

5.50 

14.40 

0 

13.40 

17.40 

17.00 

21.80 

22.40 

17.20 

8.00 

4.60 

4.40 

10.40 

5.40 

15.20 

0 

13.60 

17.00 

18.40 

22.00 

22.20 

17.10 

6.00 

4,80 

9.70 

10.20 

5.50 

15.40 

10 

13.80 

16.60 

18.60 

21.80 

22.20 

17,30 

7.70 

10,10 

10.00 

9.90 

5.80 

15.40 

11 

14.00 

16.20 

19.20 

22.00 

22.00 

17,20 

8.00 

10.60 

10.40 

9.60 

6.20 

15.40 

12 

14.80 

13.40 

14.40 

22.20 

22.00 

17.20 

7.80 

10.20 

10.40 

4.40 

6.10 

15.40 

13 

14.60 

14.40 

14.80 

22.40 

22.00 

17.00 

7.40 

10.00 

10.40 

9.00 

6.60 

15.30 

14 

13.00 

13.60 

20.20 

22.80 

21.40 

16.60 

7.50 

9.80 

9.80 

9.00 

7.20 

15.40 

13 

14.00 

12.80 

20.40 

23.00 

21.80 

16.40 

7.50 

4.40 

4,00 

6.70 

7.50 

14.00 

16 

13.00 

11.80 

21.00 

23.40 

21.70 

16.00 

7.60 

9.00 

8.60 

6.30 

7.40 

13.60 

17 

13.20 

11.10 

21.20 

23.60 

21.60 

15.80 

7.60 

8.80 

8.40 

8.00 

7.70 

13.60 

IB 

13.10 

10.50 

21.60 

23.50 

21.60 

15.40 

7.60 

7.60 

7.50 

8.00 

12.90 

to 

15.40 

0.60 

21.60 

23.10 

21.60 

13.20 

7.60 

8.70 

7.60 

8.00 

8.30 

12.40 

20 

13.70 

*.30 

22.00 

22.80 

21.60 

15.00 

7.60 

7.60 

7.60 

7.70 

8.60 

12.60 

21 

16.00 

0.00 

22.20 

23.00 

21.40 

14.80 

7.20 

7,60 

7.60 

7.40 

8.80 

11.60 

22 

16.10 

8.70 

22.40 

23.40 

21.40 

14.40 

7.50 

7.60 

7.40 

8.80 

11,50 

23 

16.00 

8.30 

22.80 

23.10 

21.10 

14.10 

8.00 

8.40 

7.40 

4.00 

11.60 

24 

15.80 

«.40 

22.70 

23.00 

20.70 

13.60 

7.90 

9.20 

7.40 

6.90 

11.40 

23 

13.80 

10.60 

22.70 

22.40 

20.40 

13.00 

7.90 

10.10 

7.40 

9,00 

11.60 

26 

13.80 

10.30 

22.70 

22.80 

20.20 

12.40 

7.80 

10.60 

7.20 

10.00 

11.60 

27 

16.00 

10.60 

22.50 

22.60 

19.80 

11.60 

7.80 

11.10 

7.20 

10,40 

11.40 

20 

16.00 

10.70 

22.60 

22.80 

19.60 

10.50 

7. SO 

11.00 

6.70 

10.60 

11.50 

20 

16.10 

22.60 

22.80 

19.20 

10.40 

7.40 

5.60 

10.80 

6.40 

10.60 

11.30 

30 

16.30 

22.60 

22.80 

19.00 

4.80 

7.00 

5.80 

10.40 

6.60 

10,80 

11.40 

31 

16.60 

22.40 

18.80 

6.90 

6.20 

6.40 

10.80 

The 

POLLOMINC  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

14.87 

13.35 

14.63 

22.58 

21.44 

13.44 

8.02 

9.03 

6.64 

7.60 

12.44 

MAX 

16.60 

17.80 

22.80 

23.60 

22.40 

18,60 

4.60 

11.10 

10.70 

10.80 

15.40 

MIN 

13.00 

8.50 

12.10 

21.80 

18.80 

4.80 

6.90 

6.00 

6.40 

5.40 

10.70 

HIGHEST  STAGE  MAS  23.60  ON  APR.  IT 
LOREST  STAGE  NAS  5.00  ON  NOV,  8. 
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DAILY  STAGES  FOB  19 T9 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  BONNET  CARRE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-59-55,  LONG.  90-26-35.  TONER  ON  LEFT  BANK,  IN  FOREBAY  OF  BONNET  CARRE  SPILLNAY 
AT  MILE  128.0  (STA.  0128007.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

general  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,890  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 

stage,  14  FEET.  LON  hater  REFERENCE  PLANE,  0.68  FOOT  ON  GAGE.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  MAS  8.08 
FOOT,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  19,  1930  TO  1973,  1975  TO  1979.  BUT  ONLY  ABOVE  TEN  FEET  AFTER 
1952,  THE  LOCATION  OF  GAGE  MAS  BEEN  CHANGED  SLIGHTLY  SEVERAL  TIMES  OUHInC  PERIOD  OF  RECORD. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.79  FEET  (FROM  naTERMARK)  on  JUNE  10,  1929.  LOnEST,  MINUS  0.N2  FOOT  ON  JAN. 
24  AND  25,  1940.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

1 

F  15.00 

10.74 

20.01 

2 

15.14 

11.93 

19.86 

3 

15. 25 

13.35 

19.88 

4 

IS. 44 

14.35 

19.92 

5 

15.69 

14.85 

19.84 

6 

16.29 

15.43 

19.83 

7 

16.15 

15.89 

19.80 

8 

15.69 

16.31 

19.71 

9 

15.29 

16.67 

19.76 

10 

14.95 

16.98 

19.82 

11 

14.53 

17.30 

20,02 

12 

13.85 

17.58 

20.14 

13 

12.94 

17.92 

20.41 

14 

12.25 

18.21 

20.64 

IS 

11.37 

18.43 

20.95 

16 

10.53 

18.89 

21.17 

IT 

9.71 

19.22 

21.40 

18 

9.14 

19.56 

21.20 

19 

8.65 

19.80 

20.82 

20 

8.25 

19.94 

20.33 

21 

B.03 

20.11 

20.48 

22 

7.64 

20.27 

20.61 

23 

7.44 

20.46 

20.27 

24 

8.43 

20.45 

20.25 

25 

9.33 

20.45 

20.14 

26 

9.07 

20.52 

20.23 

27 

9,36 

20.46 

20.23 

28 

9.93 

20.45 

20.24 

29 

20.48 

20.21 

30 

20.43 

20.24 

31 

20.32 

the  folloning  refer 

ONLY  TO 

MEAN 

11.97 

IT. 99 

20.28 

MAX 

16.29 

20.52 

21.40 

MIN 

7.44 

10.74 

19.71 

MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


20.25 

20.21 

20.14 

20.08 

20.05 

20.09 


READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


OCT 


NOV 


DEC 


F-  NOT  AT  8TATE0  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  21.44  AT  1  30  P.M.,  APR.  17 
LONEST  STAGE  NAS  UNDETERMINED. 


DAILY  DISCHARSE  FOR  ITTT 

BONNET  CARRE  FLOOONAY  NtAR  NCR  ORLEANS'  LA ••■CONTINUED 
CONFUTED  DAILY  OIBCHARSE  IN  THOUBANO  CUBIC  FEET  RER  SECOND 


FIB  MAR  AFR  MAY  JUN  JUL  AUB  BEF  OCT 


AT  11 

lit  II 

111  T 

1A4 

1TI 

114 

ITT 

ITT 

ITS 

ITT 

ITS 

ITS 


1AO 

IT! 

AT 


ta« 

ITT 

T 


NOV 


TOTAL  FOR  OFERATION  NAB  4,428,000  CFS 


01 


I< 


134,200  CFS 


Mississippi  Rives  at  m e«  Orleans  (Carrollton),  la 


LOCATION.  LAT.  29-56-05,  LONS.  90-08-10.  CORPS  OP  ENGINEERS  DEPOT  OOCIA  AT  NILE  102. S.  (STA. 
0150007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION,  ORAINAGE  AREA,  (REVISEO)  t, 125,910  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  11.0  FEET.  LON  naTER  REFERENCE  PLANE,  0.48  FOOT  ON  GAGE.  NATURAL  FLON  IS  AFFECTEO  BY 
TIDES.  ON  NOV.  7,  1974  GAGE  NAS  RAISEO  0.61  FOOT  TO  AGREE  PITH  NEN  BENCHMARK  ELEVATIONS. 

STAGES  FROM  JAN.  1  Thru  NOV,  6  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  12,  1S72  TO  OATE.  GAGE  PRIOR  TO  1957  NAS  AT  MILE  105.5  DISCHARGE, 
INTERMITTENTLY,  1SS1,  1852,  1879  TO  1950,  1969,  1971,  AND  1975  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  1928  TO 
1956  AND  1958  TO  1944. 

EXTREMES.  MIGHEST,  21.27  FEET  ON  APR.  25,  1922.  LONEST,  MINUS  1.60  FEET  ON  OEC.  27,  1872. 

MAXIMUM,  1,557,000  CFS  NAS  OBSERVED  ON  HAY  IS,  1927  (STAGE,  20.5),  AT  HERAUX,  LA,  (MILE  87.1). 
BUT  FLON  NAS  AFFECTEO  BY  ARTIFICIAL  CREVASSE  NAOE  ON  APR,  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (MILE  81.6) 
MINIMUM,  49,200  CFS  OBSERVEO  ON  NOV.  1,  1959  (STAGE,  1.2). 


0  Aluv 

EIGHT  A 

.H.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1974 

AOJ  ,  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.55 

12.15 

8.50 

16.12 

16.66 

15.64 

7.00 

5.50 

5.07 

7.12 

4.55 

6.91 

2 

9.99 

12.26 

9.50 

15.99 

16.65 

15.51 

7.05 

5.56 

5.42 

7. OS 

4.27 

7.20 

3 

9.68 

12.55 

10.90 

16.06 

16.55 

1-5.29 

6.45 

5.47 

5.64 

7.02 

5.85 

7.45 

4 

4.49 

12.45 

11.67 

15.96 

16.47 

15,11 

8.45 

5.65 

5.88 

7.05 

5.57 

8,56 

s 

9.44 

12.70 

12.01 

15.95 

16.47 

12.92 

6.82 

5.91 

5.86 

7.05 

1.14 

9.14 

6 

4.40 

15.51 

12.42 

15.94 

16.40 

12.84 

6.75 

6.52 

5.78 

7.08 

1.55 

9.88 

7 

9.70 

15.00 

12.81 

15.82 

16.50 

12.80 

6.44 

6.79 

5.94 

6.94 

5.58 

10.26 

8 

4.55 

12.51 

15.10 

15.87 

16.27 

12.77 

6.22 

7.05 

6.21 

6.79 

5.46 

10.57 

9 

9.70 

12.52 

13.40 

15.81 

16.28 

12.75 

5.44 

7.20 

6.55 

6.76 

5.76 

10.49 

10 

4.81 

12.12 

15.72 

15.95 

16.20 

12.78 

5.74 

7.58 

6.84 

6.65 

1.86 

10.75 

11 

10.27 

11.78 

15.40 

16.24 

16.11 

12.70 

6.66 

7.48 

7.50 

6.50 

4.55 

10.85 

12 

10.85 

11.29 

14.12 

16.28 

16.10 

12.72 

5.85 

7.44 

7.52 

6.59 

4.21 

10.64 

13 

10.45 

10.60 

14.45 

16,45 

16,08 

12.51 

5.58 

7.15 

7.59 

6.14 

4.19 

10.59 

14 

10.87 

10.00 

14.65 

16.62 

16.01 

12.52 

5.65 

7.25 

6.76 

5.94 

4.62 

10.51 

15 

10.76 

9.50 

14.82 

16.90 

16.04 

12.27 

5.64 

6.85 

6.55 

5.85 

4.85 

10.52 

16 

10.47 

8.60 

15.16 

IT. 07 

15.42 

11.94 

5.68 

6.72 

6.07 

5.62 

4.76 

9.96 

17 

11.15 

7.64 

15.42 

17.22 

15.86 

11.72 

5.71 

6.45 

5.71 

5.44 

4.40 

9.21 

18 

11.10 

7.45 

15.74 

17,09 

15.81 

11.55 

5.86 

6,21 

5.45 

5.15 

5.02 

8.67 

19 

1 1  .28 

7.05 

15.95 

16.80 

15.86 

11.54 

5.96 

5.95 

5.12 

5.01 

5.51 

8.19 

20 

11.55 

6.58 

16.01 

16,55 

15.81 

11.12 

5.75 

5.70 

5.20 

4.49 

5.45 

7.99 

21 

11.68 

6.45 

16.16 

16.79 

15.85 

10.98 

5.55 

5.49 

5.25 

6.85 

5.65 

7.81 

22 

11.47 

6.15 

16.59 

17.00 

15.75 

10.75 

5.51 

5.52 

5.24 

4.95 

5.86 

7.40 

23 

11.59 

6,00 

16.54 

16.95 

15.60 

10.50 

6.15 

5.54 

5.60 

4.99 

5.49 

8,00 

24 

11.58 

6.75 

16.48 

16.79 

15.51 

10,14 

6.27 

5.19 

6.25 

5.07 

5.44 

8.20 

25 

11.52 

7.52 

16.50 

16.71 

15.15 

4.61 

6.57 

5.17 

6.45 

5.04 

6.71 

7,78 

26 

11.45 

7,26 

16.59 

16.75 

14.85 

4.10 

6.07 

4.90 

7.12 

4.42 

6.70 

7.72 

27 

11.71 

7.47 

16.44 

16.65 

14.57 

8.50 

6.01 

4.70 

7.65 

4.95 

6.94 

7.60 

28 

11.70 

8.05 

16.44 

16.68 

14.50 

7.99 

5,89 

6.55 

7.55 

4.80 

6.49 

7.54 

29 

11.72 

16.57 

16.58 

14,17 

7.52 

5.59 

4,67 

7.42 

4,64 

6.96 

7.51 

30 

11.49 

16.55 

16.66 

15.98 

7.18 

5.51 

4.85 

7.25 

4.56 

6.85 

7.15 

31 

12.21 

16.57 

15.89 

5.21 

4.78 

4,86 

7.14 

the 

FOLLOMlNG  REFER 

Only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

W£AN 

10.81 

9.68 

14.49 

16.47 

15.71 

11.42 

6,07 

5.46 

6.28 

5.80 

4.98 

8.80 

12.21 

15.51 

16.59 

17.22 

16.66 

15.64 

7.05 

7.49 

7.65 

7.12 

6,99 

10.85 

WIN 

9.40 

6.00 

8. 58 

15.81 

15.89 

7.18 

5.21 

4.55 

5.07 

4.56 

5.55 

6.41 

HIGHEST  stage 

NAS  IT. 

55  AT  11 

00  A.M., 

APR.  17, 

8 

LONEST 

STAGE 

has  2.87 

ON  NOV, 

6. 

OAILV  STASES  FOR  1479 
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MISSISSIPPI  RIVER  (l)MO  AT  HARVEY  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29.S4.IS,  LONS.  90.05-04.  ON  OUNNSTREAN  ENO  OP  PORESAY  NALL  AT  MILE  96.1. 

(8TA.  0132007.) 

SASE.  MIRE  MEISHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  BankPULL  STAGE,  9.3  FEET.  LON  MATER  REFERENCE  PLANE,  0.3S  FOOT  ON  SAGE.  ON 
DEC.  5,  1974  GAGE  NAS  RAISEO  1.48  FEET  TO  AGREE  MITH  NEN  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  MEN  CAGE  EERO, 
STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  DEC.  4  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM.  PRIOR  TO  1974  GAGE  EERO  MAS  AT 
M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN,  1,  1924,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.42  FEET  ON  APR.  24,  1927.  LOMEST,  MINUS  O.SS  FOOT  ON  DEC.  17  AND  IS,  19$3. 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NSVO, 


daily 

EIGHT  A 

.M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1974 

ADJ.) 

uav 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

10.25 

11.68 

8.30 

15.40 

15.87 

13.15 

6.92 

5.16 

4.98 

6.80 

4.45 

6.04 

2 

9.92 

12.00 

9.22 

15.28 

15.87 

12.95 

6.78 

5.15 

5.00 

6. SO 

«.65 

6.95 

l 

9.47 

12.05 

10.45 

15.45 

15.90 

12.75 

6.55 

5.30 

5.28 

6,87 

4.75 

7.64 

4 

9.20 

12.02 

11.25 

15.24 

15.85 

12.62 

6.55 

5.30 

5.30 

6.80 

3.66 

8.13 

5 

9,02 

12.15 

11.55 

15.25 

15.95 

12.48 

6.58 

5.33 

5.53 

6,60 

3.38 

8.75 

t 

9. OS 

12.80 

11.85 

15.30 

15.55 

12.40 

6.55 

6.05 

5.55 

6.93 

3.40 

4.30 

7 

9.40 

12.90 

12.25 

15.20 

15.55 

12.30 

6.23 

6.62 

5.70 

6.90 

3.36 

4.95 

a 

9.30 

12.05 

12.55 

15.20 

15.46 

12.15 

6.05 

7.50 

6.10 

6.90 

3.34 

10.04 

9 

9,35 

12.15 

12.98 

15.20 

15.43 

12.10 

5.85 

7.80 

6.25 

6.55 

3.70 

10.45 

10 

9.37 

1 1  .as 

13.25 

15.25 

15.40 

12.25 

5.60 

7.10 

6.33 

6.45 

3.75 

10.35 

it 

9.70 

11.35 

13.45 

15.30 

15.40 

12.20 

6.05 

7.18 

7.10 

6.27 

4.30 

10.35 

12 

10.24 

10.95 

13.50 

15.55 

15.40 

12.10 

5.60 

7.20 

7.55 

6.23 

4.44 

10.25 

13 

10.65 

10.30 

13.75 

15.65 

15.36 

12.05 

5.25 

7.10 

7.56 

5.95 

4.33 

10.23 

14 

10.65 

9.80 

13.95 

15.95 

15.25 

n.7a 

5.53 

7.12 

6.50 

5.80 

4.15 

10.10 

15 

10.30 

9.05 

14.20 

16.12 

15.25 

11. To 

5.50 

6.60 

6.06 

5.65 

4.75 

4.43 

16 

10.65 

a. 40 

14.55 

16.20 

15.25 

11.60 

5.60 

6.53 

5. S3 

5.43 

8.85 

4.11 

17 

10.75 

7.75 

14.75 

16.45 

15.15 

11.35 

5.53 

6.20 

S.55 

5.32 

4.87 

9.30 

Id 

10.73 

7.38 

15.05 

16.35 

15.20 

11.20 

5.48 

6.15 

5.28 

5.04 

5.00 

8.44 

19 

11. so 

7.00 

15.25 

16.15 

15.05 

10.72 

5.55 

5.80 

5.01 

4.95 

5.35 

8.00 

20 

11.02 

6.35 

15. 4S 

15.88 

IS. 10 

10. 36 

5.50 

5.38 

5.10 

4.95 

5.47 

7.80 

21 

11.10 

6.48 

15.53 

15.85 

15.15 

10.42 

5.50 

5.36 

4.96 

4.90 

7.60 

22 

11.15 

6.20 

i5.es 

16.08 

15.10 

10.24 

5.38 

5. IB 

5.35 

4.95 

5.50 

7.85 

23 

11.16 

6.95 

15.92 

16.27 

15.00 

10.10 

5.42 

5.28 

5.25 

5.85 

5.60 

7.80 

24 

11.20 

7. S3 

15.77 

16.34 

14.80 

9,84 

5.80 

5.05 

6.10 

5.08 

5.54 

7.30 

25 

11.00 

7.53 

15.75 

16.03 

14.38 

».43 

5.91 

5. 10 

6.75 

5.08 

5.71 

7.53 

26 

It. IS 

7.  ST 

15.93 

15,97 

14.15 

9.78 

5.84 

5. OB 

7.12 

5.05 

6.58 

7.40 

27 

11.30 

7.42 

15.88 

15.80 

13.80 

8.43 

5.80 

4.65 

7.33 

5.02 

6.80 

7.47 

za 

11.42 

7.83 

15.97 

15.85 

13.75 

7.95 

5.80 

5.07 

7.00 

4.70 

6.85 

7.45 

29 

11.47 

15.80 

15.50 

13.50 

7.35 

3.52 

5.17 

7,00 

4.35 

6.87 

7.03 

30 

11.64 

15.85 

15.80 

13.42 

6.95 

5.50 

4.98 

7.00 

4.45 

6.87 

7.01 

31 

11.90 

15.68 

13.25 

3.18 

4,60 

4.65 

6.80 

the 

FOLIOMING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.50 

9.58 

13.91 

15.72 

15.01 

11,02 

5.83 

5. SB 

6.04 

5.69 

8,51 

MAX 

11.90 

12.90 

15.97 

16.45 

15.95 

13.15 

6.92 

7.80 

7.56 

6.93 

10.95 

MIN 

9.02 

6.20 

8.30 

15.20 

13. 2S 

6.95 

5.16 

4.60 

4.96 

4.45 

6,00 

HIGHEST  STAGE  NAS  16.45  ON  APR.  17 
LOMEST  STAGE  MAS  3.36  On  NOV.  7. 


r-ry: 

\\*l 

*  ’  ‘  '  .* 

\v 
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■  * 

ai 

1 

•  ■ 

id 

DAILY  STAGES  for 

1979 

4 

MISSISSIPPI  RIVER  ( I MM )  AT  INNER  HARBOR 

NAVIGATION  CANAL 

LOCK 

(LA.) 

» 

LOCATION.  CAT 

.  29-57. 

46,  LONG 

.  90-01 

-45.  ON 

handrail 

OF  FOREBAY  WALL 

IT  MILE  92,7, 

• 

(STA.  0139007.) 

s«ge. 

MIRE  weight  tyre. 

■  * 

GENERAL  INFORMATION, 

BANKFOLl 

STAGE, 

S.5  FEET 

.  LOw  WATER  REFERENCE  PLANE,  0 

.15  FOOT 

ON  GAGE. 

ON 

FEB. 

13.  1975  GAGE 

MAS  RAISED  21.99  FEET  TO 

AGREE  with  NEW  BENCHMARK 

ELEVATIONS  anO  NEM  GAGE 

• 

ZERC 

.  STAGES  FROM 

JAN.  1  THRU  FEB 

.  12  MERE 

CORRECTED  TO  NEM 

DATUM. 

PRIOR 

TO  1975 

CAGE  ZERO  HAS 

-  - 

' 

MINUS  20.4A 

FEET,  NGVO . 

* 

i 

HEC0RD3 

AVAILABLE.  STAGE,  JAN 

.  1995 

TO  DATE. 

• 

•V 

>  •■_  • 

EXTREMES.  HIGHEST,  U 

.52  FEET 

FROM  APR.  27  TO 

29,  1995 

AND  FEB 

to  and 

MAR, 

8,  1950. 

LOMEST, 

w 

MINUS  0.48 

FOOT  ON 

dec.  15, 

1953  AND  JAN.  4 

1959. 

EXTREMES 

have  been  adjusted  to 

NGVD, 

0AILV  EIGHT  A. 

M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1975 

AOJ  ,  ) 

LV 

*- 

V 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

■M  ^  ^ 

-5 

T  R£B 

•• 

■Mi 

1 

9.70 

11.20 

9.00 

15.30 

15.10 

12.95 

6.60 

5.25 

4,80 

6.90 

8.38 

6.40 

•A 

2 

9.25 

11.30 

9.80 

15.90 

15.05 

12.98 

6.65 

5.80 

4,90 

6.80 

8.26 

6.70 

•"l 

9fl  ";-iV'->;  v'S'-Cv* 

3 

8.97 

11.50 

9.90 

19.53 

15.20 

12.30 

6.60 

5.90 

8. SO 

6.60 

3.20 

7.40 

„*  .  '  '  ' 

4 

8.08 

11.55 

11.20 

19.90 

19.89 

12.29 

6.60 

5.60 

5.70 

6.70 

3.25 

7.48 

■  V  *  -  ’ 

•  '  ^ 

V' 

5 

8.90 

11.60 

11.30 

19.52 

14.92 

11.90 

6,56 

5.80 

5.75 

6.78 

3.25 

8.60 

*;’.  "• 

b 

6.8b 

12.40 

11.40 

19.52 

i9.es 

11.98 

6.59 

6.40 

5.80 

6.80 

3.29 

9.15 

V  V 

»■  * 

7 

9.01 

12.09 

11.50 

19.93 

19.86 

11.80 

6.07 

6,90 

5. SO 

3.92 

9.56 

-  -4 

8 

a. 7« 

11.40 

12.00 

14.24 

19.68 

11.73 

6.21 

6.70 

5.95 

7.50 

3.60 

9.60 

* 

31 

9 

8.76 

11,30 

12.20 

14.46 

19.62 

11.77 

5.90 

6.90 

6.32 

6.50 

3. SI 

9.63 

10 

9.00 

11.17 

12.60 

19.35 

19.82 

11.80 

5.56 

7.00 

6.64 

6.50 

3.60 

9.85 

V  J 

u 

9.50 

10.90 

13.00 

19.70 

19.59 

11.  *5 

6.50 

7.10 

7,00 

6.20 

3.55 

10.80 

',*  ' 

12 

10.10 

10.60 

13.00 

14.80 

19. TO 

11.75 

5.65 

7.00 

6,00 

3.51 

9.80 

' 

r>  ’ 

13 

10.20 

10.90 

13.20 

19.80 

19.52 

11.65 

5.95 

7.00 

6.80 

S.S5 

9.20 

9.90 

■  _.  ♦ 

14 

10.00 

9.80 

13.50 

15.00 

19.35 

11.35 

5.95 

6.90 

6.60 

8.21 

9.95 

•/' 

15 

10.00 

8.81 

13.90 

15.10 

19.51 

11.35 

5.90 

6.53 

6.00 

5.78 

9.50 

9.60 

mt 

16 

10.10 

8,00 

13.75 

15.25 

19.95 

11.30 

5.95 

6.10 

s.eo 

5.50 

1.50 

8.90 

17 

10.03 

8.00 

19.00 

15.90 

19.2* 

11.10 

5.95 

6.00 

6.00 

5.55 

8.50 

6.80 

ie 

10.21 

7.00 

19.20 

15.90 

19.90 

10.65 

5.88 

5.91 

5.30 

5.00 

8.80 

6.10 

.  * 

19 

10.93 

6.S7 

19.30 

15.12 

19.90 

10. 9S 

5.80 

5.70 

9. SO 

5.20 

7.68 

-’.* 

20 

10.90 

6.93 

19.50 

15.06 

19.25 

10.30 

5.50 

5.40 

5.10 

5.03 

5.10 

7.50 

21 

10.06 

6,60 

19.70 

15.07 

19.35 

10.30 

5.80 

5.30 

5.10 

4.60 

8.25 

7.99 

.  \ 

22 

10.91 

5.95 

19.71 

15.33 

19.25 

10.10 

5.80 

5.38 

5.05 

8.90 

5.60 

7.11 

.  - 

v 

23 

10.64 

5.83 

19.85 

15.37 

19.28 

10.40 

6.00 

5.20 

5.20 

5.79 

7.60 

•  . 

24 

10. 60 

6.55 

15.00 

15.25 

14.10 

9.90 

6.10 

4.90 

5.90 

5.7* 

25 

10.37 

7.15 

19.90 

15.18 

13.65 

10.90 

5.05 

6.68 

5.00 

6.75 

’ 

* 

1 

2b 

10.55 

6.85 

15.00 

15.25 

13.60 

10.00 

5.80 

4,70 

7.40 

6.50 

•• 

27 

10.89 

7.1# 

14.87 

14.90 

13.30 

8.60 

6.00 

4.64 

7.3S 

8.90 

6.57 

7.17 

. 

2# 

10.75 

7.90 

15.00 

15.50 

13.25 

8.00 

5.78 

4,70 

7,30 

S.SO 

6.80 

6.91 

*  • 

."  •  * 

29 

10.8o 

15.00 

15.00 

13.00 

7.15 

4,60 

7.35 

8.80 

6,80 

7.00 

/  - 

30 

11.05 

15.00 

14.95 

12.66 

T.40 

5.25 

4,40 

6.60 

4.40 

6.15 

7.11 

t"  N 

31 

11.35 

19.70 

12.60 

5.02 

4,90 

6.69 

•  * 

THE 

FOLLONlNG  refer 

ONLV  to 

READINGS 

appearing  in  the 

table  above 

MEAN 

9.9b 

9.15 

13.27 

19.95 

19.27 

10.81 

5.77 

4,60 

9 

MAX 

11.35 

12.90 

15.00 

15.50 

15.20 

12.9# 

7.10 

6.80 

— 

MIN 

6.08 

5.83 

9.00 

19.29 

12.60 

7.15 

4,40 

1.50 

■ . 

i  .‘ 

HIGHEST 

stage 

WAS  15.50  ON  APR 

.  28. 

LOME  ST 

STAGE  HAS  1.50 

ON  NOV. 

1#. 

•  V- 

ai 

/ 

_  _• .  .. 

V 

__  • 

i 

¥ 

#  • 

4 

-- 

_L».- 

-  * 

.  V 

... 

’*  . 

•* 

.  .-•* 

* 

. 

- 

w  « 

likL. 
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NISSISSIPPI  RIVER  AT  CMALMETTE.  LA. 


LOCATION,  LAT.  29-56-42,  LONG,  90-00*12  (CO-OROINATES  RESCALED,  1969).  PIER  ON  UPSTREAM  END  OF 
AMERICAN  SUGAR  REFINERY  hmaRF.  NEAR  CHALMETTE  SLIR,  AND  AT  MILE  91.0.  (STA.  0116007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  hire  HEIGHT. 

general  INFORMATION,  drainage  AREA,  (REVISED)  1,125,920  SGiiaRE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 

STAGE,  S.O  FEET.  LOH  HATER  REFERENCE  PLANE,  0,08  FOOT  ON  GAGE.  ON  MAY  SI,  197*  GAGE  HAS  RAISED 
S.2S  FEET  TO  AGREE  nITh  NEn  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEh  GAGE  ZERO,  STAGES  FROM  JAN.  l  THRU  MAY 
SO  HERE  CORRECTED  TO  NEH  OATUM,  PRIOR  TO  1970  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  2.22  FEET,  NCVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  2S,  1923,  TO  DATE.  GAGE  PRIOR  TO  may  17,  1951,  has  O.S  MILE 
DOmNSTREAM.  SUBTRACT  0.1  FRDM  DAILY  STAGES  FROM  1954  TO  1964. 


EXTREMES.  HIGHEST,  17.58  FEET  On  APR.  25  AND  28,  1927. 

1 9tt0 .  EXTREMES  HAVE  bee*  ADJUSTED  TO  NCVO. 

LOHEST, 

MINUS 

0.52  FEET  ON  JAN 

.  24  ANO  26, 

DAlL V  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  nGVD 

(1974  AOJ.) 

DAY  JAN  FEB  HAR  APR  HAY  JUN 

JJL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

9.54 

10.86 

8.00 

14.17 

14.50 

12.07 

8.39 

4,02 

4.73 

8.42 

F  4.01 

6.10 

2 

9.02 

11.00 

8.90 

14.10 

14,50 

11.93 

6.40 

4.87 

5,05 

8.40 

4.00 

6.41 

3 

B.70 

11.14 

10. IS 

14.05 

14.41 

11.74 

6.30 

4.47 

5.23 

8.32 

3.48 

7.12 

a 

B.59 

11. IS 

10.74 

13.99 

14.38 

11.66 

6.29 

5.12 

5.33 

8.30 

3.27 

7.67 

5 

8.59 

11.29 

11.00 

13.91 

14.34 

F 

11.48 

6.23 

5.36 

5.32 

8.28 

3.06 

8.57 

8 

S.55 

11.86 

11.35 

14.02 

14.24 

F 

11.50 

6.10 

5.65 

5.17 

8.34 

3.03 

9.12 

7 

B.S6 

11.62 

11.63 

13.91 

14.28 

11.52 

5.89 

8.03 

5.33 

8.21 

3.17 

9.92 

8 

0.60 

11.22 

1  1  .84 

13.94 

14.28 

11.46 

5.67 

8,25 

5.59 

6.08 

3.21 

9.53 

9 

fl.79 

10.99 

12.06 

13.93 

14.21 

11.42 

5.56 

8.42 

5.40 

6.13 

3.57 

9.62 

10 

8.S7 

10.89 

12.25 

13.99 

14.22 

11.44 

5.37 

8.55 

6.15 

6.02 

1.57 

9.82 

11 

9.55 

10.64 

12.31 

14.35 

14.14 

11.34 

6.74 

8.63 

8.61 

5.42 

6.10 

9.86 

12 

9.00 

10.28 

12.58 

14.34 

14.11 

11.42 

5.28 

6.70 

5.8S 

1.89 

9.69 

13 

9.97 

R.6S 

12.81 

14.43 

14.04 

11.24 

5.05 

6.63 

5.58 

4.02 

9.70 

19 

9. BO 

9.18 

12.98 

14.50 

14.04 

11.06 

5.12 

8.55 

5.38 

4.18 

9.60 

15 

9.71 

8.55 

13.08 

14.70 

14.00 

10.94 

5.12 

8.22 

5.32 

4.38 

9.90 

16 

9.94 

7.98 

13.37 

14.85 

10.80 

5.15 

8.08 

5.07 

4,30 

9.09 

17 

10.11 

7.32 

13.52 

14.49 

10.62 

5.20 

5.85 

F  4.91 

4.44 

8.99 

18 

10.07 

6.94 

13.88 

14,89 

10.42 

5.39 

5.58 

«.6J 

4.52 

7.90 

19 

10.24 

6.60 

13.96 

14.69 

10.26 

5.52 

5.34 

4.53 

4.86 

7.50 

20 

10.52 

8.25 

14.07 

14.46 

F  9.44 

5. 28 

5.05 

4.51 

4.89 

F 

7.06 

21 

F 

10.57 

8.12 

14.17 

14.61 

9,89 

5.05 

6.47 

F  4.73 

4.29 

5.05 

7.18 

22 

10. 36 

5. 8J 

14.28 

14.89 

F  13.88 

9.69 

5.03 

4,77 

9.80 

4.47 

5.33 

7.35 

23 

10.44 

5.70 

14.39 

14.76 

13.74 

9.48 

5.62 

4.80 

5.08 

4,39 

5.45 

7.98 

29 

10.25 

6.48 

14.37 

14.70 

13.47 

9.16 

5.72 

4.67 

5.67 

4.51 

5.12 

7.70 

2S 

10. IB 

7.10 

14.42 

F  14.65 

13.30 

8.73 

S.S4 

4,70 

6.28 

4.47 

6.22 

7,29 

26 

10.25 

6,78 

14.46 

14.67 

13.13 

8.28 

5.54 

4,49 

6.62 

4.40 

6.09 

F 

7.20 

27 

10. 56 

6.98 

14.41 

14.48 

12.86 

7.7J 

5.47 

4.25 

6.92 

4.95 

6.30 

F 

7.10 

28 

10.  SJ 

7.57 

14.42 

14.52 

12.66 

7.25 

5.33 

«.17 

6.83 

4.34 

6.28 

7.0Z 

29 

10.54 

14.48 

14.41 

12.55 

6.87 

5.00 

4.36 

6,70 

4.26 

6.22 

6.94 

30 

F 

10.65 

14.52 

14,50 

12.42 

6.55 

4.82 

4.55 

8.55 

4.26 

6.09 

6.79 

31 

10.98 

14.J7 

12.30 

4.73 

4,45 

«.S5 

6.67 

THE 

follohing 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

9.77 

0.85 

12.06 

14,41 

10,27 

5.55 

5. 38 

5.24 

«,54 

8.07 

MAX 

10.98 

11.86 

14.52 

14.99 

12,07 

6.74 

6,70 

6.42 

6.30 

9,06 

MIN 

8,53 

5. TO 

8.00 

13.91 

».55 

4.73 

4.17 

4,26 

3.03 

6.18 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  15.09  AT  11  JO  A.M.,  APR.  17. 
LUMtST  STAGE  HAS  2,66  On  NOV.  6, 
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OAILY  STASES  TOR  1979 


MISSISSIPPI  RIVER  (Inn)  AT  ALGIERS  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  24-54-50,  LONS.  84-58-20.  ON  SOUTHEAST  POREBAY  NALL  AT  MILE  SS.S.  (STA.  0138004.) 
CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  MIRE  MEI6MT. 

general  information.  BankFULL  stage.  7.5  FEET.  LOn  MATER  REFERENCE  PLANE,  0.08  FOOT  ON  GAGE.  ON 
OEC.  5,  1974  CAGE  MAS  RAISEO  I.B4  FEET  TO  AGREE  Ml TH  MEM  BENCHMARK  ELEVATIONS  ANO  NEM  GAGE  ZERO. 
STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  DEC.  4  MERE  CORRECTED  TO  NEM  OATUM,  PRIOR  TO  1474  GAGE  ZERO  MAS  MINUS 
4.22  FOOT,  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1,  1*54,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.11  FEET  ON  APR.  7,  19TS.  LOmEBT,  0.07  FOOT  ON  JAN.  15,  1444. 

EXTREMES  HAVE  SEEN  AOJUSTED  TO  NGYO. 


DAILY 

EIGHT  A. 

M.  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  N6V0 

(1474 

AOJ  ,  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

4.12 

10.32 

7.27 

13.40 

14.05 

11.54 

6.13 

4.67 

8.18 

6.12 

8.02 

3.43 

2 

B.43 

10.45 

7.47 

13.43 

1«.05 

11.45 

6.11 

4,47 

8.89 

6.07 

3.94 

4.15 

3 

S  ,54 

10.42 

4.03 

13.53 

14.00 

11.30 

5.44 

0.42 

5.05 

6.20 

3.53 

6.86 

* 

S.20 

10.70 

4.93 

13.47 

13.94 

11.17 

4.09 

4.84 

5,19 

6.30 

3.30 

7.36 

$ 

S.14 

10. SB 

10.24 

13.41 

13.41 

11.02 

6.04 

5.10 

5.29 

5.85 

3.04 

7.48 

* 

8.14 

11.42 

10.42 

13.30 

13.42 

10.91 

5.45 

3.30 

8.83 

6.10 

3.06 

8.65 

7 

a. 47  F 

11.20 

10.92 

13.43 

13.42 

10.88 

5.75 

5.73 

5.20 

3.97 

3.02 

8.95' 

a 

a. 25 

10.47 

11.20 

13.45 

13.40 

10.86 

5.51 

5.98 

5.36 

5.88 

3.10 

4.10 

9 

S.J7 

10.55 

11.50 

13.44 

13.44 

10.83 

5.38 

6,13 

5.60 

5.84 

3.37 

4.09 

10 

8.44 

10.28 

11.80 

13.44 

13.63 

10.40 

5.14 

6.30 

5.42 

5.73 

3.44 

4.30 

11 

8,42 

10.08 

11.80 

13.84 

13.60 

10.80 

5.97 

6.38 

6.65 

3.33 

3.45 

4.33 

12 

9.45 

4.48 

11.47 

13.78 

13.63 

10.85 

5.18 

6.12 

6.78 

5.58 

3.75 

9.60 

13 

4.55 

4.05 

12.10 

13.93 

13,50 

10.45 

4.91 

6.34 

6.89 

5.35 

3.85 

4.25 

14 

4.44 

8.57 

12.48 

13.47 

13.43 

10.50 

5.01 

6.20 

5.88 

5.35 

4.02 

4.12 

15 

4.28 

7.94 

12.35 

14.14 

13.40 

10.47 

5.01 

6.00 

5.60 

5.38 

8.33 

8.40 

14 

4.48 

7. SB 

12.40 

14.24 

13.40 

10.26 

5.04 

5.78 

5.27 

4.40 

8.15 

8.70 

17 

4.58 

4.81 

13.03 

14.34 

12.40 

10.08 

5.13 

5.56 

5.07 

8.78 

8.28 

8.35 

14 

4.42 

4.52 

13.48 

14.29 

13.37 

4.88 

3.35 

5.36 

8.83 

4.44 

8.35 

7.45 

19 

4.74 

4.12 

13.50 

14.12 

13.40 

4.74 

5.34 

5.23 

8.60 

8.38 

4.60 

6.B3 

20 

10.00 

5.81 

13.40 

13.95 

13.44 

4.60 

5.00 

4.60 

8.82 

8.34 

8.55 

6.B4 

21 

10,48 

5.48 

13.73 

14,10 

13.34 

4.40 

*.*5 

4.82 

4,48 

4.22 

4.85 

4.14 

22 

4.87 

5.44 

13.85 

14.45 

13.23 

4.35 

4,80 

8.62 

8.43 

4.10 

5.08 

6,85 

23 

10.03 

5.33 

14.05 

14.33 

13.23 

4.02 

5.50 

8.68 

3.00 

8.27 

5.25 

7.00 

24 

4.45 

5.80 

13.43 

14.20 

12,45 

8.70 

5.54 

8.58 

3.50 

8.54 

3.20 

7.24 

25 

4.78 

4.73 

14.03 

14.20 

12.80 

8.82 

5.60 

8.87 

6.20 

8.50 

6.00 

6.75 

24 

4.78 

4.40 

14.00 

14.20 

12.64 

7.84 

5.33 

*.16 

6.30 

8.35 

5.73 

6.46 

27 

10.15 

4.40 

13.84 

14,05 

12.25 

7,40 

5.31 

8.25 

4.60 

8.27 

6.00 

6.85 

20 

10.12 

4.80 

14.05 

14.10 

12.35 

7.95 

5.21 

8.11 

6.52 

8.20 

F  4.20 

6.03 

29 

4,98 

14,05 

13.47 

11.40 

6.60 

4.89 

8.21 

6.86 

8.25 

6.00 

6.40 

30 

10.20 

14.08 

14.09 

11. 87 

4.24 

4.68 

«.2S 

6.10 

8.1# 

3.84 

6.30 

31 

10.43 

13.87 

11. SO 

4,63 

8.20 

8.52 

6.20 

THE 

POLLOMlNG  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

4.34 

8.34 

12.24 

13.91 

4.83 

5.37 

3.13 

5.52 

3.07 

8.39 

7.42 

MAX 

10.43 

11.42 

14.08 

14.45 

11.54 

6.13 

6,38 

6.89 

4.30 

F  6.20 

4.60 

WIN 

8,14 

5.33 

7.27 

13.41 

6.29 

8.63 

8.11 

8.18 

8.10 

3.02 

5.45 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  14,44  AT  2  SO  P.M.,  APR,  22. 
LOMCST  STAGE  MAS  2. SB  ON  NOV,  4. 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  BRAITHMAITE.L* 


LOCATION,  IAT.  29-51-AJ,  LONG.  89.5S*21.  ON  DOCK  OP  ANAX  NICKEL  PLANT,  LEFT  BANK  AT  NILE  76.6, 
(STA.  0138604.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  HIRE  HEIGHT , 

GENERAL  INFORMATION.  SANKFULL  STAGE,  7.0  FEET, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  26,  1977  TO  OATS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.97  FEET  ON  MAT  1,  1979.  LOHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  D.AS  FOOT  ON  JUNE 
JO,  1977. 


OAILT  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


OAT 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

7.60 

8.85 

6.24 

11.35 

11.71 

9.63 

5.23 

5.92 

4.03 

5.31 

1.40 

2 

7.16 

8.99 

6.93 

11.26 

11.74 

9.76 

5.24 

4.02 

4.37 

5.23 

1.38 

S 

6.91 

9.10 

7.99 

11.14 

11.64 

9.63 

5.16 

4.12 

4.49 

5.14 

2.92 

a 

6.76 

9.10 

8.40 

11.19 

11.61 

9.56 

5.16 

4.24 

4.56 

5.14 

2.64 

5 

6.76 

9.35 

8.61 

11.11 

11.60 

9.36 

5.14 

«.46 

4.42 

5.06 

2.49 

6 

6.72 

9.93 

8.86 

11.19 

11.57 

*.52 

5.05 

4.68 

4.22 

5.10 

2.45 

7 

7.09 

9.53 

9.06 

11.14 

11.57 

9.28 

4.82 

4.45 

4.32 

4.99 

2.59 

B 

6.72 

9.05 

9.27 

11.16 

11.60 

4.25 

4.68 

5.11 

4.54 

4.87 

2.64 

9 

6.91 

8.86 

9.51 

11.14 

11.55 

4.20 

4.61 

5.17 

4.84 

4.98 

2.99 

10 

6.95 

8.79 

9.71 

11.54 

4.20 

4.39 

5,28 

5.12 

4.94 

2.89 

11 

7.3B 

8.58 

9.77 

11.43 

4.20 

5.60 

5.39 

5.73 

4.84 

1.44 

12 

7.92 

8.33 

10.00 

11.44 

9.26 

4.37 

5.38 

6.08 

4.83 

1.17 

13 

7.97 

7.73 

10.17 

11.40 

4.11 

4.16 

5.37 

6.16 

«.61 

1.20 

t« 

7.73 

7.38 

10.32 

11.40 

8.92 

«.21 

5.34 

5.27 

4.45 

1.11 

IS 

7.66 

6.68 

10.44 

11.35 

8.9J 

4.21 

5.05 

4.99 

4.40 

l.«4 

16 

7.86 

6.36 

10.64 

11.23 

8.74 

4.24 

5.02 

4.73 

4.19 

3.29 

IT 

8.10 

5.77 

10.81 

11.20 

8.60 

4.31 

4.84 

4.42 

4.07 

3.43 

IS 

8.07 

5.97 

11.10 

11.21 

8.45 

4.50 

4.64 

4.21 

3.80 

3.48 

19 

B.33 

5.19 

11. IS 

11.21 

8.33 

4.59 

4.50 

3.91 

3.74 

1.78 

20 

8.56 

9.65 

11.16 

11.24 

8.15 

«. 54 

4.23 

4.07 

3.74 

3.82 

21 

8.60 

9.80 

11.25 

11.31 

8.12 

4.14 

4,09 

4.04 

3.57 

4.00 

22 

8.A0 

4.50 

11.35 

11.23 

7.45 

4.15 

I.»3 

3.98 

3.75 

«.2« 

23 

8.53 

4.40 

11.43 

11.20 

7.78 

4.72 

3.96 

4.22 

3.78 

4.44 

2* 

".23 

4.96 

11.42 

10.94 

7.48 

4.79 

3.84 

4.70 

3.89 

4.12 

25 

8.19 

5.61 

11.43 

F  11.92 

10.77 

7.12 

4,88 

3.89 

5.26 

3.87 

4.78 

26 

8.26 

5.27 

11.54 

11.87 

10.67 

6.74 

4,59 

3.68 

5.58 

3.77 

4.91 

27 

8.58 

5.42 

11.43 

11.68 

10.40 

6.32 

4.52 

3.55 

5.84 

3.84 

5.14 

2B 

8.52 

5.68 

11.46 

11.75 

10.24 

5.94 

4.42 

3.48 

5.73 

3.70 

5.11 

29 

8.53 

11.59 

11.61 

10.12 

5.62 

4.13 

3.68 

5.63 

3.64 

5.04 

30 

8.81 

11.61 

11.67 

10,06 

5.34 

J..9J 

3.90 

5.47 

1.63 

4.81 

31 

8.98 

11.47 

10.04 

5.87 

3.78 

3.98 

the 

POLIONINC  refer 

ONLV  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

7.83 

7.10 

10.19 

11.16 

8,34 

4.58 

9.43 

4.83 

4.35 

1.65 

MAX 

8.98 

9.93 

11.61 

11,74 

4.83 

5.60 

5.39 

6,16 

5.31 

5.14 

MIN 

6.72 

4.40 

6.24 

10.04 

5.34 

3. IT 

3.48 

3.91 

3.57 

2.45 

DEI 


I 

I 


I 


I 

I 


F-  NOT  at  stateo  TINE 

HIGHEST  STAGE  NAS  11.97  AT  9  *0  P.N.,  HAT  1 
LOWEST  STAGE  NAS  2,««  ON  NOV.  6. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  ALLIANCE,  LA. 

LOCATION.  l*T.  29-91-07,  LONG.  S9-S8-1 1 .  ON  UPSTREAM  END  OF  COKE  DOCK  OF  GULF  REFINERY,  RIGHT 
SANK  AT  MILE  62.5  CSTA.  0139009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  7.0  FEET, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR.  2,  1977  TU  OATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.33  FEET  ON  APR,  22,  1979,  LOMEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD),  0,99  FOOT  ON 
JUNE  29,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.M.  stage  IN  feet  GAGE  zero  is  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.99 

7.38 

5.35 

9.42 

9.65 

8.13 

4.62 

3.64 

3.76 

4.78 

3.20 

4.12 

2 

6.16 

7,44 

5.91 

9.36 

9.68 

8.10 

4.65 

3.73 

4.07 

4.69 

1.16 

4.21 

3 

S.S6 

7.S7 

6.79 

9.27 

9.63 

8.03 

4.56 

3.83 

4.15 

4.57 

2.70 

4.72 

4 

5.75 

7.53 

7.16 

9.27 

9.58 

7.94 

4.57 

3.92 

4.17 

4.51 

2.38 

5.07 

5 

5. 68 

7.78 

7.38 

9.20 

9,61 

7.86 

4.S5 

4.12 

4,00 

4,40 

2.20 

5.50 

b 

5.68 

8,34 

7.48 

9.28 

9.54 

7.88 

4.51 

«.2« 

3.74 

4.43 

2.15 

6.17 

7 

6.07 

7.89 

7.65 

9.18 

9.55 

7.86 

4.36 

4.55 

3.84 

4.33 

2.33 

6.15 

6 

5.69 

7.52 

7.77 

9.21 

9.55 

7.86 

4.25 

4.61 

4.04 

4.22 

2.40 

6.16 

9 

5.83 

7.36 

7.97 

9.23 

9.57 

7.83 

4.15 

4,63 

4.31 

4.36 

2.75 

6.45 

10 

5.81 

7.24 

8.15 

9.24 

9.54 

7.88 

4,00 

4.71 

4.62 

4.35 

2.72 

6.61 

it 

6.23 

7.07 

8.2S 

9.73 

9.47 

7.84 

5.18 

4.83 

5.29 

4.32 

3.24 

6.80 

12 

6.76 

6.89 

8.40 

9.58 

9.46 

7.94 

3.95 

4.83 

5.73 

4.35 

2.94 

6.62 

13 

6.77 

6.99 

8.54 

9.65 

9.J9 

7.76 

3.75 

4.82 

5.72 

4.15 

2.»1 

6.62 

14 

6.56 

6,24 

8.73 

9.60 

9.39 

7.61 

3.81 

4.83 

4.85 

4.06 

3.03 

6.54 

IS 

6.51 

5.84 

8.78 

9.79 

9.34 

7.61 

3.81 

4.57 

4.66 

3.99 

3.09 

6.41 

16 

6.69 

5.45 

8.93 

9.90 

9.25 

7.48 

3.85 

4.58 

4.38 

3.82 

2.89 

6.24 

17 

6.84 

4.88 

9.89 

9.20 

7.35 

S.»l 

4.43 

4.12 

3.68 

3.03 

5.67 

16 

6.78 

4.64 

9.85 

9.18 

7.24 

«.I3 

4.28 

3.93 

3.43 

3.03 

5.30 

19 

6.95 

4.44  F 

9.35 

9.72 

9.23 

7.18 

4.26 

4.17 

3.64 

3.37 

1.30 

4.99 

20 

7.17 

4.11 

9.32 

9.58 

9.23 

7.04 

4,06 

3.89 

3.84 

3.40 

3.28 

4,91 

21 

7.11 

4.08 

9.32 

9.68 

9.24 

7.00 

3.85 

3.81 

3.73 

3.21 

1.45 

4.86 

22 

6.95 

3.86 

9.42 

9.94 

9.26 

6.87 

3.94 

3.64 

3.63 

3.42 

1.72 

5.06 

23 

7.03 

3.77 

«.62 

9.94 

9.26 

6.71 

4.45 

3.65 

3.83 

3.40 

3.86 

5.21 

24 

6.78 

4.28 

9.59 

9.88 

9.05 

6.50 

4,50 

3.55 

4.22 

3.54 

1.84 

5.** 

25 

6.70 

4.79 

9.57 

9.88 

8.96 

6.18 

».53 

3.64 

4.74 

3.44 

4.63 

4.89 

26 

6.81 

4.45 

9.63 

9.87 

8.87 

5.88 

4.21 

3.«2 

4.99 

3.41 

4.30 

*.82 

27 

7,16 

4.63 

9.56 

9.65 

8.62 

5.52 

4.14 

3.32 

5.24 

3. 51 

4.45 

4.67 

26 

7.04 

5.01 

9.62 

9.74 

8.46 

5.21 

4.06 

3.31 

5.11 

3.43 

4.42 

4.61 

29 

7.11 

9.72 

9.58 

8.40 

4.96 

3.76 

3.50 

5.08 

3.41 

4.33 

4.59 

30 

7.31 

9.74 

9.65 

8.33 

4,72 

3.63 

3.70 

4,94 

3.44 

4.10 

4.48 

31 

7.53 

9.60 

8.33 

3,58 

3.54 

3.77 

4.39 

The 

FOLLOmINC 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.57 

5.96 

9.59 

9.22 

7.13 

4.18 

4.07 

4.41 

3.90 

3.26 

5.44 

HAX 

7.53 

8.34 

9,94 

9.68 

8.13 

5.18 

4,83 

5.73 

«.T8 

4.63 

6.80 

HIM 

5.68 

3.77 

9. IS 

8.33 

4.72 

3.58 

3.31 

3.63 

1.21 

2.15 

4.12 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  mas  10.33  AT  1  30  P.H.,  APR.  22 
LOMEST  STAGE  MAS  l.Si  On  NOV.  6. 


OAILY  STAGES  FOR  1979 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  nest  POInTE  A  la  hache,  la. 


LOCATION,  LAT.  29-Ja-le,,  LONG,  S9-47-49.  NEAR  FERRY  LANDING  ON  RIGHT  BANK,  AND  AT  NILE  48,7, 

(STA.  0140004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA/  (REVISED)  1/125/940  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKROLL 

stage,  1.0  feet,  low  water  reference  plane,  a. at  foot  on  gage,  on  hay  i,  iota  gage  mas  raised 
1.00  FOOT  TO  AGREE  with  new  benchmark  ELEVATIONS  ANO  NEW  gage  ZERO,  stages  from  JAN.  1  THRU  MAY 
2  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.06  FOOT,  N6V0. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  24,  1926,  TO  OATE.  GAGE  PRIOR  TO  OCT.  17,  1929,  NAS  ON  OPPOSITE 
bank.  DISCHARGE,  1927,  1929,  AND  1941. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.25  FEET  (NEAR  CREST  OF  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOWEST,  MINUS  1.06  FEET 
ON  JAN.  24  ANO  25,  1940.  EXTREME  STAGES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO.  MAXIMUM,  1,160,000 
CFS  OBSERVED  ABOVE  RELIEF  OUTLET  ON  APR.  29,  1927  (SI  AGE,  9.6«  NGVO).  ON  THE  SAME  DAY, 

1,OSB,000  CFS  NAS  OBSERVED  BELOW  THE  OUTLET,  THE  RELIEF  OUTLET,  ON  THE  EAST  BANK,  EXTENDED  FROM 
ABOUT  MILE  11  TO  MILE  44.  FLOW  HAS  AFFECTED  BY  A  CREVASSE  WHICH  OCCURRED  ON  APR.  21  AT  JUNIOR, 
LA.  (MILE  54),  AND  BY  AN  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR.  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (MILE  81.6). 


daily 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1974 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.14 

5.91 

4.25 

7.65 

7.72 

6.14 

1.58 

2.S6 

1.20 

2.62 

1.0» 

2 

4.S6 

5.98 

4.72 

7.64 

7.69 

6.26 

1.58 

2.91 

1.52 

2.52 

5.15 

1 

4.54 

6.10 

5.54 

7  .54 

7.61 

6.24 

1.51 

1.02 

1.59 

F  1.84 

2.07 

1.54 

4 

4.45 

6.05 

5.74 

7.47 

7.61 

6.18 

1.52 

1.07 

1.56 

1.66 

1.61 

5.89 

5 

4.42 

6.25 

5.87 

7.44 

7.66 

6.19 

1.55 

1.21 

1.11 

5.56 

1.27 

4.10 

6 

4.47 

6.76 

5.92 

7.46 

7.56 

6.20 

1.52 

1,18 

1.05 

1.46 

1.21 

4.99 

7 

4.B8 

6.41 

6.06 

7.44 

7.59 

6.19 

1.45 

5.59 

1.09 

1.29 

1.27 

5.09 

S 

4.46 

5.98 

6.20 

7.46 

7.66 

6.18 

1.42 

5.57 

1.24 

1.11 

1.29 

5.07 

9 

4.54 

5.82 

6.17 

F  7.56 

7.60 

6.16 

1.29 

5.61 

l.«6 

1.11 

1.65 

S.ll 

10 

4.56 

5.71 

6.58 

7.S5 

6.24 

1.26 

1.64 

1.80 

1.15 

1.77 

5.25 

It 

4.91 

5.59 

6.62 

F  7.90 

7.54 

6.12 

4.42 

5.75 

4.51 

1.11 

2.04 

5.59 

12 

5.41 

5.48 

6.71 

7.51 

6.24 

1.15 

5.76 

5.06 

5.02 

1.97 

5.11 

11 

5.40 

5.12 

6.88 

7.41 

6. OB 

5.01 

1.77 

5.02 

F  1.22 

2.01 

5.55 

14 

5.14 

4.94 

7.06 

7.41 

6.00 

1.05 

5.81 

«.I« 

2.94 

2.22 

5.24 

IS 

5.14 

4.60 

7.09 

7.17 

6.01 

1.00 

1.58 

1.99 

1.11 

2.11 

5.18 

16 

5.24 

4.29 

7.21 

7.24 

5.86 

1.05 

5.62 

1.68 

2.95 

2.24 

5.05 

17 

5.46 

1.89 

7.15 

7.17 

5.79 

2.94 

5.52 

5.49 

2.96 

2.41 

4.51 

18 

5.40 

5.70 

7,60 

7.18 

5,68 

1.20 

5.56 

5.29 

2.78 

2.45 

4.20 

19 

5.57 

1.50 

7.59 

7.20 

5.67 

1.50 

1.28 

2.*5 

2. 81 

2.81 

1.91 

20 

5.84 

1.21 

7.62 

7.21 

S.S1 

1.27 

1.00 

5.17 

2.89 

2.84 

l.*2 

21 

5.71 

1.19 

7.59 

7.20 

5.52 

1.12 

2.92 

5.01 

2.72 

1.06 

1.72 

22 

5.54 

2.94 

7.66 

7.29 

5.48 

1.27 

2.85 

2.95 

2.*2 

1.21 

1.91 

21 

5.61 

2.87 

7.79 

7.21 

5.11 

1.76 

2.81 

1.06 

2.91 

1.11 

«.17 

24 

5.40 

5.26 

7.71 

7.11 

5.17 

1.70 

2.79 

1.10 

5.02 

1.15 

4.56 

25 

5.21 

1.76 

7.68 

F  8.05 

7.00 

4.94 

1.68 

2.87 

1.86 

2.*2 

1.89 

1.86 

26 

5.14 

1.16 

7.77 

7.94 

6  <94 

4. 66 

1.1S 

2.72 

4.10 

2.78 

1.41 

1.84 

27 

5.71 

1.56 

7.70 

7.71 

6.74 

4.16 

5.29 

2.64 

«.ll 

2.87 

1.51 

5.70 

28 

5.50 

1.94 

7.74 

7.79 

6.60 

4.12 

1.24 

2.72 

4.10 

2.86 

1.49 

1.64 

29 

5.60 

7.85 

7.67 

6.58 

1.92 

2,94 

2.92 

4.11 

2.81 

1.16 

5.54 

10 

5.85 

7.86 

7.71 

6.51 

1.69 

2,81 

1.16 

4.04 

2.85 

1.11 

5.50 

11 

6.01 

7.76 

6.52 

2.82 

2.99 

1.16 

5.42 

The 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

5.20 

4.72 

6.90 

7.26 

5.61 

1.11 

1.21 

1.67 

2.47 

4.29 

MAX 

6.01 

6.76 

7. 86 

7.72 

6.14 

4.42 

1.81 

5.06 

1.89 

5.19 

MIN 

4.42 

2.87 

4.25 

6.51 

1.69 

2.82 

2.64 

2.95 

1.21 

1.09 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  8,15  AT  1  00  P.M.,  MAR,  22. 
LOWEST  STAGE  NAS  1.20  ON  NOV,  6. 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  PORT  SULPHUR.  LA. 

LOCATION.  LAT.  24*24-30,  LONG.  04*41*22.  MILE  34.3,  ON  RIGHT  SANK  AT  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY, 
(STA.  0142004.) 

GAGE.  automatic  recorder  ano  staff. 

general  INFORMATION.  SankFULL  STAGE,  3.0  FEET.  PRIOR  TO  1477  STAGES  here  PUBLISHED  AS  RECElVEO 
FROM  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  22,  1433,  TO  OCT.  10,  1437,  NOV.  10  TO  14,  1434,  ANO  AUG.  1,  1440, 
TO  OATE. 

EXTREMES.  (FROM  1441  To  OATE)  HIGHEST,  4,50  FEET  ON  MAR.  4  AND  LATER  OATES  IN  1450.  LOMEST, 
MINUS  0,40  FOOT  ON  JAN,  14,  1477. 

OAILY  EIGHT  A.M.  stage  In  F££T  GAGE  ZERO  IS  AT  MGvO 


DAY 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.44 

3.50 

7.05 

7.05 

5.42 

3.54 

2.81 

3.12 

S#7ft 

2.70 

2.40 

2 

5.42 

4.34 

4.44 

7,04 

5.84 

3.58 

2.8> 

3.43 

S.ftft 

2.59 

2.42 

3 

5.57 

5.08 

4.40 

7,01 

5. S3 

3.48 

2. *7 

3.50 

3.55 

2.13 

3.35 

4 

5.50 

5.24 

4.85 

7,00 

5,80 

3.50 

3.01 

3.44 

3.45 

1.74 

5 

F  4.04 

5.47 

5.40 

4.04 

7.02 

5.74 

3.51 

3.21 

3.20 

1*13 

1.50 

3^44 

4 

4.10 

4.06 

5.30 

4. SO 

4.47 

5.83 

3.52 

3.34 

2.84 

3.27 

1.47 

7 

4.40 

5.77 

5.51 

4.78 

7.02 

5.83 

3.41 

3.54 

2.*1 

3.17 

1.4  2 

«>l 

S 

4.08 

5.41 

5.44 

4.87 

7.04 

5.83 

3.34 

3.58 

3.04 

3.0ft 

1.72 

4.82 

4 

4.11 

5.25 

5.74 

4.74 

7,05 

5.84 

3.28 

3.50 

3.24 

3.22 

2.13 

4.47 

10 

4.00 

5.17 

5.45 

4.77 

4.44 

5.84 

3.23 

3. 48 

3.42 

3.37 

2.12 

4.74 

11 

4.45 

5.00 

4.04 

7.13 

4.45 

5.84 

4.30 

3.42 

4.35 

3.33 

2.44 

5.02 

12 

4.44 

4.08 

4.14 

7.03 

4.45 

5.47 

3.13 

3.55 

4.49 

3.37 

2.31 

4.84 

13 

4.43 

4.42 

4.23 

7.08 

4.04 

5.77 

2.84 

3.42 

4.82 

3.2ft 

2.25 

4.42 

14 

4.7u 

4.51 

4.44 

7.04 

4.87 

5.43 

2.44 

3.44 

4.04 

3.27 

2.28 

4.84 

IS 

4.44 

4.23 

8.«4 

7.13 

4.74 

5.45 

2.88 

3.48 

3.47 

3.17 

2.24 

4.75 

14 

4.77 

3.44 

4.40 

7.17 

4.71 

5.50 

3.03 

3.57 

3.44 

3.04 

2.05 

4.80 

17 

4.45 

3.44 

4.74 

7.20 

4.48 

5.44 

3.08 

3.47 

3.50 

2.53 

2.14 

4.13 

IS 

«.40 

3.51 

4.42 

7.15 

4.44 

5.34 

3.31 

3.38 

3.30 

2.44 

2.14 

3.82 

14 

5.04 

3.33 

4.44 

7.05 

4.48 

5.35 

3.42 

3.31 

3.01 

2.43 

2.38 

20 

S.35 

3.07 

4.43 

4.42 

4.47 

5.22 

3.15 

3.10 

3.24 

2.44 

2.34 

3^48 

21 

S.25 

3.00 

4.54 

7.00 

4.70 

5.24 

3.03 

2. RR 

3.04 

2.42 

2.48 

3.48 

22 

5.02 

2.74 

4.54 

7.24 

4.7| 

5.23 

3.14 

2.83 

2.42 

2.42 

2.72 

3.70 

23 

5.07 

2.44 

7.13 

7.31 

4,70 

5.08 

3.74 

2.81 

3.02 

2.44 

2.84 

3.»l 

24 

«.4l 

3.04 

4.50 

7.24 

4.44 

4.45 

3.45 

2.74 

3.27 

2.76 

2.87 

4.12 

25 

4.75 

3.50 

7.05 

7.32 

4.55 

4.71 

3.54 

2.84 

3.72 

2.74 

3.49 

3.83 

24 

4.83 

3.14 

7.10 

7.32 

4,47 

4.50 

3.33 

2,43 

3.41 

2.4ft 

3.24 

3.57 

27 

5. 11 

3.31 

7.07 

7.13 

4.24 

4.14 

3.24 

2,58 

4.15 

2.02 

3.35 

3.43 

20 

4.47 

3.48 

7.05 

7.20 

4.14 

4.04 

3.14 

2.41 

4.00 

2.76 

3.34 

3.35 

24 

5.04 

7.18 

7.01 

4.12 

3.84 

2.86 

2.81 

4.04 

2.03 

3.20 

3.27 

30 

8.24 

7.10 

7.10 

4.04 

3.44 

2.73 

3,08 

3.44 

2.00 

2.44 

3.23 

31 

5.54 

7.00 

4,02 

2.74 

2.41 

3.30 

3.12 

The 

FOLLOmING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

H£AN 

4.33 

4.30 

7.05 

4,72 

5.31 

3,28 

3.15 

3.57 

5.05 

2.** 

3.85 

MAX 

4,08 

7.10 

7.32 

7,04 

5.47 

4.30 

3.44 

4.49 

3.7ft 

3.44 

5.02 

MIN 

2.44 

3.58 

4.77 

4.02 

3.44 

2.73 

2.58 

2.89 

2.«2 

1.47 

2.40 

F-  NOT  at  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  MAS  7.43  AT  1  30  P.M.,  APR.  22 
LOMEST  STAGE  MAS  1.24  On  nOV.  4. 


OAKY  STASES  FOR  1474 
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MISSISSIPPI  RIVEN  AT  EMPIRE,  la. 


LOCATION.  LAT.  29.23.25,  LONS.  89-35-05.  AT  ENTRANCE  TO  EMPIRE  LOCK  AT  MILE  29.5.  (STA. 
01R4004.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF, 

SENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,940  SSUARE  HUES  (C0NTRISUT1N6).  SANKFULL 
STA6E,  ONE  FOOT.  lOn  «ATER  REFERENCE  PLANE,  minus  0,21  FOOT  ON  CASE.  ON  FES.  2,  1474  BASE  NAS 
RAISED  1.10  FEET  TO  AGREE  NITN  N£n  BENCHMARK  ELEVATIONS.  STASES  FROM  JAN.  1  THRU  FES.  1  MERE 
CORRECTED  TO  NEM  DATUM, 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  I960  TO  AUG.  IT,  1464  ANO  JUL.  4,  19T0  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.92  FEET.  FROM  naTERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUS.  IT,  1464,  LOneST,  MINUS 
0.74  FOOT  ON  JAN.  14,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  BASE  ZERO  IS  AT  N6V0  (1974  ADJ.) 


PAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN  JUt 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.44 

5.90 

6,10 

z 

3. 68 

5.80 

6,00 

3 

3.44 

5.65 

6,00 

a  ' 

3.41 

5.50 

6,00 

s 

3.47 

5.70 

6.00 

6 

3.45 

5.70 

6,00 

7 

3.S5 

5.60 

6,00 

a 

3.40 

5.80 

6,00 

9 

3.42 

5.70 

6,10 

10 

3.37 

5.70 

6,00 

11 

3.72 

6.10 

6,00 

12 

6.00 

6,00 

13 

5.20 

5.80 

5,60 

F  3.48 

14 

5.90 

6,00 

3.42 

15 

5.50 

6.00 

5.90 

3.S6 

16 

5.50 

6.20 

3,60 

3.70 

17 

5.70 

6.00 

5,00 

3.27 

ia 

5.90 

6.00 

5.00 

3.00 

19 

5.8u 

6.00 

5.70 

2. SO 

20 

5.80 

5.90 

5.70 

2.80 

21 

5. SO 

6.00 

5.70 

2.40 

22 

5.40 

6.10 

5.70 

3.15 

23 

5.80 

6.20 

5.70 

3.32 

24 

5.70 

6.20 

5.60 

3.60 

25 

5.70 

6.20 

5.70 

3.04 

26 

5.80 

6.30 

3. 14 

27 

4.80 

6.10 

2.45 

2a 

5.80 

6.10 

2.7S 

29 

6.10 

2.75 

30 

F  4. IS 

6.00 

6.00 

2.65 

31 

6.00 

2.50 

THE 

FOLLONlNC 

REFER 

ONLY  TO 

REAPINGS 

APPEARING  In  the 

table 

ABOVE 

"CAN 

MAX 

MI* 

F-  not  at  STATED  TIME 


HIGHEST  STAGE  (FROM  HIGH  HATER  STAFF)  NAS  6.10  ON  APR.  26 
LONEST  STAGE  mas  UNDETERMINED. 


26 


dailt  stages  tog  t«?« 


MISSISSIPPI  GIVER  AT  VEMICE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-16-33,  LONG.  84-21-10.  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  10. T.  (STA.  014S004.) 

gage,  automatic  recorder  and  start. 

general  inpormation.  bankroll  stage,  1.0  root.  lu»  mater  reference  plane,  minus  o.3*  foot  on 

GAGE.  ON  JAN.  11,  1974  GAGE  MAS  RAISED  1.56  FEET  TO  AGREE  NITH  NE»  BENCHMARK  ELEVATIONS. 

stages  from  jan.  i  thru  jan.  10  mere  corrected  to  nem  oatum. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  19R«  TO  DATE. 

EXTREMES.  RICHEST,  4,11  FEET,  FROM  maTERMARK  LEFT  BV  HURRICANE  OF  AUG.  17,  1969.  LONEST,  MINUS 
0.71  FOOT  ON  JAN.  19,  1977, 


DAILY 

EIGHT  A.H.  STAGE  I*  FEET 

gage 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(197* 

ADJ.) 

PAY 

JAN  FEB  MAR  APB 

MAY 

JUN 

Jul 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.12 

1.11 

2.66 

«.12 

«.39 

1.79 

2.49 

2.30 

2.70 

2.02 

2.56 

1.64 

2 

l.OG 

1.11 

2.93 

«.ll 

«.36 

3,78 

2.49 

2.44 

3.04 

2.7* 

2.37 

1.79 

3 

2.5* 

1.48 

l.«5 

«.21 

«.3b 

3.80 

2.41 

2.51 

3.04 

2.51 

1.40 

2.05 

4 

2.55 

l.»6 

1.45 

4.28 

0.37 

1.78 

2.49 

2.56 

2.98 

2.45 

1.45 

2.15 

S 

2.*» 

1.61 

1.54 

4.21 

a,  38 

3.81 

2.54 

2,65 

2.64 

2.27 

1.16 

2.44 

b 

2. 65 

1.49 

1.45 

4.16 

0.36 

3,85 

2.56 

2.30 

2.15 

1.07 

2.95 

7 

2.98 

1.75 

1.48 

4.15 

0.37 

1.88 

2.60 

2.22 

2.01 

1.26 

2.95 

8 

2.60 

1.26 

1.47 

«.22 

<4.a9 

1,88 

2.68 

F 

2.20 

2.27 

1.97 

1.3* 

2.44 

9 

2.56 

1.1» 

1.56 

4.24 

0.46 

1.88 

2.69 

2.36 

2. OB 

1.79 

3.00 

to 

2.46 

1.11 

1.67 

4.28 

9.45 

1.98 

2.74 

2.65 

2.34 

1,64 

3.03 

It 

2.78 

1.00 

3.74 

«.51 

4.47 

3.95 

a. oi 

3.41 

2.40 

2.29 

3.34 

12 

1.25 

1.02 

1.T4 

4.46 

4.43 

4,07 

2.43 

4.26 

2.5* 

1.94 

3.21 

13 

1.12 

2.84 

l.*5 

4.46 

4.34 

3.84 

2.30 

4.02 

2.54 

1.82 

3.22 

14 

2.92 

2.78 

4.03 

4.42 

4.39 

3.79 

2.31 

1.28 

2.60 

1.60 

3.12 

15 

2.80 

2.6l 

4.05 

4.41 

4.27 

1.79 

2.24 

3.17 

2.55 

1.72 

3.13 

lb 

2.81 

2.52 

4.07 

4.46 

4.21 

1.68 

2.31 

1.04 

2.46 

1.45 

2.49 

17 

1.04 

2.11 

«.16 

4.42 

4.17 

1.63 

2.43 

2.98 

2.35 

1.57 

2.65 

16 

2.47 

2.16 

«.ll 

».16 

4.13 

3.54 

2.66 

2.81 

2.12 

1.45 

2,38 

19 

1.14 

2.21 

4.29 

4.11 

4.12 

1.58 

2.94 

2.59 

2.10 

1.65 

2.  IS 

20 

5.41 

2.04 

4,19 

«.26 

4.14 

3.«5 

2.63 

2.92 

2.12 

1.53 

2. IS 

21 

1.32 

2.06 

«.  17 

4,14 

4.16 

3.52 

2,56 

F 

2.62 

2.59 

1,64 

1.60 

2.18 

22 

1.04 

l.Ht 

4.2* 

4.48 

4.27 

3.57 

2.83 

2.40 

1.99 

1.62 

2.9» 

23 

1.12 

1.79 

4.29 

4.64 

4.29 

3.48 

3.36 

F 

2.50 

2.18 

2.02 

2.00 

2.70 

24 

1.03 

1.91 

4.15 

4.61 

4.29 

3.42 

3.13 

2.23 

2.44 

2.03 

2.00 

3.08 

25 

2.78 

2.4- 

4.14 

«.7S 

4.23 

3.23 

2.92 

2.34 

2.7* 

2.06 

2.95 

2.51 

26 

2.*1 

1.91 

4.16 

4.72 

4.20 

3.08 

2.76 

2.15 

’.88 

2.03 

2.26 

2.45 

27 

1.11 

2.01 

4.21 

4.46 

«.06 

2.87 

2.69 

2.10 

1.11 

2.20 

2.37 

2.32 

26 

2.96 

2.46 

4.12 

4.56 

3.93 

2.80 

2.54 

2.10 

2.95 

2.2« 

2.40 

2.33 

29 

2.96 

4.40 

«.16 

3.94 

2.74 

2.31 

2.35 

1.0* 

2.35 

2.29 

2.2® 

30 

1.1« 

4.41 

4.62 

3.69 

2.58 

2.19 

2.67 

1.01 

2.57 

1.43 

2.26 

31 

1.44 

«.17 

3.85 

2.24 

2.51 

2.49 

2.12 

The 

FOLLOmInG 

pefeh 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  TmE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.94 

2.71 

1.90 

4.19 

4.25 

3.5b 

2.62 

2.88 

2.30 

1.85 

2.58 

MAX 

1.44 

1.49 

4.41 

4.75 

4.49 

4.07 

4,01 

4.26 

2.99 

2.95 

3.34 

MJN 

2.46 

1.79 

2.66 

«.15 

3.85 

2.56 

2.19 

2.22 

1.64 

1.07 

1.79 

F-  NOT  »T  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  «. *6  AT  ?  00  P.M.,  APR,  22. 
LOME4T  STAGE  mas  1.02  Om  hov.  6. 


DAILY  STAGES  FOR  1974 


2 


NISSISSIPPI  RIVES  AT  HEAO  OF  FASSES  'LA.) 


LOCATION,  LAT.  89-1)6-35,  LONG.  89-15-03.  ON  DOCK  AT  OLD  COAST  GUARD  STATION  ON  RIGHT  BANK  AT  HEAD 
OF  SOUTH  PASS*  AND  0.6  HUE  DORNSTREAH  from  ZERO  NILE  POINT.  (STA.  0159509.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff, 

GENERAL  INPORHATION,  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,970  SBUARE  KJLES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE.  ONE  FOOT.  LON  HATER  REFERENCE  PLANE.  MINUS  0.36  FOOT  ON  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  1875,  TO  SEP.  16,  1997,  AND  HAR.  31,  1998,  TO  DATE.  THE  LOCATION 
OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  tines  DURING  PERIOO  OF  RECORD.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY  FRoh 
1838  TO  DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  JULY,  1930)  HIGHEST,  12.03  FEET,  FROM  NATERHARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  17, 
1469.  L0NE8T,  MINUS  0.85  FOOT  ON  FEB.  21,  1990. 


OAlLV  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1929-91  AOJ,) 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ft 

l 

F 

3.76 

3.57 

3.15 

ft.  62 

4,60 

2.72 

1.70 

1.27 

2.03 

0.92 

2 

3.35 

3.62 

3.39 

a. 67 

4.75 

2.74 

1.86 

1.12 

1.79 

0.7* 

3 

2.86 

3.76 

3.84 

ft. 57 

2.74 

1.59 

1.15 

1.29 

1.02 

a 

2.84 

3.72 

3.84 

ft. 58 

2.72 

1.73 

1.16 

0.83 

1.10 

5 

3.03 

3.93 

3.89 

ft. 52 

2.76 

1.79 

1.19 

0.64 

1.30 

b 

3.06 

4.27 

3.74 

ft. ft) 

2.82 

1.80 

1.49 

0.58 

1.83 

7 

3.94 

4,04 

3.83 

ft. 39 

2.81 

l.BB 

1.74 

0.76 

1.82 

ft 

S 

3.04 

F  3.52 

3.78 

ft. 47 

2.86 

2.01 

1.71 

0.79 

i.eo 

9 

2.94 

3.47 

3.03 

ft. 49 

F  4.49 

2.91 

2.06 

1.27 

1.82 

10 

2.76 

3.38 

3.45 

A. 57 

3.00 

2.14 

1.33 

1.83 

11 

3.13 

3.23 

4.03 

4.83 

3.06 

3.32 

F  |.l* 

1.74 

2.11 

12 

F 

3.94 

3.33 

4.03 

4.75 

3.18 

1.7P 

1.61 

1.33 

1.95 

13 

F 

3.45 

3.15 

4,14 

ft. 79 

2.90 

1.65 

1.T1 

1.19 

1.99 

ia 

3.16 

3.14 

4.29 

ft. 72 

2.81 

1.63 

1 ,  BO 

1.10 

1.88 

15 

3.06 

3.04 

«.33 

ft. 09 

2.78 

1.55 

1.81 

0.99 

1.93 

16 

3.06 

3.02 

4.33 

ft. 75 

F  3.18 

2.67 

1.62 

1.75 

0.67 

1.80 

17 

3.32 

2.09 

4.46 

4.67 

3.05 

2.61 

1.76 

1.66 

0.80 

1.53 

18 

3.24 

2.47 

4.63 

ft. 62 

3.00 

2.50 

2.04 

1.42 

0.64 

1.20 

19 

3.43 

2.40 

4,60 

ft. 57 

2.99 

2.58 

2.20 

l.«l 

0.84 

1.02 

20 

3.77 

2.75 

4.47 

4.53 

2.97 

2.40 

1.6B 

l.«7 

0.68 

1.05 

21 

3.74 

F  2.71 

4.44 

4. 62 

3.07 

2.51 

1.60 

1.15 

0.79 

1.08 

22 

3.40 

2.56 

«.53 

ft. 76 

3.14 

2.59 

1.74 

1.28 

1.00 

1.38 

23 

3.43 

F  2.50 

4.56 

ft. 9(| 

3.33 

2.5o 

2.05 

1.34 

1.18 

1.57 

2ft 

3.39 

2.49 

4.39 

5.02 

3.19 

2.50 

2.13 

1.30 

1.1» 

1.80 

25 

3.10 

2.42 

4.35 

5.19 

3.19 

2.29 

2,41 

1.33 

2.06 

1.39 

'  ,  4 

26 

3.11 

2.45 

4.35 

F  5.10 

3.15 

2.19 

2.20 

1 .30 

l.*5 

1.35 

27 

3.37 

2.54 

4.42 

ft.  85 

2.90 

2,04 

2.21 

l.«5 

1.5« 

1.25 

28 

3.18 

3,06 

4.53 

ft. 9ft 

2.06 

1.94 

2.13 

1.56 

1.50 

1.27 

29 

F 

3.36 

4.65 

4.73 

2.88 

1.95 

1.B4 

l.TB 

l.«3 

1.25 

30 

3.33 

4.72 

ft. 80 

2.81 

1.77 

1.67 

2.01 

0.99 

1.23 

31 

3.69 

4.73 

2.79 

1.34 

2.30 

1.07 

the 

FOLLOhInG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.28 

3.17 

4.20 

4,70 

2.59 

1.90 

1.10 

l.«6 

.  .  J 

MAX 

F 

3.94 

4.27 

4.73 

5.19 

3. IB 

3.32 

2,06 

2.11 

MJN 

2.76 

2.«5 

3.15 

4.39 

1.77 

1.34 

0.58 

0.79 

F-  NOT  AT  STATED  TI*£ 


HIGHEST  STAGE  has  5,23  AT  4  30  P.M.,  APR.  22 
LONEST  STAGE  MAS  0.50  On  NOV.  6. 
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DAILY  STASES  FOR  >879 


SOUTHMEST  PASS  AT  MILE  «.2  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  89-01-40,  LONS.  69-20-10.  SURVEY  TomER  ON  LEFT  BANK.  9.2  MILES  BELOM  MEAD  OF 
PASSES.  (STA.  0157504.) 

SASt.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  1.0  FOUT, 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.94  FEET  (AFFECTED  BY  hIND)  ON  APR,  26,  1975.  LONEST,  MINUS  1.05  FEET  ON  JAN 
19,  1977. 


DAILY  EIGHT  a.m.  STAGE  In  FEET 


GAGE  ZERO  II  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.40 

1.58 

1.48 

2.65 

2.50 

2.19 

1.75 

2.35 

2.46 

2 

1.62 

1.65 

1.72 

2.73 

2.67 

2.24 

1.65 

2.35 

2.20 

5 

1.05 

1.87 

2.23 

2.58 

2.63 

2.25 

1.58 

2.12 

1.59 

4 

1.09 

1.76 

2.15 

2.43 

2.61 

2.22 

1.72 

1.96 

1.14 

5 

1.29 

1.95 

2.10 

2.32 

2.53 

2.29 

1.89 

1.59 

0.63 

6 

1.44 

2.51 

1.87 

2.12 

2.63 

2.40 

1.85 

1.30 

0.76 

7 

1  .7a 

1.94 

2.12 

2.49 

2.45 

2.06 

1.10 

0.61 

a 

1.26 

1.72 

2.27 

2.86 

2.51 

2.15 

1.01 

0.96 

9 

1.22 

l.*9 

2.37 

2.99 

2.60 

2.29 

1.17 

1.50 

10 

0.95 

1.65 

2.47 

2.86 

2.60 

2.«3 

1.36 

1.50 

11 

1.55 

1.64 

2.76 

2.95 

2.64 

3.39 

1.46 

2.05 

12 

1.85 

1.77 

2.80 

3.06 

3.01 

1.88 

1.70 

1.60 

15 

l.*5 

F  1.50 

1.92 

2.80 

2.67 

2.78 

1.61 

1.89 

1.39 

14 

1.24 

l.«2 

2.08 

2.67 

2.75 

2.60 

1.77 

1.85 

1.39 

IS 

1.10 

1.52 

2.12 

2.65 

2.63 

2.49 

1.54 

2.05 

1.29 

IA 

t.is 

1.41 

2.17 

2.72 

2.41 

2.35 

1.49 

2.01 

1.00 

IT 

l.«5 

1.51 

2.40 

2.47 

2.33 

2.23 

1.66 

1.95 

1.06 

18 

1.27 

1.42 

2.72 

2.29 

2.27 

2.10 

1.96 

1.73 

0.90 

19 

1.59 

1.47 

2.62 

2.27 

2.25 

2.24 

2.24 

1.75 

1.02 

20 

2.14 

1.56 

2.40 

2.14 

2.16 

2.12 

1.76 

0.75 

21 

2.16 

1.56 

2.27 

2.50 

2.36 

2.30 

F  2.50 

1.4* 

0.60 

22 

l.«7 

1.12 

2.27 

2.52 

2.59 

2.45 

2.21 

1.49 

0.90 

25 

1.55 

1.08 

2.35 

2.75 

2.86 

2.«3 

2.04 

1.34 

1.16 

24 

1.60 

0.97 

2.07 

3.00 

2.78 

2.50 

1  .95 

1.36 

1.10 

25 

1.15 

1.51 

2.00 

3.27 

2.60 

2.29 

2.12 

1.40 

1.72 

20 

1.08 

0.67 

1.95 

5.55 

2.63 

2.16 

2.16 

1.45 

1.43 

27 

1.50 

0.80 

2.02 

2.68 

2.55 

2.08 

2.45 

1.66 

1.65 

28 

1.00 

1.57 

2.32 

2.95 

2.45 

1.98 

2.22 

1.63 

1.70 

29 

1.05 

2.55 

2.63 

2.57 

2.00 

2.29 

2.08 

1.55 

50 

1.55 

2.72 

2.70 

2.41 

1.79 

2.42 

2.30 

8.10 

51 

1.70 

2.75 

2.29 

2.84 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

tab  we 

ABOVE 

MEAN 

1.58 

2.12 

2.60 

2.60 

2.35 

1.73 

1.31 

MAX 

2.16 

2.75 

3.35 

5.06 

3.01 

2.84 

2.46 

MIN 

0.95 

1.48 

2.12 

2.18 

1.79 

1.01 

0.75 

DE 


0 

0 


I. 

1. 

». 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  5.T2  AT  II  00  A.M.,  JUL.  II 
LONEST  STAGE  MAS  0.5«  ON  JUL.  6, 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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MISSISSIPPI  RIVER  (SOUTHWEST  PASS)  AT  EAST  JETTY  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  28-55-38,  LONS.  69-29-12.  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  18.2  MILES  BELOW  HEAD  OP  PASSES 

(sta.  0167000  inset.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKROLL  STAGE.  1.0  FOOT.  PRIOR  TO  MAY  29.  1975.  GAGE  MAS  LOCATED  ON  THE 
LEFT  SANK  APPROXIMATELY  1.9  MILES  DOWNSTREAM  FROM  PRESENT  LOCATION.  ON  OCT.  9,  1975  GAGE  WAS 
RAISED  0.76  FOOT  To  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK  ELEVATIONS.  STAGES  FROM  JAN.  I  THRU  OCT.  5  WERE 
CORRECTED  TO  NEw  OATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  1926  TO  NOV.  5,  1973.  AND  may  29,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.56  FEET  ON  OCT.  27,  1972,  LOWEST,  MINUS  1.60  ON  JAN.  25,  1990. 


daily 

EIGHT  A 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

gage 

ZERO  IS 

AT  NCvD 

(1675 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.46 

2.66 

2.95 

2 

0.50 

2.72 

2.28 

1 

-0.05 

2.52 

2.25 

9 

0.01 

2.14 

2.28 

5 

0.36 

F 

1.29 

2.21 

2.06 

6 

0.57 

1.79 

1.95 

2.27 

7 

0.80 

1.70 

1.96 

2.10 

8 

0.28 

1.95 

2.22 

2.98 

9 

0.24 

l.«l 

2.20 

2.60 

F  1.00 

10 

-0.05 

1.56 

2.16 

2.95 

11 

0.30 

1.19 

2.72 

2.60  F 

2.70 

12 

0.86 

1.90 

2.80 

2.61 

13 

0.61 

1.55 

2.62 

2.18 

19 

-0.05 

1.72 

2.68 

2.59  F 

2.60 

15 

-0.10 

1,79 

2.70 

2.97 

2.18 

16 

-0.10 

l.«2 

2.70 

2.16 

1.99 

17 

0.22 

2.05 

2.52 

2.09 

1.23 

2.15 

IS 

0.06 

2.17 

2.20 

1.85 

1.59 

19 

0.48 

2.91 

2.21 

1.60 

1.74  F  2.52 

20 

1.15 

2.11 

2. 01 

1.70 

1.62 

21 

0.63 

1.96 

2.l« 

1.85 

1.82 

22 

F  0.00 

2.06 

2.«5 

2.20 

2.05 

21 

2.20 

2.57 

2.16 

2.10 

29 

1  .70 

2. SI 

F  2.07 

25 

1.50 

1.95 

F  1.50 

26 

1.99 

1.05 

1.02 

27 

1.64 

2.55 

26 

1.99 

2.80 

29 

2.11 

2.59 

10 

2.61 

2.58 

11 

2.60 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

afrearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.50 

MAX 

1.05 

MIN 

1.95 

F-  NOT  at  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.11  AT  6  30  A.M.,  APR.  26. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.19  ON  JAN.  16. 


■SU 


OAILV  STAGES  FOR  1979 


SOUTH  PASS  AT  PORT  £A08,  LA, 


LOCATION.  LAT.  29-00*51,  LONG.  S9-09-57.  U.  S.  COAST  GUARD  nhaRF ,  11.0  PILES  D0NN8TREAH  FROM  HEAD 

of  passes,  ista.  ois5oo2.) 
gage,  automatic  recorder  and  staff, 
general  information.  BankFULL  stage,  1.0  FOOT. 

RECORDS  available.  STAGE,  FEB.  IS,  1939,  TO  OATE.  PRIOR  TO  APR.  29,  1967,  GAGE  HAS  LOCATED  2.2 
PILES  D0HN3TREAH  AT  HOUTH  UF  SOUTH  PASS. 

extremes,  highest,  5,50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOREST,  MINUS  1.67  FEET  ON 
JULY  16,  1959. 


DAILY 

EIGHT  A.N 

.  stage 

IN  FEET 

CAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 

(1929-91 

AOJ.) 

0  AY 

JAN 

FEB 

HAH 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.69 

1,85 

2.80 

2.16 

2.03 

2.15 

2. 66 

3.63 

2.42 

2 

1.69 

1.97 

2.87 

F  3.00 

2.23 

1.90 

2.25 

3.27 

3.64 

2.92 

3 

2.0s 

2.76 

2.79 

2.89 

2.20 

1.77 

2.55 

3.25 

3. IS 

2.26 

4 

1.99 

2.72 

2.53 

2.73 

2.19 

1.90 

2.99 

3.17 

2.79 

f  2.42 

5 

2.22 

2.65 

2.97 

2.65 

2.27 

2.05 

2.65 

2.66 

F  2.65 

F  2.92 

6 

2.67 

2.51 

2.10 

2.69 

2.39 

2.11 

2.75 

2.33 

2.26 

F  2.92 

7 

2.11 

2.36 

2.07 

2.59 

2.96 

2.35 

2.60 

2.16 

2.37 

F  2.91 

8 

1.52 

2.16 

2.22 

2.98 

2.55 

2.65 

2.77 

2.15 

2.33 

2.97 

9 

F 

1.29 

2.28 

3.09 

2.75 

2. SI 

2.60 

2.1« 

2.92 

2.50 

10 

1.57 

2.«2 

2.99 

2.99 

2.96 

2.29 

2.38 

2.86 

2.51 

n 

F 

1.29 

2.82 

3.06 

3.02 

3.63 

2.22 

3.05 

3.28 

2.99 

12 

1.91 

2.77 

3.08 

3.92 

2.51 

1.95 

3.60 

2.92 

3.01 

13 

1.56  F 

1.72 

2.87 

2.85 

3.00 

2.40 

2.01 

3.95 

2.77 

1.99 

1 

1.56 

2.05 

2.75 

2.09 

2.92 

2.2S 

2.12 

3.34 

2.77 

1.96 

15 

1.56 

2.29 

2.80 

2.66 

2.79 

2.05 

2.25 

3.38 

2.66 

2.02 

16 

1.7! 

2.17 

2.92 

2.98 

2.98 

2.09 

2.52 

3.07 

2.99 

1.92 

17 

1.89 

2.97 

2.*7 

2.38 

2.33 

2.29 

2.65 

3.11 

2.98 

1.50 

18 

1.68 

2.79 

2.«7 

2.29 

2.19 

2.55 

2.77 

2.99 

2.33 

F  1.42 

19 

2.16 

2.66 

2.92 

2.12 

2.31 

2.85 

2. 89 

2.96 

f  1.42 

20 

2.27 

2.36 

2.22 

2.02 

2.18 

2.60 

2.18 

3.23 

2.14 

0.96 

21 

2.25 

2.25 

2.92 

2.10 

2.35 

2.59 

2.66 

2.92 

2.17 

1.06 

22 

2.2! 

2.35 

2.89 

2.93 

2.65 

5.29 

2.97 

3. OS 

2.24 

F  1.44 

23 

2.16 

2.38 

2.93 

2.67 

2.62 

5.57 

2.95 

2.75 

2.39 

F  1.9! 

29 

P  1.50 

2.57 

1.96 

3.12 

2.73 

2.70 

5.56 

2.95 

F  2.76 

2.99 

1 ,93 

25 

F  1.26 

1.69 

1.79 

3,93 

2.67 

2.53 

5.10 

2.96 

F  5.36 

3.27 

l.*S 

26 

F  1.29 

1.22 

1.79 

3. 2« 

2.92 

2.56 

2.88 

2.21 

F  2.91 

2.60 

1.44 

27 

1.«7 

1.09 

1.93 

2.99 

2.56 

2,99 

2.80 

2.25 

2.91 

F  2.92 

1.40 

28 

F  1.28 

1.59 

2.22 

F  2.57 

2.35 

2.38 

2.50 

2.55 

3.09 

2.95 

1.00 

29 

F  1.50 

2.96 

2.95 

2.«1 

2.29 

2.59 

3.91 

2.79 

1.01 

30 

1.25 

2.85 

2.31 

2.19 

2.15 

2,66 

3.72 

2.99 

1.02 

31 

1.66 

2.87 

2.31 

2.16 

2.66 

*.19 

F  1.00 

the  following 

refer 

ONLY  To 

READINGS 

APPEARING  in  THE  table 

ABOVE 

Hf.  AN 

1.79 

2.52 

2.52 

2,99 

2.70 

2.01 

hax 

2.67 

3.92 

1,6! 

2.66 

3.63 

3.01 

HJN 

1.09 

2.19 

1.77 

1.95 

2.l« 

0.96 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAS  A. 65  AT  2  55  A.H.,  SEP.  1} 
LONEST  STAGE  NAS  0,6!  ON  JUL.  6. 


1963  Water  Surface  Elevation  In  feet  NCVD 

Pea  Ignat  ion _  River  - - r^— i - - - - - - -  -  1 - - 

Gage  f  Bank  Mileage  Apr  16  Apr  17  Apr  18  Apr  19  Apr  20  Apr  21  Apr  22  Apr  23  Apr  24  Apr  25  Apr  26 


Knox  Landing 
Tarbert  Landing 
Red  River  Landing 
Morganza 

HW  43 
HV  42 

Bayou  Sara 
HW  41 
HW  40 
HW  39 

HW  38 
HW  37 
HW  36 

Baton  Rouge 
HW  35 


HW  29 
HU  28 

Donaldsonvll le 
HW  27 
HW  26 

HW  25 

College  Point 
HW  24 
HW  23 
HW  22 

Reserve 
HW  21 

Bonnet  Carre  A 
Bonnet  Carre  Reg 
Bonnet  Carre  B 


V. 


HIGH  WATER  STAGES  FOR  1979 


33 


C-' 

i 'V 

h/V 


i 


MISSISSIPPI  RIVER  STORAGE  AREA 
(RACCOURI  ISLANO  AND  VICINITY) 


Designation 


Water  Surface  Elevation  in  feet  NGVD 


34 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


OLD  river  InFLOn  AT  OVERBANK  STRUCTURE  (C30)  (LA.) 


LUCATIUN.  lay.  31-05-08,  LONG.  91-36-40.  STATE  HISHDAY  IS  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  OVERBANK 
STRUCTURE.  (STA.  02015UA.) 


gage.  STAFF  tyre. 


stage  in  feet 


DAY 

JAN 

FEB  HAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

55.50 

61.45 

51.90 

2 

55.35 

61.30 

51.50 

3 

55.55 

61.15 

50.05 

4 

55.60 

60.95 

s 

55.60 

60.95 

6 

55.60 

60,70 

7 

55.50 

60.45 

B 

55.55 

60.25 

9 

60.05 

10 

11 

56.70 

59.60 

12 

56.90 

59.25 

IS 

57.70 

SB. 85 

14 

5B.50 

IS 

58.25 

16 

SB. 90 

58.00 

17 

59.20 

57. 7S 

IS 

59.70 

57.65 

19 

60.10 

57.50 

20 

55.20 

60.40 

57.20 

21 

55.35 

S6.B0 

22 

55.70 

56.40 

23 

61. BO 

56.00 

24 

61.60 

55.45 

25 

55.60 

61.35 

54.95 

26 

61.35 

54.50 

27 

61.35 

54.00 

28 

55.70 

61.45 

53.45 

29 

55.80 

61.50 

52.85 

30 

61.50 

52.60 

31 

55.60 

52.20 

the 

FOLLOhING  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEA* 

JUL 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 
SER  OCT  NOV  D 


appearing  in  the  table  above 


mean 

HA* 

MIN 


HIGHEST  STAGE  NAS  61.60  ON  APR.  23 
LONEST  STAGE  NAS  UNOETERMINEO. 


daily  stages  for  lm 
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OLD  RIVSR  INFLON  AT  OVERBank  STRUCTURE  (C40)  (LA.) 


L0CsT^QTuRer’ <«tI!*«o5ou^;  *Tm  ,s  **10“  *T  *»l«»  OVMMBK 

BASE.  STAFF  TYPE. 


STA6E  IN  FEET 

OAT  JAN  FE8  MAR 


APR  NAT  JUN  JUL  AUG 


GAGE  EERO  IS  AT  N6V0 
SEP  OCT  NOV  DEC 


1 

55.70 

2 

55.50 

3 

55.70 

4 

55.90 

5 

55.85 

6 

55.80 

7 

55.75 

A 

c 

55.75 

to 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

14 

20 

55.30 

21 

55.75 

22 

55.70 

23 

2« 

61.20 

25 

55.90 

61.05 

26 

61.00 

27 

61.10 

26 

56.00 

61. AO 

24 

56.10 

61. AO 

30 

61. AO 

31 

55.70 

THE  FollOhIng  reFRr 

ONLY  TO 

MfcAN 

MAX 

MIN 

*1.10 
61.30 
61.10 
60.  n 
60. as 

60.55 

60.35 

60.15 

59,65 


59.60 
59.00 
58. T5 
58,95 

58.10 

57.85 
57. #5 
57.55 
57.40 

57.10 

56.60 


REAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


HIGHEST  STAGE  NAS  61.40  ON  APR. 
LONEST  STAGE  HAS  UNOETERNINEO. 


28  AND  LATER  OATES. 


36 


B6K.V  STASES  FOR  1 679 


old  river  inflow  at  oversank  structure  ccsoi  (la.) 


LOCATION.  LAT.  31-04-57,  LONS.  01-36-22.  STATE  HIGHWAY  IS  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  OVERBANK 
STRUCTURE.  (STA.  0202SUA.) 

SAGE.  STAFF  TYRE. 

STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 

PAY  JAN  FES  HAR  APR  NAY  JUN  JUL  «UG  SEP  OCT  NOV  D 


1 

S6.no 

l 

55.85 

3 

55.00 

4 

56.00 

5 

56.00 

6 

56.00 

7 

55.05 

0 

55.05 

4 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

10 

1* 

20 

55.30 

21 

55.75 

22 

55.60 

23 

24 

61.40 

25 

55.00 

61.30 

26 

61.35 

27 

61.45 

26 

55.00 

61.55 

24 

56.25 

61.50 

30 

61,55 

31 

56.10 

the  following  refer 

ONLY  TO 

MAX 

MIN 

61. AS 
61.60 
61.20 
60.  95 
61.00 

60.65 

60.40 

60,25 

60.00 


50.60 

50.15 

58. 55 
56.45 
58.20 

57.05 

57.75 

57.55 

57.50 
57.10 

56.50 


READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


HIGHEST  STAGE  NAS  61.55  ON  APR.  28  AND  30 
LOWEST  STAGE  was  UNDETER"INEO, 


HIGHEST  stage  NAS  61,60  ON  APR,  23 
LONEST  STAGE  NAS  UNDETERMINED, 


38 


DAILY  STASES  FOR  1879 


OLD  RIVER  INFLOW  CHANNEL  N£AR  KNOX  LANDING.  LA. 


LOCATION.  l»T.  31-04-40,  LONG.  91.38-49,  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE, 
ABUUf  A  HALF  NILE  FROM  HEAD  OF  CHANNEL.  The  HEAO  OF  CHANNEL  IS  314.0  NILES  URSTREAM  ON 
"IS5Mi!“Pl  RIVER  FRO"  head  OF  PASSES.  The  Channel  IS  7.7  MILES  IN  LENGTH  ANO  JOINS  KITH  RED 
LIVES  »T  "ILE  3.6.  (STA.  0205011.) 

Gage,  automatic  RECORDER,  lire  "EIGHT  and  staff. 

GENERAL  I vFPR" A  T IUN.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE, 
51  FEET.  Th£  main  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  «ITH  44-FOQT  CLEAR 
"IOTh  BETwEEn  PIERS,  the  weir  CREbT  Elevation  is  ten  feet  ABOVE  mean  SEA  LEVEL  EXCEPT  FOR 
ThRF-  CFnTeR  RAYS  which  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  BElOw  MEAN  SEA  LEVEL.  Tnt  0VER8ANK 
STRUCTuNF  CONSISTS  OF  73  GATE  BATS,  EACH  WITH  44.FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  w£IR 
CREST  Elevation  IS  52. u  FEET,  NGVD.  The  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BAYS  IS  67.0  FEET,  NGVD, 

T-E  1  a  x  T  m  0 "  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAlLAbLF.  STAGE,  APR.  3.  1901,  TO  DATE. 

tXTRFHEs.  "tUHEST,  6l.5o  FEET  ON  "AY  15.  1973.  LOwEST,  9.10  FEET  ON  JAN.  8,  1964. 


,'All  V  EIGHT  a.N.  STAGE  !►  feet  GAGE  zero  IS  AT  NGVO 


U  A* 

.14  i 

feh 

"AR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

<4  «  ,  0  0 

46.30 

41.75 

55.60 

61.05 

51.50 

ST. 25 

31.90 

29.90 

36.70 

25.10 

37.30 

2 

u;>,6i 

46, 5U 

43.25 

55.60 

60.90 

51  ,2C 

ST.  50 

31.90 

31.05 

36.75 

24.90 

38.45 

3 

4  0 .6*' 

46.  SO 

44 , 9<) 

55.40 

60.70 

50.9o 

37.00 

32,70 

32. 3u 

37.00 

24.50 

39.90 

A 

J'l.hj 

46.80 

46.7c 

55.60 

©0.35 

50.  6C 

36.  To 

33.60 

33.30 

37.15 

24.30 

40.40 

s 

y  n,«S 

47.00 

47.50 

55.70 

60,30 

50.10 

36.45 

35.30 

33.75 

37.00 

24.20 

40.85 

0 

.o 

47.  ?0 

46.1c 

55.  To 

60 .00 

49.95 

35.94 

36.75 

39.20 

36.70 

29.20 

41.60 

7 

<» 0  •  5  S 

47,20 

•iM.Vii 

55. ©0 

59.45 

49,90 

35.20 

37. 35 

34.50 

36.40 

24.20 

42.10 

8 

■;  i .  1 

46.90 

49,60 

55.60 

59.55 

49.90 

34.30 

37.60 

3S.20 

35.60 

24.05 

42.20 

Q 

41 .35 

46.20 

59,13 

55.65 

59,40 

49,90 

33.45 

37.90 

35.45 

34.90 

24.40 

42.50 

1  0 

'Si  .75 

45  ,  bO 

50.80 

55.80 

59.?5 

49.85 

33.10 

SB. 10 

35.30 

35.00 

25.50 

42.50 

11 

44.40 

51.40 

55.95 

59.00 

49.75 

32.75 

SB. 00 

34.70 

34.90 

26.60 

42.10 

J2.5o 

-2.60 

52.10 

56.20 

58.60 

49.40 

32.80 

37.80 

34.30 

33.50 

28.15 

41.70 

13 

41.05 

52.50 

56. HO 

58.35 

48,85 

32.65 

37.10 

33.55 

13.10 

29.80 

41.50 

i  a 

*4?.<5(t 

39.95 

53.00 

57.2S 

57.90 

48,35 

52. *0 

36.40 

32.90 

12.50 

30.95 

41.50 

is 

«  ?  .  t 1> 

36.45 

53.60 

57.7o 

57,70 

47.75 

32. TO 

35.75 

32.14 

31.60 

31.10 

40.80 

t© 

-3, IS 

37.1S 

54.30 

56.  IS 

57,50 

47.25 

32.90 

34.95 

31.39 

31.20 

31.05 

39.70 

17 

I  1 . 3  V 

3b.  2  0 

55.00 

36.50 

57.25 

'46,80 

32.85 

34.15 

30.60 

30.55 

31.80 

36.70 

ih 

«1*15 

35.20 

55.60 

58.9u 

57,10 

46.50 

32.65 

33.70 

29.80 

29.95 

32.20 

37.60 

s 

34,60 

56.00 

59.30 

57.ro 

46.10 

32.70 

32.90 

29.10 

29.60 

32.60 

37.10 

io 

Hi.  9m 

34,0  0 

56,20 

59.65 

56.85 

45.75 

32.45 

32.55 

29.10 

29.20 

32.50 

36.70 

?\ 

u  y ,  9 

>3.bf* 

56,  *» 

bO  .00 

56.35 

aS  .20 

32.20 

32.lv 

2P .  95 

29.05 

32.25 

36.40 

?.?. 

3  3,00 

56.  ni 

60,70 

55.80 

44,80 

32,25 

31.60 

31.60 

29.00 

32.20 

35.90 

?3 

uU  .75 

32.9o 

56.85 

61.35 

55.25 

43.95 

32.25 

31.50 

33.30 

29.00 

32.25 

36.30 

u5.0U 

35.  b5 

56.90 

01.30 

54.75 

42.95 

32,25 

30.90 

35.45 

29.20 

33.50 

36.80 

25 

au.75 

36.0  0 

57.  nc 

61.00 

54,25 

41.70 

32,21) 

30.25 

36.15 

29.00 

34.60 

37.10 

?r. 

yy.fto 

36,70 

57.05 

60.90 

53.90 

40.40 

32.55 

29.10 

36.65 

28.90 

35.85 

37.00 

?7 

•4  0,95 

38.20 

57.  CO 

61.00 

53.40 

39, 3o 

32.25 

27.90 

36.85 

28.35 

36.20 

37.00 

39, 9t 

5b. 90 

ol  .05 

53.00 

38. 3S 

32.00 

27.85 

36.65 

27.50 

36.50 

36.80 

29 

0S.3.’ 

56.95 

61.05 

52.40 

37.60 

31  .50 

27.60 

36.30 

26.80 

36.55 

36.«0 

30 

OS.ftO 

56.65 

el  .05 

52.00 

37.25 

51  .30 

28.25 

36.40 

26.05 

36.75 

35.70 

31 

05.95 

56,00 

51.84 

31.60 

29.15 

25. 5S 

35.40 

The 

FtfLLO* 

X *G  PEF£» 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  IN  the 

table 

ABOVE 

-EA* 

43.05 

40.59 

52.78 

58.13 

57,15 

46.39 

33.4? 

33.32 

33.39 

31.84 

29.95 

38.90 

MAX 

o5,95 

47.20 

57.05 

61.35 

61.05 

51 ,5n 

37.30 

3F.I0 

36.85 

37.15 

36.75 

42.50 

dlN 

00.55 

32. 9o 

41.75 

55,40 

51.80 

37.25 

31.30 

27.80 

29.10 

25,55 

24.05 

35.40 

*  IGHESf 

stagf. 

-AS  61 

.42  AT  5 

<30  P.M., 

APR.  23. 

ST 

STAGE 

(FnOH  INCCHPLETE 

RfcCQRO) 

"AS  24. C« 

CH  nOv 

•  8. 

DAILY  STASES  FOR  1979 


OLO  RIVER  OUTFLON  AT  OVERSANK  STRUCTURE  (CSS)  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  31-05-02,  LONG.  91-3S-49.  STATE  HIGHhAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  QVERSANK 
STRUCTURE.  (STA.  0207S11A.) 

GAGE.  STAFF  TYRE. 

stage  IN  feet  gage  zero  is  AT 


DA  V 

Jan 

F£b  mar 

APR 

MAY 

1 

51.20 

50.05 

2 

SI. 00 

50.60 

3 

51.15 

50.50 

a 

SI. 20 

50.25 

5 

51.40 

50.20 

6 

51.20 

99.70 

7 

51.25 

49.60 

e 

51.20 

49,50 

9 

49.35 

10 

u 

4S.20 

49.25 

12 

4S.20 

49.20 

13 

48.20 

49.10 

19 

49.00 

15 

40.90 

16 

48.30 

40.90 

17 

48.30 

40.00 

16 

46.40 

40.00 

19 

48.40 

40.00 

20 

51.00 

48.40 

40.00 

21 

51.55 

40.40 

22 

51.45 

47.90 

23 

50.40 

47.00 

29 

50.90 

47.75 

25 

51.50 

51.00 

47.75 

26 

51.00 

47.70 

27 

50.85 

47.70 

20 

51.50 

50.85 

47.60 

29 

51.50 

50.80 

47.60 

30 

50.75 

47.40 

31 

51.40 

47.25 

the 

FOLLOHING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

Jun  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

49,95 


APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

MAX 

MIN 


HIGHE8T  stage  mas  51.50  ON  MAR.  25  ANO  LATER  OATES. 
L0NE3T  STAGE  HAS  UNDETERMINED. 


nGvo 

D 


40 


DAILY  STASES  FOR  1979 


OLD  RIVER  OUTFLO*  AT  OVERSANK  STRUCTURE  (CAS)  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  31*04.57.  LONS.  41-36*36,  STATE  HIGHNAY  IS  BRIDSE  AT  OLD  RIVER  OVERRAN* 
STRUCTURE.  (STA.  02080 1 1 A . ) 

SA6E.  STAFF  TYRE. 

ST  AGE  IN  FEET  BASE  ZERO  IS  AT  NSVD 


DAY  JAN  FEB 


MAR 


APR 


MAY  JUN 


JUL  AUS  SEP  OCT  NOV  D 


1 

2 

3 

4 

5 


51.00  52. SO 
50.70  52.40 
49.90  52.05 
49. SO  52.00 
49. SO  52.00 


6 

7 

S 

9 

10 


49.70  51.20 

49.70  50.90 

49.75  50. SO 

50,70 


11 

12 

13 

14 

15 


50.00 
SO. 40 
50.25 
50,00 
44.90 


16 

17 

18 

19 

20 


49,60 

49.70 

44.00 

49.00 

51.40  49.40 


21 

22 

23 

24 

25 


51.00  48.70 

51.90 

52.20 
51.50  52.70 


2o 

27 

28 

29 

30 

31 


52.80 
52.80 
51.45  52.80 

51.00  52.80 

52.80 

51.00 


the  F0LL0NIN6  refer  ONLY  TO  REAOINGI  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


HIGHEST  stage  MAS  52.80  ON  APR.  20  AND  LATER  DATES 
LOMEST  STAGE  MAS  UNOETERmINEO. 


OAILY  ST  ACES  FOR  1979 


OLD  RIVER  OUTFLOW  AT  OVERBANK  STRUCTURE  (CSS)  (LA.) 


LOCATION,  (.AT,  51-04- S3,  LONS.  91-56-20,  STATE  HIGHNAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  OVERBANK 
STRUCTURE.  (STA.  0208511A.) 


GAGE. 

STAFF  TYPE. 

STAGE 

is  feet 

OAY 

JAN  FE8 

MAR 

APR 

HAY 

1 

RR.RO 

50.90 

z 

4R.00 

50.85 

3 

40,60 

50,80 

a 

48.60 

50.45 

5 

49.00 

50.45 

6 

49.00 

49.95 

7 

49.00 

49.80 

e 

49.75 

9 

49.45 

10 

1 1 

49.30 

12 

49.20 

13 

49.05 

14 

49,00 

15 

48.90 

lo 

48,80 

17 

46.70 

18 

46,70 

19 

46.60 

20 

51.  TO 

46.50 

21 

si.  so 

22 

52.00 

23 

24 

51.40 

25 

52.10 

51.50 

26 

51.10 

27 

51.20 

28 

52.10 

51.05 

29 

50.25 

St  .05 

30 

51.00 

31 

49.60 

the  fulloming  refer 

ONLY  TO 

beading 

CASE  ZERO  IS  AT  NSVD 
JUN  JUL  AuS  SEP  OCT  NOV  D 


APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


highest  stage  mas  sa.io  on  mar.  zs  ano  zb 

LONEST  STAGE  MAS  UNDETERMINED. 


42 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


OLO  RIVER  OUTFLOW  AT  OVERBANK  STRUCTURE  (Cb5)  (LA.) 


LOCATION.  tAT.  51-0tt-4o,  LONG.  91-3b-17. 
STRUCTURE.  (STA.  02090114.) 


STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  QVERBANK 


gage. 


STAFF  TYRE . 


stage 

In  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

■'  1 

“‘I 

i 

DAY 

JAN  FEB  mar 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

• 

1 

48.95 

50.75  47.00 

2 

48.95 

50.65 

»*. 

3 

48.75 

50.55 

4 

48.80 

50.25 

5 

48.75 

50.25 

V 

6 

48.70 

49.70 

'  •_ 

>4 

7 

48.70 

49.50 

1 

6 

48.75 

49.40 

• 

Iff 

9 

49.15 

r. 

10 

*  -  -  „  '' 

11 

48  ,t>0 

48. 9$ 

12 

48.90 

“m'  •  .'* 

‘•'n 

13 

48.50 

40.80 

/’  .J*  . 

■'  • 

14 

«8. 7S 

**. 

15 

48.75 

•  *.  • 

Bl 

16 

17 

48.60 

48.70 

48.70 

40.65 

■  ,  ■  +:  ■ 

IB 

48.70 

48.65 

■  * 

19 

48.70 

46.70 

L. 

L* 

20 

51.  *0 

48.80 

48.70 

/ 

21 

5l.8o 

46.60 

L* 

22 

51.85 

48.20 

•  ’ 

23 

50.80 

48.00 

.  -  • 

Li 

2« 

51.20 

48.00 

-  *  .  \ 

| 

25 

52.20 

51.25 

46.00 

26 

51.10 

47. 9$ 

27 

51.00 

47.90 

2» 

52.10 

50.90 

47.70 

** 

29 

50.50 

50.85 

47.60 

30 

SO. 85 

47,45 

31 

ON. 25 

47.20 

i 

MEAN 

MAX 

Txe  FOLIO-InC  refer 

O.'.lt  TO 

READINGS  APPEARING 

IN  THE 

table 

above 

A. 

MIN 

MXCHFST  STAGE  "AS  52.20  ON  mar 

.  25. 

' 

lowest 

STAGE  WAS  UNDETERMINED. 

> 

DAILY  STASES  FOR  1979 


OLD  FIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING#  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-09*40,  LONS.  91-35-50.  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  CONTROL  STRUCTURE, 

ABOUT  A  half  wile  FROM  HEAO  OF  CHANNEL.  The  HEAD  OF  CHANNEL  IS  314.6  MILES  URSTREAM  ON 
MISSISSIPPI  RIVER  FROM  HEAD  OF  PASSES.  THE  CHANNEL  IS  7.T  WILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  REO 
RIVER  AT  MILE  3.6.  (STA.  0210011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER,  WIRE  WEIGHT  and  staff. 

discharge  range,  five  and  a  half  miles  downstream  from  old  river  control  structure. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  SSUARE  MILES  (CONTRIBUTING),  SANKFULL  STAGE, 
49  FEET.  THE  main  Channel  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  Is  TEN  FEET  ABOVE  WEAN  SEA  LEVEL  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  BAYS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  BELOW  MEAN  SEA  LEVEL.  THE  OVERBANK 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR  WIOTH  BETWEEN  PtERS.  THE  WEIR 

crest  elevation  is  52. o  feet,  ngvo.  the  top  elevation  of  all  gate  bays  is  67. o  feet,  ngvd. 

THE  M4XIMUM  discharge  capacity  for  both  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  c*s. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR,  31,  19a1,  TO  DATE.  DISCHARGE,  1461  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE 
1962. 

EXTREMES.  HIGHEST,  59.30  FEET  ON  MAY  15,  1973.  LOWEST,  1.32  FEET  ON  JULY  16,  1964  (GATES  CLOSED). 
MAXIMUM,  610,000  CFS  COMPUTED  FOR  may  19,  1973  (LOW  SILL  AND  OVERBANK  STRUCTURES  IN  OPERATION). 
MINIMUM,  NO  Flow  (GATES  CLOSED)  ON  VARIOUS  OCCASIONS. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1929-41  ADJ.) 


JAN 

FEB 

mar 

APR 

WAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

30.79 

32.67 

26.37 

44.36 

49.24 

36.67 

23.03 

19.27 

19.53 

24.70 

14.15 

2 

31.15 

32. 9S 

28.39 

44.45 

49.17 

35.67 

22.74 

20.51 

20.01 

25.49 

13.52 

3 

29.03 

33.62 

30.26 

44.39 

49.05 

35.41 

23.50 

20.87 

20.51 

25. 66 

13.39 

a 

27.68 

33.67 

30.94 

44.72 

48.92 

35.19 

23.73 

21.92 

20.87 

25.71 

13.26 

5 

27.24 

33.73 

32.79 

44. 90 

48.65 

34.99 

23.49 

22.72 

22.20 

25.94 

13.17 

6 

25.94 

33.81 

33.71 

45.08 

48.36 

34.65 

22.96 

23.19 

23.40 

25.71 

11.11 

7 

26.23 

33.93 

34.  4S 

45.19 

48.17 

34.21 

21.48 

24.93 

24.10 

25.63 

12.85 

• 

26.40 

33.75 

34.73 

45.21 

47.83 

3«.17 

21.  RO 

26.47 

23.79 

25.30 

13.20 

9 

27.46 

33.55 

35.32 

45.15 

47.30 

34.07 

20.90 

26.80 

21.79 

25.00 

11.20 

10 

28.10 

32.04 

36.58 

44.89 

46.96 

33.94 

20.01 

26.65 

23.70 

21.24 

14.29 

11 

28.18 

31.63 

36.85 

44.75 

46.51 

31.96 

19.54 

26.44 

24.15 

22.51 

14. B7 

12 

24.05 

31.11 

37.05 

44.92 

46.35 

33.60 

19.23 

26.27 

23.53 

22.87 

15.56 

13 

30.00 

28.83 

37.99 

45.08 

46.12 

33.42 

19.75 

25.91 

22.91 

22.14 

16.18 

14 

26.47 

26.64 

3M.76 

45.;  6 

45.91 

12.72 

20,71 

25.04 

21.90 

21.80 

17.21 

15 

24.95 

24.71 

39.46 

45.30 

45.41 

32.10 

20.73 

24.10 

20.26 

21.42 

19.70 

16 

30.32 

*3.15 

39.90 

45.43 

44,90 

11.57 

20.70 

21.42 

19.71 

20.05 

21.07 

17 

30.47 

21.56 

40.71 

45.57 

44.60 

31.02 

20.52 

22.79 

19.29 

19.50 

20.06 

19 

30.74 

21.13 

41.26 

45.70 

41.92 

30,68 

20.30 

21.78 

18.93 

16.76 

19.99 

14 

30.68 

2C.73 

41.69 

45.80 

43.24 

30.15 

20.56 

21.33 

18. 38 

17.85 

20.00 

?0 

31.54 

20.55 

42.74 

45.88 

43.04 

30.16 

20,60 

21.05 

17.11 

17.60 

20.80 

21 

32.40 

14.24 

43.00 

46.21 

42.93 

29.98 

20.74 

21.32 

19.10 

17.43 

21.19 

22 

32.78 

18.83 

43.26 

46.96 

42.71 

29.00 

20.67 

21.21 

20.10 

17.41 

21.18 

23 

32.28 

18. Tj 

43.10 

47.90 

42.43 

28.50 

20.57 

20.30 

20.74 

IS. 08 

22.13 

24 

31.46 

19.42 

«2.84 

48.49 

41.7U 

27.91 

20.45 

20.05 

21.37 

17.63 

21.11 

25 

31.57 

23.25 

43,03 

48.96 

41.32 

27.25 

20.42 

19.11 

23.85 

IS. 00 

22.16 

26 

31.32 

24.04 

3.12 

49.12 

40.44 

26.05 

20.47 

18.67 

24.87 

17.99 

21.05 

27 

30.44 

23.60 

43.V 

49.20 

40.11 

25.00 

20.75 

17.90 

25.04 

17.80 

F3.54 

29 

31.12 

24.74 

43.45 

49.24 

39.99 

23.92 

20. 44 

16.22 

24.92 

17.45 

®  , 

24 

31.23 

43. 2S 

49.J* 

39.90 

23.55 

20.19 

16.35 

24.69 

17.08 

*3.21 

30 

31.56 

42.89 

49,29 

39.23 

23.28 

19.95 

17.21 

24.74 

15.66 

23.45 

31 

32.23 

44.54 

38.20 

18.98 

18.07 

14.90 

the  following  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 


DEC 


24.35 

24. 65 
24.85 

27.52 
29.22 

29.40 

24.90 

30. 53 
30. 7B 
30. 7J 

30.92 

30.24 

29. 53 

28.24 
27.03 

26.60 
26. IB 

24.59 

22.66 

21.65 

22.10 

23.32 

23.30 

23.60 
23.»1 

24.04 

23.35 
22.64 

22.30 
21.95 
21.45 


*CAN 

30.04 

26.98 

38.57 

46.21 

44,60 

31.09 

20.96 

21,87 

21.93 

20.85 

18.15 

25.90 

"U 

32.78 

33.93 

44,54 

49.29 

49.24 

36.67 

23.73 

26.80 

25.04 

25.94 

23.54 

30.92 

MJN 

*5.94 

18.70 

26.37 

44.36 

38.20 

23.28 

18.98 

16.22 

17.31 

14,90 

12.85 

21.85 

- :  GHE A  f  STAGE  WAS  44.35  AY  1  15  P.M.,  APR.  24  ANO  30 
LOWEST  STAGE  was  12. wo  On  nun.  T 


DAILY  DISCHARGE  FOR  1ST* 


old  RIVER  DUTFLOm  channel  near  xnox  landing,  la. ••CONTINUED 
CONFUTED  OAILT  DISCHARGE  IN  THOUSAND  CUBIC  FEET  FCR  SECOND 


FEB 

mar 

AFR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

IT* 

110 

ITS 

AO* 

IS* 

111 

115 

l«* 

IS* 

ISA 

111 

1*5 

*07 

17* 

112 

l*t 

1** 

l** 

ISA 

iso 

155 

AO* 

IT* 

125 

1*8 

us 

1*4 

l** 

1SS 

152 

1*1 

175 

12* 

158 

u* 

1*5 

1ST 

181 

150 

1SS 

IT* 

12* 

1*4 

172 

1*8 

ITS 

ISA 

1*1 

ST* 

ITO 

125 

1** 

1*1 

1** 

1** 

200 

1*5 

172 

1** 

117 

IS* 

1*7 

l*« 

1*2 

SOS 

1** 

IS* 

1*5 

115 

200 

185 

1*0 

1SS 

218 

ISO 

352 

1*5 

114 

202 

1*7 

1ST 

ISA 

21* 

121 

1AA 

1** 

107 

200 

U* 

171 

IS* 

2*1 

12* 

311 

170 

10* 

l*t 

18* 

170 

151 

2*S 

12* 

111 

1** 

107 

1** 

1*1 

177 

121 

2*7 

111 

127 

1*4 

115 

18* 

171 

1*7 

102 

28* 

IS* 

12* 

1ST 

12* 

ISO 

1*1 

1*« 

88 

10* 

IS* 

SIT 

15* 

125 

1TI 

150 

1*0 

T* 

11* 

SA2 

110 

1** 

12* 

l** 

1*8 

ISO 

*7 

1*2 

SA* 

110 

1*1 

12* 

its 

1«« 

14* 

*2 

}** 

3S2 

2*8 

1*0 

12* 

1*1 

1*1 

13* 

*1 

ITT 

15* 

2*1 

IS* 

130 

15* 

111 

112 

SO 

IS* 

IS* 

284 

140 

us 

158 

12* 

110 

*8 

*1* 

St* 

2*0 

US 

us 

IS* 

110 

ISO 

AS 

Al* 

185 

2*7 

127 

US 

157 

112 

110 

AS 

*2* 

A2* 

281 

12* 

lit 

1*4 

11* 

111 

101 

*12 

ASS 

271 

124 

IS* 

1«* 

1*7 

ISO 

*1 

ASA 

AST 

2*7 

120 

1SB 

IS* 

170 

US 

*2 

AIT 

*28 

253 

US 

1*0 

ISO 

IT* 

111 

80 

*11 

*1* 

2SS 

10* 

141 

12* 

ISO 

ISO 

s* 

*2* 

AIT 

250 

10* 

U* 

11* 

IT* 

12* 

All 

*11 

245 

110 

IS* 

117 

1*0 

12* 

ITS 

*11 

210 

110 

115 

125 

182 

10* 

3*5 

215 

ISO 

US 

101 

121 

108 

1*8 

11* 

1*7 

12* 

1*0 

1*2 

155 

IS* 

AST 

AIT 

*0* 

1** 

141 

202 

IS* 

1*8 

AS 

110 

121 

215 

104 

to* 

11* 

12* 

101 

TOTAL 

FOR  TEAR 

NAS  72,071 

000  CFS 

MEAN  FOR 

YEAR  NAS 

197,500 

MAXIMUM  DISCHARGE  NAS  437,500  CFS  on  Mar  26  (Stage  43.24) 
NININUH  OAILV  DISCHARGE  NAS  48,000  CFS  on  Feb  21,  22,  and  23 
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DAILY  STAGES  FQR  1479 


OLD  RIVER  AT  torras,  LA,  (LOCK  FOREBAV) 


LOCATION.  LAT,  31-00-05,  LONG.  91-40-12.  IN  NAVIGATION  CHANNEL,  ON  SOUTHWEST  SIDE  OF  LOCK  NALL 
AT  ENTRANCE  TO  LOCK  CHANBER.  THE  0F  NAVIGATION  CHANNEL  18  304.0  NILES  UPSTREA*  ON 

MISSISSIPPI  RIVER  FROM  mead  OF  PASSES.  (STA.  0272511.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1,  1903,  TO  DATE.  PRIOR  TO  maR,  16,  19*3,  GAGE  * AS  IN  NATURAL 
CHANNEL  OF  LONER  OLD  RIVER  AND  ZERO  OF  GAGE  "AS  1.11  FEET  HIGHER  THAN  PRESENT  DATUM.  EXTREMES 
IN  CURRENT  REPORTS  «AVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 

EXTREHES.  HIGHEST,  61.6  FEE T  ON  hay  15,  1927.  LUNC3T,  3.3  FEET  ON  NOV.  4,  1939. 


daily  eight  a.*,  stage  in  feet  gage  ZERO  IS  AT  NGVO 


OAY 

JAN 

FES 

6*8 

<88 

nay 

JUN 

JUl 

AiJS 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

30.50 

64.60 

30.20 

54.80 

50.05 

40,60 

35.00 

20.70 

27.58 

34.40 

23.25 

34.00 

2 

30,10 

88.80 

41.10 

58.10 

50.33 

40.20 

34.00 

20.00 

28.75 

34.60 

22.05 

36.00 

3 

38.00 

48.80 

42.00 

54.20 

50.10 

48.75 

34.60 

30.50 

20.00 

34.00 

22.45 

37.50 

4 

3*. SO 

65.00 

46.60 

58.30 

58.00 

48.40 

34.60 

31.30 

30.80 

35.05 

22.25 

38.15 

5 

3«. SO 

45.10 

85.60 

58.50 

58.70 

68,00 

38.35 

32.00 

31.30 

34.00 

22.05 

38.80 

6 

38. SO 

45.80 

86.20 

58.30 

58.60 

47.80 

33.00 

34.10 

31.00 

34.60 

22.15 

30.60 

7 

38.50 

65.50 

67.00 

58.20 

58,35 

47, 7o 

33.30 

35.10 

32.45 

34.25 

22.10 

40,30 

6 

<8.10 

45.20 

47.80 

50.20 

58.10 

47.55 

32.60 

35.40 

33.04 

33.65 

21.00 

40.50 

9 

30.80 

46.70 

48.50 

58.20 

57.85 

47,65 

31.65 

35.75 

33.27 

32.00 

22.20 

40.70 

10 

30.00 

83.80 

60.00 

58.80 

57.50 

47.60 

31.15 

36,05 

33.27 

32.85 

23.10 

40.80 

11 

80.30 

82.60 

80.50 

58.60 

57.40 

47.40 

31.00 

36,05 

32.80 

32.30 

24.23 

40,60 

12 

80.30 

61.00 

50.30 

56.80 

57.05 

47.20 

30.  *5 

35.00 

32.26 

31.65 

25.50 

40.15 

13 

80.00 

30.60 

51.10 

55.30 

56,65 

46.75 

30.75 

35.15 

31.61 

31.20 

26.80 

30.05 

14 

o  t  .20 

38.00 

51.50 

56.00 

56.30 

46.30 

30.50 

34.40 

30.01 

30.55 

28.15 

30.75 

15 

81  .SC 

36.60 

52.00 

56.30 

56.00 

45.70 

30.00 

33.70 

30.25 

20.72 

28.60 

38.75 

16 

81.80 

35.30 

52.50 

56.70 

55.60 

45.15 

31.15 

32,05 

2«.50 

2».20 

20.05 

37.65 

17 

8 1 ,70 

34.10 

53.00 

57.10 

55.55 

44.60 

31.00 

32.10 

28.66 

28.50 

20.55 

36.50 

18 

81.60 

33.30 

53.50 

57.60 

55.35 

44.25 

31.15 

31.55 

27.85 

28.00 

20.00 

35. SO 

19 

81 .80 

32.80 

56.20 

57.00 

55.20 

44,00 

30.85 

JO. 85 

27.25 

27.60 

30.30 

34.65 

20 

62.20 

32.10 

58.30 

58.20 

58.80 

43.55 

30.85 

30.45 

26.65 

27.20 

30.30 

34.30 

21 

83. JO 

31.60 

58.60 

58.55 

56.  ss 

43.10 

30.50 

30.00 

27.60 

27.10 

30.20 

34.38 

22 

83.20 

31.00 

56.80 

58.05 

58.10 

42.45 

30.45 

20.70 

20.00 

26.05 

30.20 

34.10 

23 

83.20 

30.70 

55.00 

60.00 

53.60 

41.65 

30.40 

20.45 

30.03 

26.05 

30.20 

34.15 

24 

83.10 

33.20 

55.00 

50.65 

53.no 

40.70 

30.45 

28.05 

32.73 

27.00 

31.10 

34.75 

25 

82. 00 

33.00 

55.10 

50.85 

52.65 

30,55 

30.40 

28.20 

33.77 

27.00 

32.15 

35.05 

26 

02.00 

38.30 

55.20 

50.35 

52.25 

38,00 

30,50 

26.05 

34.45 

26.85 

33.45 

35.00 

27 

83.00 

35.70 

55.20 

50.40 

51  .60 

37.10 

30.20 

26.00 

34.65 

26.30 

34.00 

34.05 

28 

83.10 

37.60 

55.24 

50.40 

51.10 

35.05 

20.05 

25.45 

34.50 

25.65 

34.50 

34.70 

29 

63.30 

55.20 

SO. 50 

50,65 

35.55 

20.70 

25.45 

34.20 

24.70 

34,50 

34.05 

30 

83.80 

55.20 

50.85 

50.25 

35,00 

20.50 

25.80 

34.25 

2«.20 

34,40 

33.65 

31 

88.20 

54.70 

80.05 

20.50 

26.75 

23.65 

33.40 

The 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

RLA01NCS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

*EAN 

81.28 

38.68 

50.02 

56.68 

55.46 

44.20 

31.50 

31.18 

31.20 

20.78 

27.71 

36.87 

MAX 

88.20 

85.50 

55.20 

60.00 

50,45 

49.60 

35.00 

36.05 

34.65 

35.05 

34.50 

40.80 

"IN 

38.50 

30.70 

30.20 

58.10 

40.05 

35.00 

20.50 

25.45 

26.65 

23.65 

21.00 

33.40 

HIGHEST  STAGE  NAS  60.00  ON  APR.  23. 

LOWEST  STAGE  IFHOH  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  21.90  ON  NOV.  6. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 
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V, 

I".* 

OLD  RIVER 

AT  TORRAS,  LA. 

(LUCK  tAILSAT) 

►  .  • 

-  -  -  - 

r 

LOCATION.  L*T 

.  31-00 

-12,  LONG 

,  91-40- 

25.  In 

NAVIGATION  CHANNEL#  ON 

NORTHWEST  SIDE  OF 

LOCK 

**‘-L 

• 

AT 

ENTRANCE 

TO  LOCK  CHAMBER 

,  The  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL 

IS  304,0  MILES  UPSTREAM  ON 

* 

MISSISSIPPI 

RIVER 

FROM  HEAD 

OF  PASSES.  (STA.  0275011.) 

GAGE. 

STAFF  TYPE. 

‘ , 

discharge  range,  o.e 

mile  OOmnSTREAH 

FROM  GAGE. 

/*• 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  MAR 

.  18,  1963#  To  DATE.  DISCHARGE, 

1963  AND  1964 

_  __  -  _ 

_ 

i 

EXTREMES.  HIGHEST, 
1*64. 

57.60  feet  ON  may 

14  AND 

LATER  DATES  In  1973.  LOMEST# 

1,2  FEET  ON  JULY 

16, 

6. 

"V 

.’ " 

DAILY 

EIGHT  A. 

M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  zero 

IS  AT 

nC*0 

.; 

DAY 

JAN 

FE8 

maR 

APR 

MAT 

Jon 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

* 

1 

27.20 

30.60 

25.00 

41.50 

46. SO 

35.20 

21.65 

16,20 

15.35 

21.20 

11.30 

22.00 

« 

2 

2T.50 

31.20 

27,30 

41.50 

46,45 

34.30 

21.00 

17.10 

16.00 

21.85 

10.85 

22.35 

3 

26.50 

31.60 

28.80 

41.60 

46.35 

34.10 

21.85 

17.70 

16.50 

22.10 

10.75 

22.40 

a 

2S.70 

31.80 

29.50 

41  ,80 

46.02 

33.90 

22. OS 

16.80 

16.85 

22.12 

10.75 

24. 4S 

-  -  - 

■/J' 

5 

25.20 

32.»'0 

31.40 

42.00 

46.05 

33.80 

21.85 

19.90 

18.05 

22.16 

10.65 

25.95 

_  •*’ 
-.V 

6 

24.10 

32.10 

32.10 

42.30 

45.75 

33.10 

21.30 

20.50 

19.20 

22.05 

10.15 

26.35 

7 

2a.  00 

32.20 

33.00 

42.30 

45.60 

32.80 

2  0.3S 

21  .SO 

20.10 

21.95 

10.10 

26.70 

. 

e 

2R.R0 

32.00 

33.00 

42.30 

45.35 

32.70 

19.55 

22,90 

19.94 

21.65 

9.90 

27.40 

Q 

26.00 

31.60 

33.90 

42.40 

45.00 

32.60 

19.25 

23.30 

19.93 

21.35 

10.45 

27.10 

si 

10 

26.10 

30.60 

34.90 

42.30 

44.55 

32.4o 

18.70 

23.25 

19.76 

19.80 

11.15 

27,20 

ii 

26.50 

30.00 

35.00 

42.30 

4a. 20 

32. as 

17.60 

23.00 

20.20 

18.60 

11.75 

27.10 

*  4*ul 

•  .' 

12 

27.00 

29.60 

35.20 

42.40 

44.00 

32.00 

17.75 

22.85 

19.77 

19.15 

12,40 

26.95 

L  i' 

13 

27.90 

27.80 

36.00 

42.60 

43. 7S 

31.90 

17.85 

22.50 

19.20 

18.50 

13.25 

26.55 

.  *  .1 

>-'■  • 

14 

2*. 10 

25.70 

36.60 

42.80 

43.30 

31.30 

18.70 

21 .65 

18.28 

18.15 

14.05 

25.60 

is 

25.00 

24.00 

36.90 

42.90 

43.10 

30.55 

19.60 

20.70 

16.76 

17.70 

16.10 

24.70 

.  * 

16 

28. SO 

22.50 

37.50 

43.00 

42.60 

30. IS 

18.50 

19.95 

16.05 

16.50 

17.35 

24.20 

IT 

28.40 

20.90 

38.00 

43.10 

42.35 

29.45 

18.30 

19.29 

15.59 

16.00 

16.75 

23.70 

*  '  •  '-i 

IS 

28.40 

20,60 

58.40 

43.10 

41.70 

29.30 

18.00 

18.23 

15.30 

15.40 

16.50 

22.10 

9 

19 

28.40 

20.30 

38.90 

43.30 

41.05 

28.80 

18.15 

17.65 

14.90 

14.50 

16.25 

20.75 

mm 

20 

2«.40 

19.80 

39.90 

43.40 

40.75 

28.50 

18.30 

17.35 

13.60 

14.12 

17.15 

19.80 

mm 

4k 

21 

30.10 

10.80 

aa.i  o 

43.70 

40.70 

28.50 

18.00 

17.50 

16.2(1 

13.90 

17.45 

19.80 

» 

22 

30.70 

18.30 

40.30 

44.20 

40.35 

27.80 

17.85 

17.45 

17.50 

13.90 

17.45 

20.63 

23 

30.20 

18.00 

40.60 

45.05 

40.20 

27.50 

17.80 

16,70 

te.io 

14.50 

18.75 

21.00 

24 

30.00 

18.40 

40.60 

45.60 

39.50 

26.70 

17.80 

16,35 

18.63 

14.10 

18.95 

20.95 

r  ^  - 

25 

29.80 

22.60 

40.70 

46.05 

39.15 

26.30 

17,60 

15.50 

20.70 

1».30 

19.60 

21.15 

tJL, 

it 

2«.S0 

22.80 

40.80 

46.24 

38.40 

25.00 

17.75 

15.20 

21.69 

14.45 

20.90 

21.40 

n 

29.30 

22.70 

41.00 

46.35 

38,0  0 

23.50 

17.80 

14.45 

21.97 

14.31 

21.50 

21.00 

- 

■ 

2« 

29. SO 

23.80 

41.10 

46.50 

37.90 

22.85 

1  7.60 

13.05 

21.70 

14.00 

21.30 

20.45 

. 

29 

29. SO 

40.85 

46.  SS 

37.70 

22.10 

17.30 

V2.70 

21.40 

13.65 

21.30 

20.15 

30 

29.80 

40.60 

46.55 

37.30 

22,00 

17.00 

13,20 

21,34 

12.50 

21,10 

19.64 

,v 

31 

30.30 

41.50 

36.40 

16,10 

14,13 

11.75 

19,60 

* 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  Im  The 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

27.95 

25.81 

36.43 

43.52 

42,25 

29.71 

18.77 

18.41 

18.35 

17.30 

15.19 

23.22 

MAX 

30.70 

32.20 

41.50 

46.55 

46.50 

35.20 

22.05 

23. 3u 

21.97 

22.16 

21.50 

27.40 

•i 

MJN 

24.00 

18.00 

25.00 

41.50 

36.40 

22.00 

16,10 

12,70 

13.60 

11.75 

9.90 

19.60 

- 

9 

HIGHEST  stage 

MAS  46. 

55  ON  APR 

.  29  AND 

30. 

. .  * 

LOWEST 

STAGE  MAS  9.90 

On  nOv. 

8. 

K- 

WM 

' 

!■• 

.  ^ 

J 

1 

• 

-  , 

*/. 

S 

r. 

r. 

.  9  - 

.  '  9 

.  .9  ' 

.  .  '.9. 

.  ...  \9 

■9 

- 

9  - 

v 

v  - 

9  -  3- 

.< 

v. 

Ll 

- 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


ATCMAFALAYA  RIVER  AT  8ARBRE  LANDING,  LA. 


LOCATION.  CAT.  31*90*46.  LONS,  91-44*25.  ON  LEFT  BANK  OF  OLD  RIVER  OPPOSITE  MOUTH  OF  RED  RIVER, 
AND  AT  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER.  (STA.  0301511.) 

CASE,  staff  type  in  several  sections. 

general  INFORMATION,  gage  usually  reao  betneen  SEVEN  AND  nine  a.M.  DRAINAGE  area  not  determined. 
BANKFULL  stage,  48  feet,  mean  L0«  mater  stage,  7.1  FEET,  STAGE  IS  AFFECTED  BY  TME  DIVERSION  OF 
MATER  from  MISSISSIPPI  RIVER  THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL.  ON  MAY  23,  1975  GAGE  MAS 
LOMEREO  3.81  FEET  TO  AGREE  mITH  NEM  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  MAY  22  MERE  CORRECTED  TO 
NEN  DATUM.  PRIOR  TO  1475  GAGE  ZERO  MAS  3. SI  FEET  NGVD • 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  IS,  1880,  TO  OATE,  DISCHARGE,  1851,  1858,  1873,  1879,  TO  1882, 

AND  1685. 

EXTREMES,  highest,  61.51  FEET  ON  may  14,  1927.  LOmEST,  0.96  FOOT  ON  JULY  16,  1964,  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  MCVO  (1975  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEP 

HAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

c 

27.50 

30.90 

25.20 

E 

41,40 

46,40 

35.00 

E 

21.50 

16.05 

E 

15.20 

21.10 

11.80 

E 

22.00 

2 

27.40 

31.05 

27.00 

41.40 

46.30 

E 

33.90 

21.10 

17.20 

E 

15.90 

21.80 

10.70 

E 

22.30 

3 

26.40 

E 

31.40 

£ 

28.70 

41.45 

46.20 

E 

33.70 

21.65 

17.60 

E 

16.40 

22.10 

E 

10.70 

22.30 

4 

25.45 

E 

31.60 

E 

24.60 

41.60 

46.10 

33.50 

E 

21.80 

E 

18.60 

17.00 

22.10 

E 

10.60 

24.50 

5 

25.00 

31.80 

31.30 

41.95 

45.85 

J3.40 

21,60 

E 

19.50 

18.10 

22.20 

10,50 

26.00 

6 

E 

24.00 

31.85 

32.10 

42.05 

45.70 

33.10 

21.10 

20.20 

19.25 

E 

22.10 

10,40 

26.25 

7 

E 

24.20 

32.05 

32.75 

42.20 

45.40 

32.70 

E 

20.20 

21.70 

20.10 

E 

22.00 

10.05 

26.65 

6 

E 

2«.90 

31.90 

33.00 

E 

42.30 

45.25 

32.60 

E 

19.70 

23.00 

E 

20.00 

E 

21.70 

10.15 

E 

27.30 

9 

26.00 

31.70 

33.55 

42.30 

44.80 

E 

32.50 

19.10 

23.30 

E 

19.90 

21.25 

10.45 

E 

27.30 

10 

26.10 

E 

30.50 

E 

34.60 

42.25 

44.40 

E 

32.40 

18.25 

23.25 

19.80 

19.25 

E 

11.20 

27.20 

11 

26.20 

E 

30.00 

E 

34.80 

42. 2S 

44.19 

32.35 

17.75 

E 

23.00 

20.10 

18.70 

E 

11.70 

27.40 

12 

27.00 

24.45 

35.10 

42.40 

44.00 

32.00 

17.35 

E 

22.70 

19.65 

18.90 

E 

12.40 

26.80 

13 

E 

27.8o 

27.50 

35.75 

42.50 

43.65 

31.80 

17.70 

22.45 

19.05 

E 

18.30 

13.10 

26.55 

14 

E 

27.80 

25.50 

36.30 

42.60 

43.40 

31.15 

E 

18.30 

21.60 

18.25 

E 

18.00 

14.00 

25.60 

15 

27.75 

23.75 

36.45 

E 

42.70 

43.00 

30.50 

E 

18.30 

20.55 

E 

17.70 

17.76 

16.00 

E 

24.80 

16 

28.00 

22.20 

37.20 

42.90 

42.45 

30.10 

18.20 

19.80 

E 

16.80 

16.60 

17.35 

E 

24.40 

17 

28.10 

E 

20.80 

E 

37.80 

«3.00 

42.10 

E 

29.60 

18.20 

19.20 

15.40 

16.10 

E 

16.60 

23.90 

18 

28.40 

E 

20.00 

E 

38.20 

43.10 

41.60 

29.10 

17.90 

E 

18.20 

15.00 

15.35 

E 

16.40 

22.35 

19 

28.25 

E 

20.00 

38,60 

43.20 

41,00 

28.70 

18.00 

E 

17.60 

14.70 

14.40 

16.50 

20.60 

20 

E 

29.20 

19.75 

39.70 

43.30 

40.70 

28.70 

17.95 

17.30 

13.75 

E 

13.10 

17.10 

19.70 

21 

E 

30.20 

18.75 

40.00 

43.60 

40.60 

28.50 

17.60 

17,50 

16.35 

E 

12.90 

17,55 

19.75 

22 

30.70 

18.10 

40.15 

44.05 

40.40 

27.60 

E 

17.60 

17.40 

E 

17.50 

13.85 

E 

17.40 

E 

20.60 

23 

30.40 

17.90 

40.25 

44.90 

40.10 

E 

27.10 

17.60 

16.65 

E 

18.00 

14.50 

E 

19.20 

E 

20.80 

2* 

30.00 

E 

18.60 

E 

40.30 

45.45 

39.50 

E 

26.50 

17,50 

16.30 

18.55 

13.95 

E 

18.90 

E 

20.90 

25 

24.85 

E 

22.10 

E 

40.50 

45.95 

39.05 

24,10 

17,50 

E 

15.00 

20.60 

14.30 

£ 

19.70 

E 

21.30 

26 

2».70 

23.10 

40.60 

46.20 

38.20 

24,70 

17.45 

E 

15.00 

21.70 

14.40 

20.80 

21.55 

27 

E 

24.30 

22.70 

40.80 

46.30  E 

37.90 

23.70 

17.65 

14.45 

21.90 

E 

14.30 

21.35 

21.00 

28 

E 

29.40 

23.75 

40.95 

46.35  E 

37.80 

22.70 

E 

17.40 

12.90 

21.70 

E 

13.90 

21.10 

20.40 

24 

E 

24.60 

40.70 

46.40 

37,75 

22.20 

E 

17.20 

12.75 

E 

21.60 

13.60 

21.05 

E 

20.80 

30 

E 

24.85 

40.50 

46.40 

37.15 

E 

21. *0 

17.00 

13.35 

E 

21,40 

12.40 

21.25 

E 

19.60 

31 

E 

30.40 

41.45 

36.35 

16.00 

1*.10 

12.20 

E 

19.60 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

REA0XNC3 

appearing  in  the  table  above 

MEAN 

27.41 

25.68 

36.27 

43.42 

42.16 

29,52 

18.58 

18.34 

18.37 

17,19 

15.20 

23.20 

MAX 

30.70 

32.05 

41,45 

46.40 

46.40 

35,00 

E 

21.80 

23.30 

21.90 

22.20 

21.35 

27.40 

MIN 

E 

24.00 

17.40 

25.20 

E 

41.40 

36.35 

E 

21.90 

16.00 

12.75 

13.75 

12.20 

10.05 

E 

19.60 

E*  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  mas  46.40  ON  APR.  24  AND  LATER  DATES. 
LOMEST  STAGE  MAS  10.05  ON  NOV.  7. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SIMHESPORT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-56-57,  LONfi.  91-47-54.  STATE  HIGHmAY  1  AND  KANSAS  CITY  SOUTHERN  RAILWAY  BRIOGE, 
NEAR  RIGHT  BANK,  4.9  HILES  OOMNSTREAM  FRO*  HEAD  OF  RIVER.  THE  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIYER  IS  AT 
THE  confluence  OF  REO  AND  LOKER  OLD  RIVERS.  CSTa.  03045128.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ano  MIRE  HEIGHT. 

DISCHARGE  RANGE.  ABOUT  THREE  ANO  A  HALF  MILES  DOHNSTREAM  FROM  BRIDGE. 

GENERAL  INFORMATION.  ORAINaGE  AREA,  NOT  1NCLU0ING  MISSISSIPPI  RIVER,  ABOUT  67,570  SQUARE  MILES 
(CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE,  4*  FEET.  MEAN  LOH  MATER  STAGE,  6.9  FEET.  THE  DISCHARGE  IS 
COMPOSED  OF  RED  RIVER  FLOm  AND  CONTROLLED  DIVERSION  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  (MILE  314.6) 

THROUGH  OLO  RIVER  OUTFLOH  CHANNEL.  ON  MAY  28,  1975  GAGE  MAS  LOMERED  4,84  FEET  TO  AGREE  Ml TH  NEN 
BENCHMARK  elevations  AND  NEh  GAGE  ZERO,  STAGES  from  Jan.  1  THRU  MAY  27  MERE  CORRECTED  TO  NEM 
DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  5.73  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1,  1887,  70  MAY  15,  1892,  AND  DEC.  1,  1903,  TO  DATE  (NO  RECORD  OF 
STAGES  BELOM  30  FEET  FROM  JAN.  16,  1915,  TO  NOV.  1919,  AND  BELOm  34  FEET  FROM  OEC.  1919  TO 
1927).  ZERO  OF  gage  PRIOR  TO  DEC.  1904  MAS  3,81  FEET,  NGVD.  DISCHARGE,  1851  INTERMITTENTLY  TO 
DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE  1928. 

EXTREMES.  HIGHEST,  59.13  FEET  ON  MAY  16,  1927.  LO-EST,  0.70  FOOT  ON  OCT.  17,  1976.  MAXIMUM, 
781,000  CFS  OBSERVED  ON  "AY  12,  1973  (STAGE  54. 4J  NGVD).  MINIMUM,  10,500  CFS  COMPUTED  FOR 
JUNE  24,  1964  (STAGE,  1.41  NGVD).  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  DISCHARGE  EOS  t«T« 
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ATCmaFalAYa  SlYes  AT  8IMMESF0RT,  la. ••CONTINUED 
CONFUTED  daily  OISCHASGE  IN  THOUSAND  CUBIC  FEET  FES  SECOND 


OAY 

JAN 

FES 

MAS 

AFS 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

OEF 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

247 

115 

275 

512 

*0* 

*IT 

211 

172 

1*2 

22* 

12* 

210 

2 

100 

110 

2*5 

512 

*02 

401 

228 

IS1 

1*4 

21* 

117 

2*1 

3 

207 

145 

111 

512 

*00 

14T 

215 

187 

IT* 

21* 

II* 

2*2 

a 

278 

14* 

121 

510 

594 

145 

21S 

198 

1*0 

217 

115 

2*7 

5 

270 

147 

147 

542 

54* 

14] 

21* 

204 

1*1 

218 

U« 

20* 

b 

2*1 

144 

154 

5*1 

542 

181 

217 

21* 

205 

217 

11* 

2S* 

7 

204 

ISO 

1*9 

5*5 

508 

ITT 

21* 

211 

21* 

21* 

no 

2*5 

6 

272 

147 

171 

54* 

585 

175 

210 

2*7 

211 

21* 

112 

10* 

6 

28] 

145 

10* 

5*7 

577 

IT* 

20* 

251 

211 

22* 

n« 

10* 

to 

205 

12* 

40* 

5*5 

570 

172 

145 

151 

210 

212 

122 

102 

It 

205 

124 

410 

545 

5*1 

172 

140 

2*8 

215 

201 

12* 

10* 

12 

2*2 

110 

411 

5*7 

5*0 

1*0 

10* 

2** 

210 

201 

111 

2*8 

13 

29* 

2*4 

*4* 

550 

555 

1*5 

140 

2*2 

20* 

147 

1*2 

2*1 

1« 

29* 

277 

45* 

551 

550 

IS* 

147 

212 

1*4 

14* 

1*4 

SSI 

15 

299 

2*0 

457 

55* 

545 

1*7 

147 

211 

ITS 

IS* 

ITS 

270 

16 

102 

245 

4*1 

557 

514 

1*2 

14* 

212 

172 

17* 

IS* 

2*5 

17 

101 

211 

*72 

559 

520 

115 

1»* 

205 

1*8 

171 

ITS 

25* 

16 

10* 

225 

474 

5*1 

510 

no 

141 

14* 

1*1 

1*4 

17* 

2*1 

t« 

104 

221 

*07 

5*4 

508 

125 

142 

1SS 

IS* 

155 

ITT 

221 

20 

Its 

21* 

501 

5*5 

504 

12* 

l»l 

1SS 

1*4 

152 

1S1 

212 

21 

127 

200 

504 

572 

500 

122 

l«l 

187 

171 

ISO 

IS* 

211 

22 

112 

202 

511 

579 

447 

111 

140 

10* 

ISO 

ISO 

1SS 

221 

23 

120 

200 

512 

545 

4*0 

105 

109 

170 

141 

155 

201 

224 

24 

121 

20* 

511 

595 

481 

240 

1SS 

17* 

147 

1*4 

201 

225 

25 

122 

241 

517 

*01 

*7* 

240 

100 

1*5 

220 

151 

211 

210 

26 

121 

251 

519 

*00 

4*4 

275 

ISO 

1*2 

212 

15* 

222 

212 

27 

11* 

250 

521 

*02 

450 

2*2 

140 

155 

215 

152 

210 

22* 

26 

117 

260 

521 

*02 

*57 

2*0 

107 

11* 

212 

1*4 

224 

220 

2« 

11* 

520 

*04 

*5* 

242 

IS* 

117 

212 

14* 

228 

21* 

30 

121 

515 

*05 

447 

217 

1S1 

1*1 

22* 

111 

210 

til 

31 

no 

512 

*15 

171 

152 

127 

211 

MEAN 

102 

201 

4*1 

5*4 

511 

ns 

200 

1*7 

14* 

1*5 

1*1 

251 

MAX  . 

112 

150 

512 

*65 

*0* 

*17 

210 

252 

215 

SIS 

210 

10* 

MIN. 

2*1 

200 

275 

512 

415 

217 

171 

11T 

1*4 

127 

110 

211 

TOTAL 

FOR  YEAS 

'AS  111, 

,106.000  CFS 

MEAN  FOR 

year  mas 

304,400 

CFS 

MAXIMUM  OISCHASGE  "AS  605,000  CFS  on  Apr  30  (STAGE  43.49) 

MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  MAS  110,000  CFS  on  Nov  7 
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OILY  STAGES  TOR  1979 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MELVILLE,  L*. 


LOCATION,  LAT.  ID-41-2*,  LONS.  91-44-10.  TEXAS  AND  PACIFIC  railroad  BRIDGE  AT  MILE  29, 5,  FROM 
HEAD.  (STA.  0IO6012B.) 

gage,  mire  meigmt  tyre, 

general  information,  cage  read  and  maintained  by  national  meatmer  service,  drainage  area  not 

OETERMINEO,  BANKFULL  stage,  41  FEET.  MEAN  LON  MATER  STAGE,  k.I  FEET.  ON  may  22,  197S  GAGE  MAS 

RAISED  0.12  FOOT  To  AGREE  mITm  nen  BENCHMARK  ELEVATIONS  AND  NEm  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  1 

THRU  MAY  21  mere  CORRECTED  TO  NEM  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  O.JB  FOOT.  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  1885  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4*.9a  FEET  ON  MAY  14  TO  16.  1927.  LOmEST,  O.BS  FOOT  ON  JUNE  21,  19*4. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily 

EIGHT  A 

,H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1975 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

20.  TO 

23.60 

IS. 80 

31.80 

35.90 

26.60 

15.40 

10.90 

9.70 

14.90 

7.60 

15.20 

2 

20. SO 

23.70 

20.40 

32.00 

35.90 

26.00 

15.20 

11.60 

10.40 

15.30 

7.00 

15.60 

3 

20.60 

23.90 

21.40 

32.20 

35.80 

25.70 

15.50 

12,00 

10.90 

15.50 

6.80 

16.10 

4 

IS. SO 

24.10 

22.40 

32.40 

35.70 

25.40 

15.70 

12.50 

11.20 

15.60 

6.70 

17.40 

5 

1S.60 

24,30 

23.50 

32.50 

35.50 

25.40 

15.60 

13.20 

12.00 

15.60 

6.60 

18,80 

6 

IS. 40 

24.30 

24.40 

32.60 

35.40 

25.20 

15.10 

13.90 

13.00 

15.50 

6.70 

19.10 

7 

IB. 00 

24.40 

25.00 

32.70 

35.10 

24.80 

14,60 

14,00 

13.70 

15.40 

6.40 

19.40 

9 

17. TO 

24.20 

25.30 

32.70 

35.00 

24.80 

14.00 

16.10 

13.70 

15.30 

6.30 

19.60 

9 

IS. 60 

24.20 

25.70 

32. BO 

34.70 

24.70 

13.40 

16.60 

13.60 

15.00 

6.70 

19.80 

10 

19.40 

24.10 

26.20 

32.70 

34.40 

24.60 

12.80 

16.50 

13.60 

15.00 

7.10 

19.80 

11 

19.50 

22.80 

26.60 

32.70 

34.00 

24.60 

12.40 

16.40 

13.90 

13.20 

7.40 

20.00 

12 

20.00 

22.30 

27.10 

32.70 

33.80 

24.20 

12.00 

16.20 

13.70 

13.20 

7.80 

19.60 

13 

20.30 

21.00 

27.50 

32.80 

33.60 

24.10 

12.30 

16.00 

13.20 

12.90 

8.20 

19.40 

14 

20.50 

19.40 

28.00 

33.00 

33.40 

23.60 

12.60 

15.40 

12.80 

12.50 

8.80 

18.80 

15 

20. TO 

IB. 10 

28.40 

33.10 

33.20 

23.10 

12.80 

14.60 

12.00 

12.10 

10.30 

18.20 

16 

20.90 

17.00 

28.70 

33.20 

32.80 

22.70 

12.80 

14.00 

11.20 

11.40 

11.40 

17.60 

17 

20.90 

16.10 

29.20 

33.30 

32.50 

22.20 

12.60 

13.60 

10.40 

to. SO 

11.20 

17.40 

16 

21.10 

15.60 

29.60 

33.40 

32.00 

21.90 

12.40 

13.20 

10.20 

10.40 

11.20 

16.40 

19 

21.00 

15.10 

30.00 

33.50 

31.70 

21.70 

12.40 

12.60 

10.10 

9.70 

11.00 

15.10 

20 

21.50 

14. SO 

30.70 

33.60 

31.40 

21.60 

12.30 

11.80 

9.50 

9.30 

11.60 

14.30 

21 

22.70 

14.00 

31.00 

33.80 

31.10 

21.40 

12.20 

11.90 

10.90 

9.20 

11.80 

14.20 

22 

22.90 

13.60 

31.20 

34.30 

30.90 

20.80 

12.20 

11. SO 

11.50 

9.20 

12.20 

14.50 

23 

22.90 

13.30 

31.40 

34.80 

30.70 

20.20 

12.20 

II.  30 

12.10 

9.40 

12.60 

14.80 

24 

22.70 

14.50 

31.40 

35.20 

30.20 

19.80 

12.20 

li.oo 

12.60 

9.20 

13.20 

15.10 

25 

22.50 

16.20 

31.60 

35.50 

29.30 

19.40 

12.30 

10.60 

14.00 

9.40 

14.00 

15.30 

26 

22.50 

16.80 

31.50 

35.80 

29.00 

18.50 

12.40 

10,10 

15.10 

9.50 

14.40 

15.40 

27 

22.40 

17.00 

31.60 

35.90 

28,90 

17,60 

12.50 

9,60 

15.40 

9.40 

14.90 

15.10 

26 

22.30 

17.70 

31.70 

35.90 

28,80 

16,70 

12.20 

8,60 

15.20 

9.30 

15.00 

14.70 

29 

22.40 

31.70 

36,00 

28.70 

16.20 

11. SO 

8.30 

15.10 

9.00 

14.80 

14.30 

30 

22.60 

31.40 

35.90 

28.50 

15.90 

11.70 

8.60 

15.00 

8.30 

15.00 

14.20 

31 

21.10 

31.60 

27.80 

11.00 

9.20 

S.00 

14.10 

THE 

POllOMlNt  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

20. 86 

19.50 

27.90 

33.62 

32.44 

22.31 

13. 05 

12.64 

12.52 

11.88 

10.15 

16.75 

NAX 

23.10 

24.40 

31.70 

36.00 

35.90 

26.60 

15.70 

16.60 

15.40 

15.60 

15.00 

20.00 

KIN 

17.70 

13.30 

18.80 

II. SO 

27.80 

15.90 

It. 00 

8.30 

9.50 

8,00 

6.30 

14.10 

HIGHEST  STAGE  mas  16.00  ON  APR.  29 
LOMEST  STAGE  MAS  6.10  ON  NOV.  B. 


DAILY  STASES  FOR  1479 
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A  TCHAF  AL AV A  RIVER  AT  KROTI  SPRINGS,  LA. 


LOCATION.  L A T ,  10-32-07,  LONS.  91-A4-48.  ON  MIGHT  SANK  AT  TENNECO  OIL  COMPANY  MHARP ,  MILE  41.3, 
FPO«  MlAO  »NO  1  ,  300  Fft  T  r>0»N5  T  R£  AN  FROM  MISSOURI  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE.  C  ST  A .  0307S12B.) 

Gage,  automatic  RECOROER  and  «|R£  mEIGmT. 

general  information,  drainage  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKROLL  stage,  3?  FEET.  MEAN  LOM  MATER 
STAGE,  r.I  FEET,  on  may  21,  1 R 75  SAGE  MAS  RAISED  0.47  FOOT  TO  AGREE  nITh  nEm  BENCHMARK 
ELEVATIONS,  stages  from  JAN.  I  THRU  mat  22  .ERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1412  TO  DATE.  ZERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  1951  MAS  MINUS  20.00  FEET,  NGVO 
discharge,  OCT.  1  SIR  TO  SEPT.  1R»4  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

GkTPEHCS,  highest,  14.5  FEET  on  may  IS,  1427.  LO»£ST,  0.90  FOOT  UN  OCT.  IS,  1974. 


OAtLY 

SEVEN  A 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

gage 

ZERO  IS  AT  NfiVD 

C 1975 

ADJ.) 

UAY 

JAN 

FES 

maR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

OEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18.10 

20.85 

14.80 

28.34 

31.15 

23.49 

14.00 

*.T5 

9.10 

C  13.10 

E  4.60 

13.02 

2 

18.50 

20.»5 

18.10 

28.34 

11.10 

23.07 

13.70 

10.25 

9.40 

E  13.40 

E  4.30 

14.00 

1 

17.58 

21.20 

19.51 

28.20 

11.25 

22.84 

13.80 

10.70 

9.70 

E  13. SO 

E  4.10 

14,14 

4 

14.75 

21.57 

19.90 

28.50 

11.10 

22.70 

14.00 

11.33 

4,85 

E  13.90 

E  4.00 

15.44 

5 

14.40 

21.45 

21.00 

28.40 

11.00 

22.45 

13,00 

11.40 

10.50 

E  13.40 

E  4.00 

14.59 

4 

15. SO 

21.40 

21.55 

28.70 

10.85 

22.25 

13.50 

12.35 

11.30 

E  13.80 

E  4.00 

14.4" 

7 

15. SO 

21.75 

22.10 

28.85 

10.70 

21.95 

13.00 

13.25 

11.65 

e  13.70 

E  5.90 

IT. IS 

S 

14.25 

21.40 

22.55 

28.92 

30.50 

21.90 

12.45 

14,20 

12.00 

E  13.40 

E  5.70 

17.42 

4 

14.40 

21.45 

22.70 

28. 80 

30.30 

21.60 

12.05 

14.40 

12.10 

E  13.40 

E  4.00 

17.44 

10 

17.25 

20.42 

25.54 

26. SO 

30.00 

21.70 

11.50 

14.45 

12.00 

E  12.50 

E  4.30 

17.52 

11 

17.15 

20.25 

25.70 

28.75 

29.80 

21.70 

11.20 

1«.48 

12.20 

E  11.40 

E  4.40 

17.70 

12 

17.75 

19.90 

23.82 

28.85 

29.45 

21.«0 

10,85 

14.40 

12.20 

E  11.40 

E  4.90 

17.17 

IS 

18.22 

18.80 

24.25 

28.94 

29.45 

21.30 

10.90 

14.10 

11.85 

E  11.40 

E  7.30 

17.21 

14 

18.50 

17.55 

24.70 

29.04 

29.25 

20.90 

11.20 

13. TO 

11.40 

E  11.30 

E  7.70 

14.44 

15 

16.50 

14.45 

25.00 

2«.ll 

29.05 

20.45 

11.50 

13.00 

10.50 

E  11.00 

E  4.00 

15.44 

14 

18.80 

15.45 

25.52 

29.20 

26.70 

20.10 

11.40 

12.50 

4.55 

E  10.40 

F  10.20 

15.71 

IT 

18.51 

14.50 

25.80 

29.27 

26.43 

14.72 

11.20 

12.00 

9.30 

E  9.40 

10.04 

15,45 

18 

18.45 

15.95 

24.20 

29.15 

28.05 

14.45 

U.  00 

11.35 

9.20 

E  9.40 

9.41 

14.47 

19 

18.45 

15.70 

24.45 

29.45 

27.58 

19.25 

11.10 

10.85 

9.10 

E  8.80 

4.44 

13.42 

20 

19.28 

15.50 

27.10 

29.50 

27.40 

19.10 

II. to 

10.50 

6.40 

E  8.50 

10.34 

12.49 

21 

20.04 

12.90 

27.55 

29.80 

27.20 

18.45 

11.00 

10.50 

9.70 

E  8.40 

10.44 

12.41 

22 

20.25 

12.40 

27.45 

30.15 

27.05 

18.40 

10.95 

10.50 

10.50 

E  8,40 

10.44 

13.40 

21 

20.25 

12.20 

27.40 

50.45 

24.90 

18,25 

10.85 

10,20 

10.60 

E  8.50 

11.34 

13.51 

24 

20.15 

12.70 

27,44 

30.90 

24.55 

17.70 

10.90 

4.70 

11.15 

E  8.40 

11.53 

13.55 

25 

14.95 

14.87 

27.80 

31.15 

24.20 

17.30 

11.10 

9.17 

12.30 

E  8,50 

12.15 

13.44 

24 

19.90 

15.45 

27.80. 

31.35 

25.42 

14.40 

11.10 

0.95 

13.50 

E  8.40 

12.04 

13.72 

27 

19.81 

15.55 

27.90 

31.40 

25.37 

15.80 

11.20 

0.70 

13.45 

E  8.50 

11.20 

13.40 

26 

1«.81 

15.85 

28.00 

31.50 

25.30 

15.00 

10.90 

7.05 

13.75 

E  8.40 

13.34 

13.12 

29 

19.87 

27.87 

31.40 

25.25 

14.55 

10.45 

7.40 

13.40 

E  8.20 

13.31 

12.41 

10 

20.45 

27.72 

31.40 

25.00 

14.25 

10.40 

7.70 

13.28 

E  7.40 

13.34 

12.44 

51 

28.50 

28.32 

24.45 

9.90 

8,10 

E  7.30 

12.40 

THE 

F0LL0MIN6  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

above 

HE4N 

18.88 

17.45 

24.48 

29.54 

28.40 

14,81 

11.40 

11.25 

11.11 

10,47 

9.05 

14.44 

HAS 

20.50 

21.75 

28.32 

31.40 

31.35 

23.49 

1«.00 

14.45 

13,75 

E  13.90 

13.34 

17.70 

MIN 

15.80 

12.20 

14.80 

28.20 

24.45 

14,25 

9.40 

7.40 

8,40 

E  7.30 

E  5.70 

12.40 

c-  estimated 

F- 

NOT  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  HAS  11.40  ON  APR.  27  ANO  LATER  OATES. 
LONEST  STAGE  MAS  5.70  ON  NOV.  S. 


1 

4 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


ATCMAFALAYA  river  at  atcmafalaya,  la. 


LOCATION.  LAT.  10*20*46.  LONS.  91-41-iS.  ON  RJSHT  SANK  AT  NILE  59.1.  FROM  HEAD.  NEAR  ABANDONED 
SOUTHERN  FACIFIC  RAILROAD  8RI06E.  CSTA.  0109012D.) 

base,  staff  tyre  in  several  sections. 

SENERAL  INFORMATION.  0RA1NASE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKROLL  STASE.  20  FEET.  MEAN  LOM  HATER 
STASE,  5.4  FEET,  ON  SEP.  21.  1475  CASE  MAS  RAISED  0.71  FOOT  TO  ASREE  KITH  NEM  BENCHMARK 
ELEVATIONS  and  NEH  BASE  ZERO.  STASES  FROM  JAN.  1  THRU  SEP.  22  HERE  CORRECTED  TO  NEh  DATUM. 
PRIOR  TO  1475  CASE  ZERO  HAS  MINUS  0.14  FOOT.  NSVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STASE.  JAN.  1.  1911,  TO  DATE.  FROM  FEB.  1951  TO  OEC.  19SS,  CASE  HAS  ABOUT 
0.8  NILE  UPSTREAM.  DISCHARBE,  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950  AND  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HISHEST,  10.22  FEET  ON  MAY  5,  1950.  LOHEST,  0.90  FOOT  ON  OCT.  IS,  1974.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  AOJUSTEO  ID  N6VD. 


daily  EI6HT  A.M.  STASE  IN  FEET 


BASE  ZERO  IS  AT  N6VD  (1975  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

15.00 

17.08 

14.10 

E 

22.70 

24.90 

19.55 

E  11.90 

8.42 

7.60 

11.10 

6.04 

11.42 

2 

14.95 

17.25 

15.10 

22.80 

24.80 

19.20 

11.72 

8,82 

E  7.90 

11.14 

5.50 

E 

11.70 

3 

14.10 

17.42 

15.90 

22.84 

24.75  E 

19.00 

11.80 

9.10 

E  8.10 

tl.SO 

5.40 

11. 78 

4 

14.02 

E 

17.60  E 

16.40 

22.98 

24.75- 

18.75 

11.85 

9.45 

8.47 

11.60 

E  5.40 

12.70 

5 

11.70 

17.74 

17.10 

21.04 

24,65 

18.58 

11.78 

E  9.90 

8.98 

11.62 

5.40 

11.50 

6 

11.10 

17.85 

17.72 

21.10 

£ 

24.50 

18.17 

11.50 

10.40 

9.60 

11.62 

5.18 

11.85 

7 

E 

11.10 

18.02 

18.10 

21.10 

24.40 

18.22 

11.12 

11.10 

9.94 

11.50 

5.04 

14.00 

6 

11.50 

17.90 

18.16 

E 

21.20 

24.12 

18.10 

E  10.80 

11.68 

10.20 

11.45 

5.10 

14.18 

9 

14.00 

17.68 

18.60 

21.18 

24.10 

18.00 

10.50 

12.10 

E  10.20 

11.10 

5.42 

E 

14.10 

10 

14.20 

17.42 

18.95 

21.12 

21.92  £ 

18.00 

10.00 

12.15 

10.18 

10.75 

5.58 

14.12 

11 

14.10 

e 

17.00  E 

19.10 

25.10 

21.80 

17.95 

9.70 

12.10 

10.28 

10.10 

E  5.70 

14.40 

12 

14.48 

16.60 

19.50 

21.18 

21.70 

17. 7S 

9.40 

E  12.00 

10.10 

to. to 

6.00 

14.28 

13 

14.72 

16,00 

19.88 

21.22 

E 

21.50 

17.40 

9.45 

11.86 

10.00 

9.94 

6.20 

14.15 

14 

E 

U.TO 

14.80 

20.07 

21.12 

21.42 

17.28 

9.58 

11.52 

9.70 

9.60 

6.50 

11.80 

IS 

14.9» 

14.05 

20.18 

E 

21.10 

21.24 

17.15 

E  9.70 

11.10 

9.28 

9.14 

7.01 

16 

15.12 

11.10 

20.56 

25.55 

25.00 

16.84 

*.75 

10.70 

E  8.60 

9.00 

B.10 

E 

11.20 

17 

15.20 

12.50 

20.85 

25.45 

22.80  E 

16.60 

9.62 

10.12 

8.10 

8.50 

8.40 

12.95 

1« 

15. 2B 

E 

12.10  E 

21.20 

21.50 

22.52 

16.18 

9.55 

9.97 

8.10 

8.10 

E  8.40 

12.48 

19 

15.40 

11.80 

21.40 

21.51 

22.50 

16.10 

9.58 

E  9.50 

7. BO 

7.50 

8.10 

11.60 

20 

15.90 

11.68 

21.80 

21.58 

E 

22.10 

15,98 

9.48 

9.12 

7.50 

7.12 

B.S8 

u.io 

21 

E 

14.10 

11,25 

22.00 

21.68 

22.00 

15.85 

9.18 

*.10 

8.40 

7.10 

8,60 

10.98 

22 

14.50 

10.75 

22.18 

E 

24.10 

21.86 

15.45 

E  9,10 

9.05 

8.82 

7.10 

8,95 

11.10 

23 

16.68 

10.60 

22.24 

24.18 

21.76 

15.16 

9.10 

8.82 

E  9.10 

7.50 

9.10 

E 

11.10 

24 

16.60 

10.98 

22.54 

24.58 

21.40  E 

15.10 

9.15 

8.46 

9.40 

7.20 

9.80 

11.45 

25 

16.50 

E 

12.40  E 

22.50 

24.72 

21.25 

1«.95 

9.70 

8.20 

10.10 

7.25 

E  10.10 

11.50 

26 

16.52 

11,05 

22.28 

24.80 

21.00 

14.50 

9,70 

E  7.90 

11.02 

7.15 

10.60 

11.60 

27 

16.50 

11.00 

22.48 

24,89 

E 

20,70 

11.50 

9.70 

7.60 

11.12 

7.25 

11.10 

11.45 

29 

E 

16.50 

11.18 

22.48 

24.90 

20.51 

12.98 

9.62 

6.78 

11.15 

E  7.20 

11.15 

11.10 

29 

16.44 

22.48 

E 

24.90 

20.40 

12.56 

E  9,10 

6.55 

11.10 

7.10 

11.05 

11.18 

30 

16.60 

22.12 

24.90 

20.40 

12.22 

8.98 

6.70 

11.20 

6.74 

11.15 

E 

11.10 

31 

16.88 

22.45 

20.12 

8,56 

7.10 

6.50 

10.84 

THE  FOLLUHlNS  REFER  only  tc 

READINSS 

APPEARINS  in  the  table 

ABOVE 

*6  AN 

15.22 

14.68 

20.03 

21.64 

22.80 

16.58 

10.05 

9.59 

9,44 

9.09 

7.65 

12.47 

MAX 

16,88 

18.02 

22.99 

24.90 

24.90 

19.55 

E  11.90 

12.15 

11.35 

11.62 

11.15 

14.40 

MJN 

11.10 

10.60 

l*.10 

£ 

22.70 

20.12 

12.22 

8,56 

6.55 

7.50 

6.50 

5.04 

10.84 

E-  ESTImaTEO 

HISHEST  STASE  HAS  24.90  ON  APH,  27  AN0  LATER  OATES. 
LOHEST  STASE  has  4.7S  On  NOV.  S. 


DAILY  STAGES  F04  1 479 


atcmafalava  river  at  suite  la  note,  la. 


LOCATION.  LAT.  10*16-57,  LONS.  01*41*17.  ON  RIGHT  SANA  AT  NILE  44.0,  FROM  MEAD,  600  FEET  NORTH  OF 
■OAT  LAUNCHIN6  RAMF.  (STA.  01120120.) 

BASE.  HIRE  MEISNT  TYRE. 

GENERAL  INFORMATION,  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKROLL  STAGE,  IB  FEET.  MEAN  LOM  RATER 
STAGE,  5.17  FEET.  ON  SEP.  21,  1475  GAGE  MAS  RAISED  0.6T  FOOT  TO  AGREE  «!Th  nEK  BENCHMARK 
ELEVATIONS  AND  N£N  GAGE  ZERO,  STAGES  FROM  JAN.  i  THRU  SEP.  22  MERE  CORRECTED  TO  NEm  DATUM. 

PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  0.10  FOOT,  NGVO, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  29,  192S,  TO  DATE.  PRIOR  TO  OCT.  17,  1967,  GAGE  MAS  LOCATED  ON  LEFT 
BANK. 

EXTREMES.  HIGHEST,  27.28  FEET  ON  MAY  21,  1971.  LOnEST,  0.11  FOOT  ON  OCT.  17,  1476.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


DAILY  EIGHT  a.m.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1975  AOJ.) 


THE  FOLLOMING  refer  ONLY  to  reaoings  APPEARING  in  the  table  above 

91  6.76 
22  10.60 
05  7.00 


HIGHEST  STAGE  MAS  22.87  ON  APR,  29 
LOMEST  stage  mas  4.68  ON  NOV,  7. 
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DAILY  STASES  FOR  1474 


BAYOU  LA  ROMPE  AT  LAKE  LONG  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-15-24,  LONS.  91-55-18.  ON  EAST  BANK  OF  LAKE  LONS  ABOUT  2000  FEET  SQUThmEST  OF 
JUNCTION  kith  BAYOU  LA  ROHPE.  (STA.  03210120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1945  AND  1959  TO  1962.  DAILY,  JAN,  1971  TO 
MAR.  14,  1973  ANO  OCT.  24,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  22.84  FEET  ON  APR.  IB,  1975.  LOmEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  2.12  FEET  ON  OCT.  9,  1976. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvp 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

13.04 

16.25 

20.27 

F  21,72 

11.9b 

8.86 

8.21 

11.12 

6.85 

2 

13.15 

16.31 

20.31 

21.68 

11.74 

9.20 

8.46 

11.26 

3 

13.25 

16.34 

20.35 

21.63 

11.77 

4.42 

8.69 

11.57 

a 

13.41 

20.42 

21.63 

11.78 

4.74 

8.84 

11.48 

5 

13.54 

20.46 

21.61 

11.69 

10.13 

4.16 

11.49 

6 

13.56 

20.50 

21.54  F 

17.08 

11.49 

10.44 

4.64 

11.49 

7 

13.61 

20.53 

21.53 

16.94 

11.18 

10.94 

to. OS 

11.47 

e 

13.64 

16. 87 

20.57 

21.40 

16.85 

10,88 

11.88 

10.16 

11.39 

9 

13.63 

17.10 

20  .59 

21.27 

16.78 

10.59 

11.83 

10. IS 

11.51 

10 

13.59 

17.54 

20.56 

21.16 

16.71 

10.29  F 

11.83 

10. IS 

10.89 

6.44 

n 

l*  .66 

17.69 

20.55 

21.04 

16.69 

10.02  F 

11.77 

10.2* 

10.58 

12 

13.  as 

17.83 

20.60 

20.95 

16.53 

9.80 

11.68 

10.30 

10.52 

6.62 

13 

14.15 

18.06 

20.66 

20.86 

16.43 

F  9.87 

11.67 

10.14 

10.14 

6.79 

14 

14.21 

18.27 

20.66 

20.74 

16.24 

10.05 

11.47 

9.96 

9.89 

6.98 

15 

14.15 

18.44 

20.69 

20.63 

16.04 

10.10 

4.37 

4.70 

7.88 

16 

14.24 

18.61 

20.72 

20.46 

i5.au 

10.03 

8.86 

4.51 

8.58 

17 

14.29 

18.82 

20.75 

20.34 

15.58 

9,89 

8.64 

F  9.02 

F  8.65 

18 

14.39 

18.96 

20.15 

15.40 

s.ss 

8.59 

14 

14.42 

1«.10 

19.95 

15.23 

F  9.77 

8.49 

8.71 

20 

14.69 

19.37 

19.79 

IS. 15 

9.72 

8.27 

8.88 

21 

15.04 

19, 7u 

19.70 

IS. 00 

9.71 

9.00 

9.11 

22 

15.28 

19.92 

19.61 

14.74 

9.66 

9.22 

9.21 

23 

15.65 

F  19.95 

19.65 

14.56 

9.61 

9.40 

4.47 

24 

15.68 

19.97 

19.07 

14.29 

9.75 

9.64 

9.67 

25 

15.93 

14.06 

10.05 

10.30 

10.98 

26 

15.95 

13,67 

10.07 

10.98 

10.50 

27 

15.89 

13.19 

10,06 

11.21 

10.86 

28 

15.9| 

F  20.14 

12.81 

F  9.91 

11.25 

11.05 

24 

15.98 

20.07 

12.44 

9,64 

F 

11.22 

11.02 

30 

16.06 

20.04 

12.21) 

9.41 

7.43 

11.15 

31 

16.18 

20.24 

9.06 

7.78 

THE 

FOLLOWING  RfcFfcR 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

14.52 

».64 

MAX 

16.18 

11.25 

MIN 

13.04 

8,21 

f-  not  at  stated  time 

highest  stage  mas  21.72  AT  9  45  P.H.,  MAY  1, 
LOMEST  STAGE  mas  6.35  On  NOV.  10. 
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"HISKEY  BAY  PILOT  CHANNEL  BELOW  HEAP  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-23-3S,  LONG,  91-59-S9.  ON  LEFT  8  ANK  ,  ABOUT  0.4  NILE  BELOW  JUNCTION  WITH 

ATCHAFALAYA  RIVER  AND  At  KILE  55.7#  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  HAlN 
CHANNEL.  (STA.  03240120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  UN  NOV.  11,  197 8  GAGE  WAS  RAISED  0.50  FOOT  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  NOV.  11  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  OEC,  6,  1958  TO  JUN.  20,  1973  AND  JAN.  9,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  30.00  FEET  On  may  22#  1973.  LOWEST,  0,48  FOOT  ON  OCT.  17,  1976. 


DAILY 

EIGHT 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

gage 

ZERU  IS 

AT  NG VO 

(1976 

ADJ.) 

OAY 

JAN 

FEB 

maR  APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

IS.  91 

10.80 

20.64 

26.80 

21.00 

11.08 

2 

16.07 

15.01 

20.60 

26.82 

20.00 

11.68 

3 

15.27 

16.85 

20.70 

26.76 

20.14 

11.80 

4 

l«. 7J 

17.36 

20.78 

26.70 

10, Oo 

12.20 

5 

t«.S2 

18.33 

20.80 

26.68 

10.77 

13.18 

6 

13.07 

16.80 

20.92 

26.50 

10.50 

13.00 

7 

10.02 

10.20 

25.03 

26.00 

10.10 

8 

10.30 

10.00 

25.13 

26.32 

10,27 

9 

1«. S7 

19. 7S 

25.21 

26.15 

10. SO 

10 

IS. 10 

20.52 

25.10 

25.03 

10.73 

11 

15. 18 

20.70 

25.16 

25.70 

10,80 

12 

15.53 

20,77 

25.10 

25.57 

10,88 

13 

15.00 

21,12 

25.10 

25.05 

10.69 

14 

16.02 

2l.Sn 

25.18 

25.30 

10.53 

15 

15.93 

21.78 

2S.24 

25.13 

7.62  10.03 

16 

16.05 

21.00 

25.30 

20.88 

7.00 

17 

16.15 

22.30 

25.38 

20.67 

8.22 

18 

22.71 

25.13 

20. 3S 

8.30 

1 9 

22.08 

25.10 

20.01 

C  10.15 

8.08 

20 

23.30 

25.27 

23.75 

8.55 

21 

23.60 

25.58 

23.62 

8.80 

22 

F  11.10 

23.00 

25.00 

23.00 

0.00 

23 

11.00 

2«.10 

26.18 

23.37 

0.28 

24 

11.06 

20.11 

26.42 

23.00 

0.60 

25 

13.21 

20.15 

26.63 

22.85 

10.12 

26 

20.10 

26.70 

22.06 

10.00 

27 

F  13.60 

20.23 

26.86 

22.16 

10.85 

28 

1«.1 1 

20.33 

26.80 

22.00 

11.15 

29 

20. 3S 

26.80 

21.00 

11.20 

30 

20.32 

26.80 

21.80 

11.20 

31 

20.07 

21.65 

THE  FOLLOWING  REFER 

ONLY  70 

8EA0INGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

21.00 

25.50 

20.50 

MAX 

20.07 

26.80 

26.84 

MIN 

10.80 

20.60 

21.65 

E-  ESTIMATED  F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAS  26.90  AT  6  00  P.M.,  APR.  28. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  "AS  7,62  ON  NOV,  15. 


58 


DAILY  STASES  FOR  1979 


BLIND  TENSAS  CUT  BELOH  UPPER  BRAND  RIVER  (LA. I 


LOCATION.  LAT.  30*14-26.  LONS.  91-33-54.  ON  RISHT  RANK,  ABOUT  300  FEET  BELOH  JUNCTION  NITH  UPPER 
GRAND  RIVER,  AND  AT  NILE  66. 4,  FROH  MEAD  OF  ATCHaFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAVA  BASIN  MAIN 
CHANNEL.  (STA.  03315120.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OEC.  9,  19$g  TO  JUNE  30,  1970  AND  OCT.  2,  1974  TO  DATE.  PRIOR  TO  NOV. 
1964,  GAGE  mas  ON  left  bank,  DISCHARGE,  1932  TO  1942,  AND  INTERMITTENTLY,  1944  TO  1950,  1955 
TO  1961,  AND  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23.80  FEET  ON  APR.  8,  1975.  LOMEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORO)  0.97  FOOT  ON  JUNE  24,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.67 

15.49 

12.98 

20.46 

22.05 

17.77 

11.06 

10.26 

10.46 

2 

13.73 

15,64 

13.82 

20.49 

22,04 

17.37 

10.81 

10.42 

10.67 

3 

13.13 

15.89 

14.67 

20.49 

22.01 

17.18 

10.90 

10.56 

10.74 

A 

12.71 

15.97 

15.05 

20.59 

21.48 

17.04 

10.44 

10.65 

11.53 

5 

12.52 

16. OS 

15.72 

20.65 

21.93 

16.87 

10.84 

10.67 

12.27 

6 

12.08 

16.24 

16.12 

20.70 

21.84 

16.69 

10.61 

F  8.46 

10.66 

12.58 

7 

12.15 

16.32 

16.48 

20.74 

21.79 

16.51 

10.24 

10.64 

12.74 

a 

12.37 

16.23 

16.64 

20.80 

21.70 

16.42 

9.93 

10.55 

13.02 

9 

12.74 

16.15 

16.93 

20.77 

21.59 

16.38 

F  9.66 

10.43 

13. OS 

10 

12.94 

15.63 

17.42 

20.74 

21.46 

16.30 

9.94 

13.03 

11 

13.02 

15.39 

17.59 

20.73 

21.34 

16,30 

13.13 

12 

13.29 

15.14 

17.66 

20.82 

21.21 

16.10 

13.02 

13 

13.63 

14.37 

17.95 

20.86 

21.14 

16.00 

12.90 

14 

13.66 

13.59 

18.24 

20.86 

21.04 

15.76 

12.62 

15 

13.60 

12.89 

18.47 

20.89 

20.90 

15.54 

12.19 

16 

13.71 

12.24 

18.65 

20.94 

20.69 

15.26 

12.00 

17 

13. So 

11.55 

18.93 

20.97 

20.55 

15.05 

11.82 

ia 

13.91 

11.17 

19.13 

21.03 

20.34 

14.87 

11.31 

19 

13.91 

10.84 

19.35 

21.06 

20.07 

14.67 

F  8.78 

10.66 

20 

14.33 

10.68 

19.75 

21.11 

19.91 

14.61 

10.21 

21 

14.85 

10.29 

19.88 

21.31 

19.83 

14.45 

10. OS 

22 

15.08 

9.96 

19.95 

21.60 

19.73 

l«.13 

10.36 

23 

15.10 

9.87 

20.09 

21.72 

19.65 

13.46 

10.45 

24 

15.16 

10.16 

20.10 

21.82 

19.39 

13.63 

10.56 

25 

14.98 

11.57 

20.14 

21.94 

14.23 

13.37 

F  9.62 

10.57 

26 

14.96 

11.94 

20.17 

22.00 

18.91 

12.91 

10.14 

9.77 

10.61 

27 

14,86 

11.90 

20.23 

22.06 

18.70 

12.38 

10.45 

10.14 

10.52 

21 

14.85 

12.34 

20.26 

22.05 

18.63 

11.46 

10.46 

10.25 

10.29 

29 

14.89 

20.21 

22.07 

18.59 

11.55 

10.39 

10.14 

10.13 

30 

15.06 

20.12 

22.06 

18.47 

11.29 

10.31 

10.16 

9.94 

31 

15.31 

20.45 

18.27 

4.85 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO* 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13. 87 

13.41 

18.16 

21.14 

20.46 

15.07 

11.39 

WAX 

15.31 

16.32 

20.45 

22.07 

22.05 

17.77 

13.13 

MIN 

12.06 

9.87 

12.96 

20.46 

18.27 

11.29 

9.85 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  22.12  AT  3  SO  P.M.,  APR.  26, 

LOMEST  STAGE  (from  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  8.78  ON  JUL.  19. 


...  .9.  -  - 


DAILY  STASES  FOR  1979 


SATOU  CHENE  BELOm  BAYOU  CHENE  CUT  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-07-30,  LONG,  91-29-58.  NEAR  SOUTH  BANK  OF  SATOU  CHENE  CUT.  (STA,  03020120.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  2],  1976  TO  OATE. 

EXTREME3.  HIGHEST,  19. 36  FEET  ON  APR.  26,  1979.  LO«EBT,  1.7J  FEET  ON  OCT.  17,  1976. 


DAILT  EIGHT  A.H.  STAGE  in  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

15.10 

10.02 

12.36 

18.12 

19.33 

16.38 

8.22 

7.75 

10.25 

F  6.00 

10.31 

2 

15.05 

10.50 

13.01 

18.15 

19.35 

16.08 

8,06 

7.95 

10.38 

10.50 

3 

12.61 

10.75 

13.68 

18.18 

19,33 

15.90 

8.68 

8.17 

10.07 

10.58 

4 

12.52 

10.78 

13,90 

18.20 

19.33 

15.76 

8.99 

8.30 

10.  SS 

11.19 

5 

12.20 

10.91 

10.00 

18.26 

19.29 

15.79 

9.33 

8.63 

10.53 

F 

11.60 

6 

11.67 

10.87 

10.72 

18.30 

19.22 

15.92 

9.62 

9.10 

10.55 

F 

12.02 

7 

11.96 

10.80 

10.99 

18.32 

19.16 

16.05 

10.08 

9.06 

10.53 

12.11 

a 

12.06 

10.90 

15.12 

18.36 

19.12 

16.11 

10.56 

9.58 

10.05 

12.37 

9 

12.31 

10.88 

15.30 

18.37 

19.00 

16.16 

10,82 

9.50 

10.00 

12.39 

10 

12.97 

10. S2  F 

15.76 

18.36 

18.96 

16.20 

10.90 

9. SO 

10.06 

12.36 

11 

12.52 

10.36 

,5.80 

18.01 

18.85 

16.25 

10.88 

9.69 

9.58 

12.07 

12 

12.71 

10. IS 

15.98 

18.50 

18.78 

16.01 

F 

9.02 

10,80 

9.73 

9.55 

12.37 

13 

13.00 

13.60 

16.19 

18.09 

18.70  F 

16,06 

10.72 

9.59 

9.57 

12.35 

14 

12.99 

13.08 

16.37 

18.07 

18,60 

10.53 

9.36 

9.12 

12.10 

15 

12.91 

12.55 

16.53 

18.08 

18.55 

10.26 

8.71 

8.98 

7.27 

11.82 

16 

13.00 

12.05 

16.69 

18.50 

18.02 

9.99 

8.19 

8.60 

7.93 

11.72 

17 

13.11 

11.06 

16.89 

18.53 

18.31 

8.10 

8.36 

8.02 

11.56 

18 

13.18 

11.16 

17.07 

18.50 

18.15 

8.02 

8.00 

7.95 

11.16 

19 

13.19 

10.76 

17.26 

18.60 

18.01 

F 

9.03 

7.87 

7.70 

8.00 

10.73 

20 

13.50 

10.67 

17.09 

18.63 

17.86 

9,00 

7.79 

7.55 

6.20 

10.39 

21 

13.92 

10.38 

17.60 

18.77 

17.79  F 

13.69 

8.98 

8.00 

7.51 

8.05  F 

10.26 

22 

10.03 

10.08  . 

17.71 

19.16 

17.73 

8.90 

8.55 

7.51 

8.60 

10.50 

23 

10.16 

9.99 

17.89 

19.10 

17.72 

6.93 

8.72 

7.52 

8.77 

10.57 

24 

10.16 

F  10.27 

17.90 

19.18 

17.53 

9.12 

8.92 

F  7.26 

8.96 

10.66 

25 

10.00 

11.31 

17.90 

19.20 

17.38 

9.00 

9.59 

7.32 

9.58 

10.60 

26 

10.07 

11.57 

17.91 

19.28 

17.16 

9.02 

10.11 

7.02 

9.70 

10.62 

27 

13.«8 

11.59 

17.95 

19.30 

17.00 

9.38 

10.38 

7.06 

10.05 

10.50 

2a 

13.97 

11.89 

17.98 

19.53 

16.91  F 

10.72 

9.22 

10.03 

F  7.50 

10.17 

10.31 

29 

10.00 

17.98 

19.33 

16.86 

8.93 

10.38 

7.29 

10.08 

10.22 

30 

10.16 

17.90 

19.33 

16.86 

8.70 

F  7.10 

10.30 

0.00 

10.07 

10.08 

31 

10.28 

18.08 

16.76 

8.38 

7.38 

9.99 

the 

foliominc  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

13.19 

12.80 

16.55 

18.66 

18.26 

9.02 

11.17 

MAX 

10.28 

10.90 

18.08 

19.50 

19.33 

10.03 

12.07 

MIN 

11.87 

9,99 

12.36 

18.12 

16.76 

7.75 

9,99 

NOT  AT  8TATCO  TINE 


HIGHEST  STAGE  NAS  19,56  AT  6  06  P.N.,  APR.  26  ANO  LATER  DATES. 
LONEST  STAGE  (FRON  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  9.R0  ON  OCT.  50. 
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OAlLV  STAGES  FOR  1976 


cmicot  pass  at  »est  fork  Chicot  pass  (la.) 


LOCATION.  LAT.  30-01-19,  LONG,  91-29-08.  ON  SMALL  ISLAND  AT  HEAD  OF  «E$T  FORK  CHICOT  PASS# 
81.2,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALATA  RIVER  VIA  ATCMAFALATA  basin  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0396509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  IAN.  10,  1959  TO  JUNE  30,  1973  AND  JOLT  It,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20,70  FEET  ON  HAT  2b,  1973.  LOxEST,  1.73  FEET  ON  UCT.  IS,  1967. 

DAILY  EIGHT  A.m.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT 


DAY 

JAN  FEB 

maR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

1 

F 

10.90 

IS.  88 

2 

11.38 

15.90 

3 

11.93 

15.92 

a 

12.17 

16.04 

F 

13.95 

5 

12.99 

16.01 

F 

9.42 

t 

12.74 

16.08 

7 

12.98 

16.14 

6 

F  12.88 

16.13 

9 

F 

13.24 

16.14 

10  F 

10.57 

13.58 

16.18 

11 

13.71 

16.27 

12 

13.85 

16.29 

13 

F 

14.01 

16.34 

14 

16.31 

F 

13.02 

15 

F 

14.48 

16.29 

12.84 

1  b  r 

11.03 

14.53 

16.32 

12.62 

17 

11.09 

19.76 

16.33 

12.46 

ie 

11.15 

1«.91 

16.36 

12.30 

19 

15.12 

16.40 

12.25 

20 

15.33 

21 

15.46 

12.03 

22 

F  8.76 

15.50 

11.84 

23 

15.60 

F 

24 

15.58 

25 

15.60 

26 

15.63 

27 

15.70 

20 

15.70 

F  17.18 

F 

29 

15.74 

30 

15.75 

31 

15.80 

F 

7.35 

THE  FOILOMJNG 

'  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


F  5.20 


7.«8 


6.37 


F  8.41 


TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


MILE 


NGVD 

DEC 


F  10.85 

F  9.17 


F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  17.18  AT  10  30  A.m,,  aPR.  28 
LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  5.20  ON  NOV.  8. 


DaIl*  STAGES  FOR  1979 
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CHICOT  pass  NEAR  MYETTE  POINT  UA.J 


UUCATION.  l*T,  29-53-33*  LONG .  91-2b-«*.  On  RIGmT  HANK  *  3/«  MILE  ABOVE  MYETTE  POINT  AND  AT  HlLE 
95.9,  FROM  MEAD  Of  ATCmAFALAYA  NlVfcR  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  main  CHANNEL.  (STA,  Q36«010.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  *nD  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  27*  I9bi*  TO  DATE.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1950,  1955 
TO  1 9b 1 ,  ANO  19bB  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST*  17. So  FEET  ON  MAY  29,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOHPLETE  RECORD)  MINUS  0.0b  FOOT 
(DATE  UNDETERMINED  in  197b. 


DAILY 

EIGHT  * 

«N •  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

.  y- 

DAY 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AuG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

- 

1 

4.00 

0,71 

7.61 

12.10 

11.52 

11.16 

7.12 

5.21 

4.95 

6,46 

4.01 

6.41 

:v; 

2 

7.78 

8,87 

7.97 

12.16 

11.54 

11.12 

6,96 

S.ll 

5.05 

6.51 

1.81 

6.52 

3 

7.5b 

9.06 

8.44 

12.25 

11.60 

10. 4« 

6.92 

5.46 

5.21 

6.56 

1.41 

6.59 

•• 

i 

4 

7.«1 

9.14 

8.62 

12.26 

13.60 

10.81 

6.94 

5.61 

5.25 

6.66 

1.56 

6.97 

5 

7.1« 

9.27 

8.7b 

12.27 

11.60 

10,70 

6,69 

5.81 

5,19 

6.56 

3.66 

7.40 

b 

7.10 

9.56 

9.45 

12.10 

11.51 

10.60 

6.79 

5.98 

5.56 

6.66 

1.58 

7.69 

-■  *  • 

y.*y 

7 

7.2b 

9.62 

9.27 

12.12 

11.5] 

10. S2 

6.62 

6.26 

5.82 

6.66 

1.21 

7. To 

1 

6 

7.11 

9.47 

9.40 

12.15 

11.45 

10.46 

6.44 

6.59 

5.9] 

6.64 

1.48 

7.85 

"  v, 

9 

7.17 

9,43 

9.59 

12.16 

11.40 

10.19 

6.29 

6.82 

5.84 

6.66 

1.85 

7.86 

.*  ■  .* 

.6  '  ' 

10 

7.37 

9.21 

9.85 

12.17 

11.15 

10.14 

4.14 

6.90 

5.89 

6.41 

1.76 

7.86 

V  •  \- 

11 

7.97 

9.10 

9.97 

12.44 

11.25 

10.21 

5.86 

6.87 

6.04 

6.11 

1.59 

7.91 

M 

12 

7.59 

8.91 

10.10 

12.54 

11.20 

10.14 

5.82 

6,65 

6.14 

6.00 

1.75 

8.08 

ii 

7.84 

8.61 

10.27 

12.54 

11.16 

10.10 

5.76 

6.77 

6.11 

5.98 

1.68 

8.12 

14 

7.79 

6.10 

10.41 

12.52 

13.06 

10.01 

5.94 

6,69 

6.01 

5.67 

1.79 

7.76 

15 

7.67 

«.01 

10.52 

12.48 

12.97 

9.8b 

5.48 

6.51 

5.51 

5.66 

».ll 

7.56 

lb 

7.79 

7.72 

10.68 

12.50 

12.86 

«.T] 

5.87 

6.11 

5.06 

5.50 

4.79 

7.51 

-  ■ 

/■/■j 

17 

7.86 

7.14 

10.84 

12.51 

12.76 

9.60 

5.75 

6,16 

5.18 

5.11 

4.91 

7.14 

IB 

7.89 

7.16 

11.07 

12.54 

12.65 

».50 

5.72 

5.98 

5.18 

5.08 

4.89 

7.12 

19 

7.94 

6.08 

11.21 

12.56 

12.51 

9.40 

5.71 

5.78 

5.07 

4.09 

5.02 

6.91 

.  ^ 

20 

8.18 

b  .86 

11.42 

12.59 

12.42 

9.11 

5.74 

5.65 

5.20 

4.81 

5.12 

6.70 

21 

a.40 

6.76 

11.51 

12.68 

>2.14 

9.21 

5.72 

5.57 

5.S6 

4,79 

5.11 

6.60 

22 

8.40 

6.55 

11.64 

11.26 

12.26 

9.05 

5.66 

5.50 

5.14 

4.85 

5.45 

6.74 

21 

8.55 

6.48 

11 .84 

11.27 

12.27 

8.9] 

5.74 

5.41 

5.42 

4.61 

5.19 

6.76 

24 

8.64 

6.67 

11.64 

11.26 

12.12 

8.76 

6.15 

5.26 

5.51 

4.47 

5.51 

6.86 

25 

8.54 

7,09 

11.81 

11.11 

11.98 

8.58 

6.46 

5.12 

5.82 

4.52 

5.88 

6.64 

'  *  '  ; 

26 

8.64 

7,10 

11.87 

11.18 

11.84 

8,11 

6,40 

4.96 

6*24 

4.64 

6.08 

6.65 

27 

8.58 

7.24 

11.92 

IS. 47 

11.71 

8.05 

6.29 

4.00 

6.51 

4.71 

6.28 

6.61 

28 

4.49 

7.44 

11.96 

11.45 

11.62 

7.81 

6.11 

4.52 

6.62 

4.66 

6.17 

6.51 

. 

-  1 

29 

8.51 

11.99 

11.47 

11.56 

7.57 

5.79 

4.41 

6,50 

4.59 

6.21 

6.46 

r*i 

10 

8.61 

12.00 

11.52 

11.61 

7.12 

5.57 

4. SO 

6.50 

4.49 

6.21 

6.14 

11 

0.66 

12.04 

11.6] 

5,18 

4.76 

4.67 

6.25 

the 

FOLLOWING 

i  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

■*  «  ■ 

MEAN 

7.94 

0.09 

10.50 

12.70 

12.71 

9.62 

6.14 

5.75 

5.68 

5.54 

4.63 

7.11 

max 

8.66 

9.62 

12.04 

11.52 

11.60 

11.16 

7.12 

6,90 

6.62 

6.68 

6.17 

8.12 

.  ' . 

MIN 

7.10 

6.48 

7.61 

12.10 

11.56 

7.12 

5.18 

4.4] 

4.95 

4.47 

1.21 

6.25 

HIGHEST  STAGE  HAS  13. b5  AT  I  30  P.M.,  MAY  4. 
LOWEST  STAGE  HAS  2.00  On  NOV.  7. 
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f,  j 

r':- 

\  j 

grand  lake 

AT  CHARENTON,  LA. 

a 

LOCATION,  LAI.  29-58. 

20*  LONS 

.  91-31 

-26.  ON 

west  bank 

OF  grand  lake#  about 

0.8  mile 

NORTHWEST 

40 

jp 

OF 

CHARENTON  FLOOOSATE.  (STA.  0355513.) 

► 

CASE. 

AUTOMATIC  RECORDER  AND 

STAFF. 

•  ' 

RECORDS  available,  stale,  FEB 

.  16,  1932,  TO  DATE. 

-  „ 

‘  \ 

EXTREMES,  highest,  is 

.93  FEET 

ON  MAY 

28  ANO  25,  1973. 

LONEST,  MINUS  0.9  FOOT  ON  JAN 

.  19,  1940. 

* 

■ 

DAILY 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO,  MINUS  0.94  FOOT, 

NG  VO 

f. , 

io 

DAY 

JAN 

FES 

war 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG  SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

8.70 

9.66 

8.23 

13.29 

14,80 

12.34 

7.62  5.95 

7.09 

7.06 

: 

*  - 

2 

6.54 

».B2 

8.57 

13.32 

14.80 

12.09 

7.64  6,01 

7,09 

F  4.36 

7.20 

•  .* 

‘ 

3 

8.39 

8.25 

9,94 

10.05 

9.00 

13.99 

13.83 

14.79 

11.88  F 
11.74 

7. 66  6.18 

7.17 

7.25 

4.06 

F  7.29 

14.79 

7 , 04  6.26 

4.14 

a 

5 

8.15 

10.23 

9.96 

13.46 

18.78 

11.62 

7.61  6.86  F  6.02 

7.20 

4.20 

9 

JP 

6 

7.97 

10.54 

9.75 

13.46 

18.72 

11,69 

7.51  6.63  6.15 

7.29 

4.21 

7 

*.05 

10.52 

10.00 

13.58 

14.67 

11.40 

7.35  6.38 

7.29 

3.66 

.  *. . 

0 

7.94 

10.44 

10,22 

13.57 

14.63 

11.33 

7.21  6.5B 

7.26 

4.00 

\  --  .  '  .  . 

• _ ^2 

9 

7.99 

10.41 

10.40 

13.61 

18.59 

11.26 

7.02  6.54 

7.25 

4.37 

10 

6.19 

10.23 

10.67 

13.61 

14.58 

11.21 

6.90  6.55 

7.17 

4.44 

■  '  - 

.  ,v 

11 

8.31 

10.09 

10.65 

13.71 

18.89 

11.15 

6.76  6.66 

6.66 

4.11 

.  ", 

• 

12 

6.36 

9.89 

10.97 

13.82 

18.41 

10,06 

6.59  6.76 

6.72 

4.29 

F  6.65 

-  m 

>3 

6.60 

’.65 

11.16 

13.80 

18.39 

10.82 

6.52  6.71 

6.65 

4.26 

8.62 

SI 

14 

8.63 

9.32 

11.33 

13.78 

18.27 

10.75 

6.70  6.75 

6.85 

8.29 

6.60 

15 

8.52 

6.98 

11.87 

13.75 

14.16 

10.68 

6. To  6.33 

6.38 

4. re 

6.40 

lb 

8.61 

6.64 

11.64 

13.76 

14.05 

10,50 

6.63  5.83 

6.22 

5.23 

8.30 

»*_  • 

I  7 

6.66 

8.30 

11.81 

13.78 

13.91 

10.35 

6.48  5.88 

6.02 

5.81 

6.19 

*. " 

■  _* 

16 

8.72 

6.06 

12.00 

13.80 

13.79 

10.22 

6.48  5.85 

5.81 

5.81 

7.98 

•„ : 

19 

6.78 

7.7S 

12.17 

13.88 

13.68 

10.09 

6.42  5.81 

5.52 

7.76 

20 

9.03 

7.71 

12.36 

13.85 

13.50 

9.99 

6.41  5.84 

5.58 

7.52 

f-J 

21 

9.17 

7.69 

12.89 

13.95 

13.80 

9.91 

6.37  6.29 

F  5.69 

7.35 

■ 

22 

9.28 

7.«1 

12.62 

18.58 

13.31 

9.77 

6.34  6.08 

7.48 

as 

23 

9.«5 

7.32 

12.83 

18.55 

13.34 

9.63 

6.36  6.09 

7.86 

**- 

?a 

9.59 

7.44 

12.85 

18.55 

13,18 

9.87 

6.69  6,23 

7.55 

- ■ 

25 

9.52 

7,60 

12.89 

18.59 

13.03 

9.29 

7.21  6.41 

7.36 

■  *  - 

2b 

9.57 

7.75 

12.88 

14.64 

12.88 

9.06 

7.16  6.80 

7.37 

-  • 

27 

9.5b 

7.67 

12,98 

18.78 

12.70 

8.78 

7.06  7.08 

7.37 

2# 

9.4b 

0.04 

13.03 

18.75 

12.60 

8.52 

6.84  7.22 

F  7.05 

7.26 

•*.  -  * 

*  *  . 

29 

9.95 

13.08 

18.75 

12.58 

6.24 

6.56  7.18 

6.89 

7.22 

’ .  -* 

r.  - 

30 

9.54 

13.10 

18.79 

12,56 

8,02 

6.32  F  5.25  7.11 

6.91 

7.12 

‘  ‘  * 

P 

31 

9.63 

13.15 

12.62 

6.15 

F  5.30 

6.99 

—  Tl 

THE 

following  REFE9 

ONLT  to 

READINGS 

APPEARING  IN  TME  TABLE  ABOVE 

"  o’ 

*EAN 

8.79 

e.97 

11.39 

13.98 

13.86 

10.41 

6.87 

*  .  *  .  ►  •  - 
/  *  .*  v'  -O. 

v'% 

*AX 

9.63 

10.54 

13.15 

18.79 

14.00 

12.38 

7.82 

\  *r . 

HJN 

7.94 

7.32 

0.23 

13.24 

12.58 

8.02 

6.15 

£ 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

•V "  V 

' 

T  stage 

WAS  14.6 

■m 

- 

F  •  W  .  § 

LUNEST 

STAGE 

HAS  3.51 

ON  NOV. 

i. 

• ... 

; 

vV 

• 

.  M| 

Ji 

*„  • 

/ 

*.• 

:W  - 

-V.-TW 

. 

■*  . 

-  . .« _ 1*  -• 

.'9 

ry.  ,«  * 

•  *  .• 

• 

m  *  0  • 

./  *. 

-v; 

\  •. 

v,- 

m  i  m..* 
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DAILY  STAGES  FOR  1970 


kEELBOaT  PASS  0ELO"  LANE  CHICOT  (LA.) 


LOCATION,  LAT,  10-02*19,  LONG,  91-27-22.  OH  RIGHT  BANK,  ABOUT  ONE  HUE  ABOVE  HOUTH  AND  AT  HUE 
00,  FROM  ME AO  f»F  aTChaFALATA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA,  0361509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

oischarge  range.  NEAR  MOUTH  OF  PASS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  N~Y  1920  TO  DEC.  1965,  AND  JAN.  1971  TO  DATE.  GAGE  ZERO  PRIOR  TO  1971 
MAS  MINUS  0.11  FOOT,  NGVD.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY#  1999  TO  1950,  AND  1955  TO  1961. 

EXTREMES.  (PRESENT  OATum)  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10.21  FEET  ON  MAY  20,  1973. 

LOWEST,  0.27  FOOT  ON  NOV,  9,  1919. 


OAILV  EIGHT  a.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NfiVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APB 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.75 

5.95 

3.18 

3.64 

F  2.90 

2 

4.72 

6.35 

5.35 

3.66 

2.84 

3 

«.«1 

6.39 

5.54 

J.70 

2.70 

9 

a. as 

6.41 

5.73 

1.7! 

2.54 

5 

4.82 

6.33 

5.92 

1.72 

2.41 

6 

4.77 

6.29 

6.13 

F  9.10 

1.74 

2.14 

7 

4.70 

6.24 

6.32 

1.77 

2.20 

0 

4.64 

6.14 

F 

6.46 

1.79 

2.09 

9 

4.67 

6.07 

1.80 

2.21 

10 

4.64 

5.95 

l.SO 

2.32 

11 

4.64 

5.79 

1.80 

2.22 

12 

4.62 

5.55 

1.78 

2.04 

tl 

4.66 

5.38 

1.75 

1.41 

14 

4.69 

5.17 

1.71 

1.78 

15 

4.79 

5.06 

F 

3.00 

1.66 

1.80 

16 

4.95 

5.05 

1.62 

2.05 

17 

4.89 

4.86 

1.57 

2.25 

10 

5.10 

4.75 

1.51 

2.37 

19 

3.21 

4.63 

1.49 

2.47 

20 

5.24 

4.68 

1.40 

2.54 

21 

5.54 

4.64 

F 

8.10 

1.16 

2.61 

22 

5. 59 

4.62 

8.26 

1.17 

2.70 

23 

5.58 

4.59 

8.52 

3.24 

2.74 

24 

5.39 

4.56 

8.64 

1.21 

2.89 

25 

5.4* 

4,63 

3.08 

26 

5.47 

4.91 

F  11.30 

3.15 

27 

5.46 

4.90 

1.20 

20 

5.53 

5.07 

F  3.52 

1.21 

29 

5.58 

3.55 

1.28 

30 

5.64 

3.60 

1.30 

M 

5.75 

F  0.90 

THE 

FOLlONlNS 

refes  only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

M£AN 

5.05 

5.39 

2.51 

MAX 

5.73 

6.41 

1.30 

MJN 

4.62 

4.56 

1.78 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  (From  incomplete  record)  has  11.10  at  11  oo  a.m.,  apr.  20. 
LOWEST  stage  was  1.70  On  nuv.  19, 


01 


9 

9 

3 
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SIX  MU  LAKE  NEAR  VEAOUNVUU.  LA. 

LOCATION.  L‘T.  29-45 -or,  long.  91-23-15,  ON  NEST  dank  In  vERDONVIlLE  CANAL.  OPPOSITE  NILE  10$. 2, 
PROH  HEAD  OF  ATCHAFALATA  RIVER  VIA  ATCHAFALATA  BASIN  NaIN  CHANNEL.  (STA,  016451 0, ) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

OISCHaRGE  Range.  A80UT  zoo  FEET  ABOVE  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  6,  1911,  TO  OATE.  GAGE  *AS  BEEN  LOCATED  In  CYPRESS  PASS  AT  CYPRESS 

island  during  period  of  record,  discharge,  intermittently,  1*57  to  oate, 

extremes,  highest,  15.22  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  2«  AnO  2$,  1971.  LONEST,  MINUS  2.2J 
FEET  on  OCT.  18,  1948. 


daily  eight  a.n.  stage  in  feet  gage  2ero  is  at  ngvd 


OAV 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.26 

9#  10 

8.22 

4.91 

3.76 

1.81 

4.59 

1.87 

4.22 

2 

5,56 

9.20 

8.09 

4,85 

3.80 

1.85 

4.69 

3.85 

4.26 

3 

F  5.00 

6.0] 

9.28 

7.82 

4.80 

3.94 

4.01 

4,60 

F  2.48 

4.11 

4 

6.17 

9.31 

7.66 

4.89 

A. 00 

1.98 

4.79 

4.70 

5 

6.14 

7.67 

4,88 

4.16 

4.00 

4.55 

5.05 

6 

F  6,90 

6.«1 

7.65 

4.80 

».27 

1.96 

4.69 

F  2.50 

5.40 

7 

7.03 

6.61 

7.62 

».75 

4.49 

4.20 

4. 65 

2.14 

5.42 

8 

6.77 

6.69 

7.60 

4.59 

4.76 

4.28 

4.66 

2.69 

F  5.47 

P 

F  4.88 

6.75 

6.  *4 

7.50 

4,60 

4.85 

4.06 

4.84 

1.12 

to 

5.17 

6.49 

7.12 

7.48 

«.55 

4.41 

4.20 

4.55 

2.68 

11 

5.07 

6.38 

7.20 

7.17 

4. '8 

4.85 

4.40 

4.10 

2.55 

12 

6.27 

7.30 

7.26 

4.10 

4.74 

4.60 

4.40 

2.61 

F  5.51 

13 

F  6.12 

7.47 

7.28 

«.21 

4.67 

4.67 

4.14 

2.15 

5.50 

la 

5.94 

7.60 

7.20 

4.15 

4.70 

4.56 

3.88 

2.41 

5.17 

15 

5.69 

7.6* 

7.14 

».14 

4.57 

1.89 

4.10 

2.78 

5.27 

16 

F  5.55 

5.42  F 

7.80 

7.01 

4,14 

4.46 

1.51 

1.99 

3.12 

5.28 

17 

5.58 

4.97 

6.9a 

1.99 

4.48 

1.99 

3.87 

3.27 

5.04 

16 

5.59 

«.8J 

6, St 

4.07 

4.11 

9.08 

1.65 

3.27 

4.90 

19 

5.40 

4.51 

6. SO 

«.12 

4.22 

1.94 

1.60 

3.48 

4.89 

20 

5.92 

«.57 

6.72 

«.I6 

4.14 

4.46 

5.60 

3.55 

4.7S 

*1 

5.9. 

4.57 

6,64 

«.17 

4.08 

4.15 

1.59 

3.70 

«.72 

22 

5.82 

4.45 

6, SO 

«.10 

l.«8 

3.81 

1.74 

3.90 

«.*! 

23 

5.97 

4.42 

6,40 

4.46 

l.»8 

1.84 

l.U 

3.58 

4.92 

24 

6.09 

4.57 

6.26 

5.47 

3.86 

1.90 

2.98 

3.72 

5.10 

25 

5.87 

4.90 

6.08 

5,28 

1.90 

4.06 

1.24 

A. 12 

*.52 

26 

6.12 

4.65 

5.85 

5.10 

1.68 

4.50 

l.SS 

4.20 

4.55 

27 

6.10 

4.89  F 

».*0 

5.67 

4.92 

5.56 

4.75 

1.55 

4.33 

4.51 

28 

5.94 

5.15 

e.*o 

5.46 

4.75 

l.«2 

4.87 

1.51 

4.31 

«.42 

29 

5.96 

4.9? 

F  8.60 

5.12 

4.29 

3.44 

4.79 

1.46 

4.07 

4.46 

30 

6.07 

9.00 

8.44 

5,10 

*,01 

1.57 

4.66 

1.59 

4.02 

4.52 

31 

9.04 

8.44 

1,89 

3.80 

1.85 

4.26 

The 

FQLLOhIhg 

«EFE« 

0*tY  TO 

readings 

APPEARING  X*  THE 

TABLE 

ABOVE 

*EA* 

6,9o 

«.5l 

4.17 

4,20 

4.01 

wan 

8.22 

5.47 

4.93 

4.87 

4.84 

"I* 

5.10 

3.89 

1.42 

1.51 

2.*« 

F-  NOT  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  (F»Oh  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  9.12  AT  MIONIGHT  ON  APR,  2. 
LO-EST  STAGE  MAS  1.7*  ON  NOV.  7. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


MAX  LAKE  OUTLET  AT  CALUMET,  la. 


LOCATION.  LAT.  29-42-09,  LONS.  91-22-07.  ON  »EST  SIDE  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE,  DOMNSTREAM  END, 
ABOUT  9.6  MILES  NEST  OF  MORGAN  CITY,  L*.»  AND  AT  MILE  111.1,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER 
VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0372010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  HECOROER  and  staff, 

discharge  range,  at  mile  hi. a,  u.  s.  highmay  90  bridge  about  200  feet  upstream  from  southern 

PACIFIC  RAILPOAO  BRIDGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1«,  1942,  TO  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL 
TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  1942  TU  1946.  1949  TO  19SS,  AND  INTERMITTENTLY,  1957 
TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.16  FEET  ON  HAY  27,  1973.  LOmEST,  MINUS  2. 66  FEET  ON  OCT.  IB,  1948. 


OJilLT 

EIGHT  A 

.h.  stage 

IN  feet 

GAGE 

ZERO,  MINUS  0.14 

FOOT, 

NGVO 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.99 

3.62 

3.45 

5.80 

3.26 

2.74 

2.91 

3.07 

1.65 

2.3 

i 

3.10 

3.83 

3.75 

F  7.60 

5.62 

3.27 

2.70 

2.44 

3.18 

1.87 

2.3 

S 

2. 95 

3.95 

3.98 

7.58 

5.49 

3.19 

2,80 

3.05 

2.45 

1.44 

2.4 

4 

3.02 

3.93 

3.90 

7.63 

5.34 

3.17 

2.77 

2.97 

3.24 

1.72 

2.7 

5 

3.95 

4.12 

3.75 

7.56 

5.25 

3.19 

2.89 

2.89 

2.47 

1.87 

3.0 

4 

2.80 

4.55 

4.02 

F  6.45 

7.45 

5.30 

3.10 

2.98 

2.67 

3.02 

1.69 

3.5 

7 

3.23 

4.70 

4.20 

6.48 

7.48 

5.38 

3.25 

3.13 

2.93 

3.05 

1.28 

3.5 

8 

2.60 

4.33 

«.17 

6.50 

7.47 

5.36 

3.08 

3.29 

2.94 

3.12 

1.94 

3.5 

9 

2.79 

4.32 

«.37 

6.38 

7.44 

3.27 

3.22 

3.26 

2.63 

3.40 

2.43 

3.4 

10 

2.«9 

«.13 

«.43 

6.55 

7.45 

5.26 

1.30 

3.41 

2. 89 

2.83 

1.80 

3.4 

tl 

3.99 

*.10 

4.66 

6.86 

7.41 

4.99 

2.50 

3.50 

3.08 

2.80 

1.71 

3.6 

12 

3.39 

4.08 

4.72 

6.99 

7.37 

5.04 

3.24 

3.20 

3.40 

3.07 

1.62 

3.5 

IS 

3.6B 

3.90 

4.85 

4.92 

5.03 

3.12 

3.16 

3.59 

3.02 

1.09 

3.6 

|  4 

3.31 

3.82 

4.89 

6.74 

4.94 

3.18 

3.20 

3.30 

2.37 

1.17 

3.2 

15 

3.19 

3.69 

4.90 

4.68 

4.89 

3.15 

3.07 

2.«9 

2.85 

1.43 

3.2 

19 

F  3.39 

3.45 

5.05 

6.67 

4.83 

2.82 

2.98 

2.30 

2.72 

3.3 

17 

3.12 

3.17 

6.67 

4.81 

2.58 

3.19 

3.01 

2.61 

2.9 

18 

2.91 

9.28 

4.63 

4.76 

2.77 

3.03 

3.14 

2.34 

2.* 

J  4 

2.73  F 

3.40 

4.70 

4.76 

2.41 

3.05 

2.99 

2.48 

3.0 

2« 

2.80  F 

3.70 

4.73 

4.62 

2.98 

4.00 

2.54 

2.11 

2.*' 

21 

2.88 

4.60 

2.98  F 

2.89 

3.29 

2.55 

2.31 

3.0. 

22 

2.81 

«.51 

2.90 

2.89 

2.49 

2.76 

2.59 

3.3 

IS 

2.77 

4.48 

3.49 

3.03 

2.59 

1.70 

2.06 

3.31 

1* 

F  4.99 

3.04 

4.40 

f 

3.12 

2.85 

2.58 

2.35 

2.25 

3.6! 

25 

3.31 

3.26 

4.22 

4.53 

3.03 

2.65 

2.1* 

2.73 

2.6! 

24 

3.94 

2.76 

3.9S 

4.13 

2.73 

3.20 

2.35 

2.6* 

2.71 

27 

3.86 

3.11 

6.10 

3.88 

3.97 

2.65 

3.32 

2.63 

2.73 

2.6« 

28 

3.38 

3.36 

3.68 

3.74 

2.59 

3.46 

2.55 

2.56 

2.S< 

28 

3.69 

5.90 

3.69 

3.16 

2.69 

3.32 

2.4’ 

2.24 

2.*' 

SC 

3.87 

6.08 

3.44 

3.01 

2.86 

3.12 

2.85 

2.15 

2.51 

SI 

3.64 

4.15 

2.76 

3.05 

2.85 

2.51 

THE 

F0LL0MIN6 

REFER 

ONLY  TO  READINGS 

TABLE 

ABOVE 

Nf  AN 

3.37 

4.78 

3.26 

3.00 

2.73 

S.oi 

4  AX 

4.79 

5.80 

f 

5.12 

4.00 

3.40 

S.6< 

MIN 

2.73 

3.44 

2.30 

2.30 

1.70 

2.3' 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  (from  incomplete  record)  mas  7.7«  at  to  oo  a.m,,  may  a 

LOMEST  stage  MAS  9.97  ON  NOV.  7. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


lower  atcnafalaya  river  at  Berwick  lock  ila.)  (west) 


LOCATION.  LAT.  29-43-05.  LONG.  91-13-29.  ON  NEST  SIDE  OF  LOCK,  1.8  NILES  NORTHNEST  OF  HORGAN 
CITY,  LA.  (STA.  0375010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  13,  1955,  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  a.ob  feet  ON  APR.  18,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.00  FEET 
on  Jan,  8f  1^56. 

DAILY  EIGHT  A.P.  STAGE  IN  FEET  gage  zero  is  AT  NGVD 


OAt 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OE 

1 

2,81 

2.83 

2.75 

2.57 

3.11 

3.47 

2.40 

2.53 

2.70 

2.63 

1.07 

2. 

2 

2.80 

2.80 

2.71 

2.58 

3.09 

3.30 

2.37 

2.50 

2.09 

2.73 

1.66 

1. 

3 

2.00 

2.80 

2.79 

2.59 

3.07 

3.29 

2.34 

2.55 

2.87 

2.90 

1.30 

2. 

A 

2.02 

2.87 

2.79 

2.05 

3.04 

3.21 

2.29 

2.55 

2.72 

2.70 

1.61 

z9 

5 

2.00 

3.14 

2.73 

2.01 

3.07 

3.15 

2.20 

2.02 

2,08 

2.41 

1.04 

2. 

6 

2. SB 

4.00 

2.74 

2.01 

3.03 

3.11 

2.25 

2.00 

2.48 

2.96 

1.60 

2. 

7 

2. So 

3.87 

2.73 

2.01 

3.01 

3.07 

2.23 

2.80 

2.00 

2.94 

1.06 

2. 

0 

2.92 

3.64 

2.70 

2.58 

2.99 

3.02 

2.30 

2,80 

2.05 

2.99 

1.00 

2. 

9 

2.47 

3.48 

2.08 

2.60 

2.48 

2.97 

2.50 

2.40 

2.30 

2.99 

2.40 

2,' 

10 

2.77 

3.38 

2.09 

2.00 

2.40 

2.95 

2.53 

2.78 

2.48 

2.60 

1.6* 

2.< 

11 

2.81 

3.30 

2.09 

2.57 

2.43 

2.88 

2.70 

2. 82 

2.73 

2.49 

1.99 

12 

2.78 

3.23 

2.08 

2.00 

2.93 

2.84 

2.47 

2.71 

3.01 

2.69 

1.90 

2.i 

13 

2.7o 

3.13 

2.00 

2.01 

2.43 

2.80 

2.54 

2.74 

2.64 

1.00 

2,i 

14 

2.T5 

3.14 

2.07 

2.58 

2.84 

2.78 

2.60 

2.08 

1 .69 

0.90 

2, 

15 

2.09 

3.10 

2.M 

2.00 

2.88 

2.73 

2.54 

2.30 

2.40 

1.20 

2«< 

16 

2.68 

3,05 

2.59 

2.00 

2.80 

2.74 

2.57 

2.05 

2.43 

1.40 

2.1 

17 

2.02 

2.93 

2.58 

2.58 

2.82 

2.70  F 

2.40 

2.77 

2.82 

2.40 

1.60 

2.1 

10 

2.02 

2.80 

2.58 

2.58 

2.81 

2.07 

2.50 

2.72 

3.00 

2.19 

1.64 

2.4 

19 

2.00 

2.52 

2.58 

2.79 

2.04 

2.05 

2.70 

2.20 

1.92 

2.1 

20 

2.77 

2.02 

2.00 

2.59 

2.77 

2.02 

2.70 

2.05 

2.10 

1.95 

2.4 

21 

2.85 

2.81 

2.59 

2.58 

2.74 

2.00 

2.75 

2.50 

2.40 

2.13 

2.1 

22 

2.70 

2.08 

2.58 

3.50 

2.75 

2.57 

2.05 

2.50 

2.62 

2.46 

2.1 

23 

2.75 

2.70 

2.74 

3.57 

2.90 

2.55 

2.93 

2.50 

1,70 

1.93 

2.4 

24 

2.88 

3.09 

2.07 

3.48 

2.43 

2.53 

3.20 

2.51 

1.96 

1.90 

2,1 

25 

2.88 

2.87 

2.04 

3.39 

2. 89 

2.50 

3.40 

2.54 

2.30 

1.94 

2.40 

2.< 

26 

2.82 

2,07 

2.»2 

3.34 

2.80 

2.47 

3.34 

2.41 

2.03 

2.11 

2.10 

2.3 

27 

2.84 

2.82 

2,03 

3.34 

2.82 

2.45 

3,28 

2.35 

2.83 

2.34 

2.34 

2,i 

20 

2.82 

2.78 

2.00 

3.28 

2.74 

2.44 

3.23 

2.28 

2.47 

2.30 

2.30 

2. a 

29 

2.78 

2.59 

3.23 

2.78 

2.«3 

2.40 

2.47 

2.85 

2.24 

t  .95 

2.3 

30 

2.70 

2.58 

3.15 

2.42 

2.41 

2.05 

2.00 

2.09 

2.99 

1.60 

2,4 

31 

2.87 

2.58 

3.54 

2.02 

2.80 

2.09 

2.3 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

HE  AN 

2.73 

3.04 

2.82 

2.93 

2.79 

2.01 

2.42 

1*77 

2.9 

MAX 

2.88 

4.00 

3.57 

3.59 

3.47 

2.40 

2.09 

2,40 

2.4 

MIN 

2.«2 

2.52 

2.57 

2.74 

2.41 

2.28 

1.70 

0,90 

1.9 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

highest  stage  was  4.00  AT  8  20  A.M.,  FEB.  0. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.70  ON  NO V.  7. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


LO«ER  ATCNAFALAYA  river  AT  8ERM1CK  LOCK  (LA,)  (EAST) 


,^iT*  29*93*03#  LONS,  91-U-28,  ABOUT  75  FEET  EAST  OF  LOCK,  1,8  MILES  N0RTMHE8T  OF 
HQKi»AN  CITY*  LA*  C8TA*  0376510*) 


BASE.  STAFF  TYRE. 

records  available,  intermittently,  1955  to  oate. 


STASE  In  FEET 


DAY  JAN 


F£B  mar  ARR  MAY  JUN  JUL 


t.«0 


2.10 


3. SO 


3.05 


3.50 


3.60 


5.10 


2.65 


5.6* 


3.85 


8.35 


6.30 


T.TO 


T.50 


6.85 


6.30 


5.08 


0.70 


4.50 


4.85 


2.90 


2.65 


4.35 


2.65 


2.80 


2.36 


2.80 


case  zero  is  at  nsvd 


SER  OCT 


2.35 


3.10 


3.01 


THE  FOLLOMINS  REFER  only  to  reajinss  arrearins  in  the  table  above 


1.80 


3.10 


3.00 


1.60 


2.60 


NOV 


1.06 


2.20 


2.10 


2. 


2. 


DAILY  STAGES  FOP  1979 
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LOWER  ATCHAFALAYA  RIWtK  AT  MORGAN  CITY,  L*« 


LOCATION.  LAT.  29-41-40,  LONG.  91-12-39.  U.  5.  COAST  GUARD  OOC*  ON  LEFT  BANK,  300  FEET  DOWNSTREAM 
FROM  ll,  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE  AND  AT  MILE  117.7,  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA 
BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA,  OJ78010.) 

GAGE .  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  ABOUT  1,300  FEET  UPSTREAM  FRO**  HIGHWAY  BRIDGE, 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKFULl  3T*GE ,  4.0  FEET.  NATURAL  FlOm  IS 
AFFECTED  BY  TIDES.  ON  OCT.  «,  1974  GAGE  “AS  RAISED  3.12  FEET  TO  AGREE  WITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS  and  NEW  GaGE  ZERO.  STAGES  F ROM  Jan.  j  THRU  OCT.  3  WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  2.94  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  19oS  TD  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES 
CURING  PERIOD  UF  RECORD.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY  FROM  1927  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (from  INCOMPLETE  RECURD)  10.53  FEET  ON  MAY  28,  1973.  LOWEST,  MINUS  5.44  FEET 
(AFFECTED  BY  STORM)  on  AUG.  25,  1926.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTED  TO  NGVO. 

MAXIMUM,  741,000  CFS,  WHICH  IS  A  TOTAL  OF  OBSERVED  FLOWS  IN  1927  MADE  AT  MORGAN  CITY  ON  JUNE  7, 
BAYOU  BQEUF  AT  BOEUF  (&-1/2  MILES  EAST)  ON  JUNE  8,  AND  AT  BAYOU  RAMOS  (FOUN  MILES  EA8T)  ON  JUNE 
10.  MINIMUM,  NOT  DETERMINE,!). 


DAILY 

EIGHT 

A.M.  stage 

IN  feet 

gage 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1974 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.27 

3.10 

2.73 

5.22 

6.67 

5.18 

2.83 

2.37 

2. SO 

2.50 

1.71 

1.83 

2 

2. SO 

3.38 

2.90 

5.oo 

6.76 

5.00 

2.77 

2.35 

2.53 

2.63 

1,75 

1.76 

3 

2.00 

3.04 

3.22 

5.30 

6.83 

4.87 

2.65 

2.oo 

2.68 

2.30 

1.23 

1.80 

4 

2.«1 

3.ao 

3.10 

5.05 

6.0? 

4.73 

2.70 

2.38 

2.55 

2.73 

1.07 

2.11 

5 

2.05 

3.S5 

3.02 

5.20 

6.80 

4.67 

2.70 

2.07 

2. OB 

2.«3 

1.63 

2.30 

6 

2.27 

3.81 

3.25 

5.30 

6.67 

4.66 

2.70 

2. SO 

2.22 

2.00 

1.08 

2.80 

7 

2.62 

0.12 

3.08 

5.07 

6.7? 

4.78 

2.75 

2.66 

2.07 

1.50 

2.85 

8 

2.00 

3.73 

3.50 

5.52 

6.70 

4.80 

2.62 

2.70 

2.08 

2.50 

1.76 

2.87 

9 

2.11 

3.60 

3.63 

5.58 

6.80 

4.71 

2.76 

2.73 

2.10 

2.80 

2.28 

2.85 

10 

2.30 

3.62 

3.81 

5.52 

6.76 

4.71 

2.80 

2.81 

2.37 

2.00 

1.50 

2.05 

11 

2.«o 

3.61 

3.86 

6.00 

6.71 

4.38 

2.10 

2.77 

2.57 

2.38 

1.07 

3.06 

12 

2.68 

3.59 

3.00 

5.08 

6.63 

4.36 

2.80 

2.60 

2.87 

2.61 

1.01 

3.03 

13 

3.08 

3.51 

0.06 

5.06 

6.08 

4,49 

2.62 

2.00 

3.13 

2.50 

0.87 

3.10 

14 

2.7S 

3.00 

0.13 

5.70 

6.31 

4.40 

2.7o 

2.50 

2.80 

l.»5 

0.88 

2.85 

15 

2. 57 

3.20 

0,07 

5.70 

6.2? 

4,39 

2.67 

2.00 

2.10 

2.32 

1.12 

2.07 

16 

2.75 

3.00 

0.35 

5.70 

6.1? 

4,29 

2.06 

2.00 

1.00 

2.31 

1.20 

2.00 

17 

2.00 

2.50 

0.00 

5.70 

6.05 

4,28 

2.26 

2.60 

2.58 

2.28 

1.48 

2.52 

18 

2.88 

2.00 

0.50 

5.70 

5.05 

4.20 

2.30 

2.50 

2.60 

2.18 

1.06 

2.51 

19 

3.00 

2.10 

0.50 

5.60 

5.00 

4.21 

2.53  E 

2.50 

2.50 

2.18 

1.70 

2.53 

20 

3.33 

2.20 

4.60 

5.70 

5.80 

4.09 

2.62 

2.50 

3.00 

2.2’ 

1.80 

2.50 

21 

3.37 

2.00 

».7S 

5.87 

5.73 

4.08 

2.60 

2,50 

2.97 

2.2’ 

1.90 

2.51 

22 

2.02 

2.00 

0.8? 

6.08 

5.71 

4,03 

2.51 

2.36 

2.1« 

2.57 

2.20 

2.70 

23 

3.12 

2.30 

5.08 

6.50 

5.07 

3.98 

3.00 

2.50 

2.20 

1.57 

1.75 

2.05 

24 

3.28 

2.55 

5.00 

6.50 

5.63 

3.89 

0.20 

2.36 

2.20 

t.88 

1.70 

3.20 

2S 

3.00 

2.02 

0.00 

6.50 

5.0? 

3.70 

0.12 

2.60 

2.10 

1.80 

2.25 

2.20 

26 

3.20 

2.25 

0.05 

6.70 

5. 38 

3.41 

3.71 

2.32 

2.55 

2.01 

2.20 

2.10 

27 

3.28 

2.05 

5.10 

6.65 

5.30 

3.37 

3.03 

2.23 

2.80 

2.30 

2.19 

2.10 

26 

3.10 

2.67 

5.23 

6.67 

5.2? 

3.16 

3.30 

2.23 

2.02 

2.23 

2.08 

2.01 

29 

3.16 

5.16 

6.60 

5.10 

3.16 

2.82 

2.32 

2.78 

2.1« 

1.72 

2.10 

30 

3.20 

5.30 

6.67 

5.30 

2.9b 

2. So 

2.03 

2.61 

2.«8 

1.63 

2.0* 

31 

3.20 

5.20 

5.00 

2.02 

2.67 

2.8« 

2.00 

THE 

FOLLOMNG 

»EFE« 

ONLY  TO 

HEADINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.83 

3.00 

«.21 

5.00 

6.13 

4.23 

2.82 

2.08 

2.55 

1.65 

2.51 

MAX 

3.37 

0.12 

5.30 

6.70 

6.02 

5.18 

0,20 

2.81 

3.00 

2.28 

3.20 

MIN 

2.00 

2.10 

2.73 

5.22 

5.10 

2.96 

2.10 

2.23 

1.00 

0.67 

1.76 

£•  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.99  AT  I  00  A.M.,  MAY  4. 
LOWEST  STa;e  WAS  0.66  On  NOV.  7. 
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OAKY  STASES  FOR  1479 


LOSER  ATCHAFALAYA  RIVER  BELO"  SHEET  BAY  LAKE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-33-06,  LONS.  4|.|4.4t.  IN  SLIF  on  RISHT  BANK,  10.3  MILES  SOUTH  OF  M0H6AN  CITY, 
LA.,  ATTACHED  TO  NHARF  OF  TEXAS  OIL  COMPANY  AT  NILE  124,5,  FROM  MEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA 
ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  01S2010.) 

EASE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

6ENERAL  INFORMATION.  On  mar.  »,  1475  CASE  HAS  RAISED  0.47  FOOT  TO  ASREE  kITm  NEK  BENCHMARK 
ELEVATIONS.  STASES  FROM  JAN.  1  THRU  mar.  5  HERE  CORRECTED  TO  NEh  DATUM, 

RECORDS  AVAILABLE.  STASE,  FEB,  29,  1954,  TO  DATE.  FOR  RECORDS  1944  TO  1954,  REFER  TO  BASE  AT 
DEER  ISLANO  BAYOU,  THREE  MILES  DOhNSTREAM. 

EXTREMES.  HI6HEST,  4. 05  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOhEST,  MINUS  1.55  FEET 
ON  NOV.  4,  1959. 


DAILY 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

SAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1975 

DAY 

JAN 

FEB 

M»R 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.49 

2.08 

1.89 

3.29 

3.95 

3.15 

2.00 

2.32 

1.96 

1.33 

2 

1.75 

2.28 

2.22 

3.51 

4.00 

3.09 

1.99 

2.«2 

2.09 

1.52 

3 

1.47 

2.24 

2.75 

3.11 

4.07 

3.01 

1,88 

2.52 

1.79 

1.09 

<* 

1.74 

2.17 

1.87 

3.10 

«.15 

2.86 

1.94 

2.34 

2.16 

1.35 

5 

1.81 

2.21 

1.74 

2.41 

3.92 

2.86 

1.97 

2.29 

1.84 

1.50 

6 

1.43 

2.45 

1.45 

3.07 

3.79 

2.93 

1.86 

1.96 

1.79 

1.39 

7 

2.01 

2.45 

2.05 

3.14 

3.94 

3.11 

2.11 

2.19 

1.73 

0.89 

8 

1  .SB 

2.31 

1.99 

3.23 

4.05 

3.08 

2.00 

2.19 

1.89 

1.67 

9 

l.«4 

2.24 

2.11 

3.26 

4.07 

3.02 

2.34 

1.86 

2.35 

2.04 

10 

1.40 

2.25 

2.22 

3.27 

4.17 

3.07 

F  2.47 

2.13 

1.70 

1.29 

11 

1.75 

2.24 

2.17 

4.06 

4.16 

2.50 

1.41 

2.29 

1.84 

1.34 

12 

1.94 

2.27 

2.25 

3.80 

4.30 

2.99 

2.47 

2.61 

2.17 

1.25 

13 

2.30 

2.2« 

2.«5 

3.74 

3.84 

2.98 

2.42 

3.04 

2.10 

0.60 

t« 

1.94 

2.23 

2.53 

3.40 

3.77 

2.83 

2.44  F 

2.00 

2.44 

1.44 

0.62 

15 

1.80 

2.17 

2.34 

3.41 

3.70 

2.76 

2.24 

1.93 

1.69 

1.88 

0.79 

16 

1.49 

2.08 

2.45 

3.45 

3.64 

2.63 

1.89 

1.86 

1.69 

1.87 

0.84 

\7 

2.12 

1.83 

2.74 

3.40 

3.55 

2.66 

1.67 

2.18 

2.53 

1.87 

0.96 

18 

1.97 

1.55 

2.44 

3.30 

3.45 

2.65 

1.94 

2.02 

2.73 

1.67 

0.94 

1* 

2.23 

l.«2 

2.99 

3.35 

3.47 

2.71 

2.18 

2.20 

2.43 

1.88 

1.18 

20 

2.44 

1.48 

2. So 

3.32 

3.40 

2.57 

2.24 

2.06 

3.38 

1.99 

1.23 

21 

2.33 

1.40 

2.78 

3.47 

3.37 

2.62 

2.11 

2.12 

2.51 

2.01 

1.37 

22 

1.89 

1.40 

2.84 

3.38 

3.49 

2.66 

2.08 

2.07 

1.81 

2.24 

1.74 

23 

2.12 

1.49 

3.04 

3.38 

3.72 

2,67 

F  2.53 

2.«1 

1.86 

1.10 

1.17 

29 

2.13 

1.48 

2.74 

3.40 

3.37 

2.75 

2.13 

1.88 

1.63 

1.36 

25 

1.89 

1.93 

2.71 

3.45 

3.22 

2.62 

2.60 

1.84 

1.68 

1.80 

26 

2.17 

1.32 

2.74 

3.67 

3.38 

2.33 

2.20 

2.30 

1.82 

1.78 

27 

2.12 

1.58 

2.94 

3.94 

3.40 

2.37 

2.14 

2.36 

2.14 

1.73 

28 

1.97 

1.82 

3.06 

4.10 

3.28 

2.19 

2.19 

2.44 

2.04 

1.43 

2* 

2.04 

3.34 

4.12 

3.32 

2.30 

2,30 

2.19 

1.98 

1.04 

30 

2.19 

3.56 

4.20 

3.40 

2.06 

2.41 

2.07 

2.40 

0.98 

31 

2.05 

1.37 

3.62 

2.62 

2.22 

The 

FULLOhInG 

REFER 

ONLY  ro 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MfcAN 

1.47 

1.98 

2.57 

3.47 

3.70 

2.73 

2.27 

1.91 

1.27 

MAX 

2.44 

2.45 

3.56 

«.20 

4.30 

3.15 

3.38 

2.40 

2.04 

MIN 

1.38 

1.32 

1.76 

2.91 

3.22 

2.06 

1.69 

1.10 

0.60 

1.1 

1 .01 


1.41 

1.92 

1,8“ 

1.8] 

1.90 


2.0' 

1.4' 

2.0 

1.4 

1.7. 


1.80 

1.4“ 

1.5“ 

1.5“ 

1.41 


1.7, 
1.4; 
2.H 
2.4' 
t  .31 


l  .5' 
1.3 
1.21 
1.5' 
1.2' 
1.2' 


1.4' 

2.4< 

l.Oi 


F-  NOT  AT  STATED  T IMF 

MISHEST  STASE  HAS  4.44  AT  5  00  P.M.,  SEP.  20 
LOHEST  STASE  "AS  0.4M  ON  NOV.  IS. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


MAX  LAKE  OUTLET  VICINITY  AT  BELLE  ISLE.  LA. 
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LOCATION.  LAT.  29-31-47,  LONC.  91-23-3*.  UNDERNEATH  OLD  LOADING  hHARF  NEAR  NINE  (HAFT  AT  CARCUIL 
BALT  NINE.  (STA.  0385010.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR.  1973  TO  DEC.  1«7S  AND  APR.  |S,  1476  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (CAUSED  BY  HURRICANE  DELIA)  4.56  FEET  ON  SEP.  5,  1975.  LO«EST,  MINUS  1.9* 
FEET  ON  NOV.  29,  1976. 


DAILY 

EIGHT  A 

.".  STAGE  In  feet 

GAGE  zero 

IS  AT 

M.L.G 

U*V 

JAN 

FEd  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

1 

1.52 

0.97 

2.2* 

2.60 

l.*2 

1.37 

0. 

2 

0.22 

1.25 

2.56 

2.64 

l.*2 

1.38 

32 

0. 

3 

0.58 

1.16 

l.*5 

2.77 

1.76 

F  1.33 

«1 

F  0.92 

0. 

4 

0*60 

0.88 

1.04 

2.80 

1.58 

F  1.34 

22 

1.25 

0. 

5 

0.74 

1.05 

1.52 

2.30 

1,60 

F  1.34 

32 

1.24 

0. 

6 

0.50 

1.1* 

1.77 

2.2* 

1.77 

1.10 

30 

1.15 

1. 

7 

0.S9 

1.54 

1.04 

2.50 

2.08 

1.59 

30 

1.33 

1. 

6 

0.06 

0.90 

i.** 

2.62 

2.04 

1.43 

58 

1.83 

F  0.02 

1. 

9 

0.19 

0.82 

1.99 

2.70 

l.*3 

1.76 

45 

0.98 

1.51 

0. 

10 

0.41 

0.87 

1.96 

2.90 

2.14 

l.*8 

56 

1.06 

0.41 

1. 

11 

0.47 

0.90 

3.10 

2.85 

1.20 

0.54 

93 

1.59 

0.67 

1. 

12 

0.77 

0.99 

2.72 

2.80 

2.14 

1.96 

21 

1.50 

0.50 

1. 

13 

1.06 

0.99 

2.55 

2.45 

2.10 

1  .  *9 

35 

0.53 

•0.22 

1. 

14 

0.55 

1.10 

2.13 

2.41 

1.96 

1.73 

28 

1.38 

-4.12 

0. 

IS 

0.56 

1.1* 

2.15 

2.38 

l.*0 

1.71 

1.31 

0.05 

0. 

16 

0.7S 

1.1* 

2.26 

2.38 

1.79 

1.13 

1.28 

0,06 

0. 

17 

0.95 

0.97 

2.23 

2.27 

1.75 

0.87 

1.05 

0.21 

0. 

IS 

0.91 

0.50 

2.11 

2.20 

1.78 

1.20 

1.31 

0.18 

0. 

19 

1.27 

0.56 

2.20 

2.24 

1.83 

1.54 

1.46 

0.43 

0. 

20 

1.7S 

0.57 

l.*8 

2.15 

1.64 

1.47 

1.44 

0.45 

0. 

21 

0.89 

0.6* 

2.1* 

2.07 

1.79 

1.43 

1.72 

0.60 

0. 

22 

0.58 

0.69 

2.62 

2.33 

1.72 

1.40 

0.10 

1.04 

1. 

23 

0.82 

2.52 

2.43 

1.78 

2.2* 

1.04 

0.27 

1. 

24 

0.69 

2.50 

2.04 

l.«3 

4.09 

1.00 

0.44 

1. 

25 

0.49 

2.60 

1.89 

1.70 

3.28 

1.16 

1.1* 

0. 

26 

O.SB 

2.78 

2.1* 

1.4* 

2.80 

1.52 

1.13 

0. 

27 

0.80 

2.49 

2.27 

1.64 

2.89 

1.46 

1.0* 

0. 

2» 

0.58 

F  1.80 

2.79 

2.12 

1.55 

2.28 

1.31 

0.57 

0. 

29 

0.73 

2.58 

2.80 

2.40 

1.78 

1.68 

1.86 

0.20 

0. 

30 

1.08 

2.55 

5.05 

2.85 

1.45 

1.64 

F  2.44 

0.20 

0. 

31 

0.71 

2.57 

2.68 

1.22 

0. 

THE 

FOLLOmINC  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.73 

2.51 

2.43 

1,78 

1.73 

0. 

MAX 

I.7S 

3.10 

2.90 

2.14 

4.09 

1. 

MIN 

0.06 

1.52 

1*69 

1.20 

0.54 

0. 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  Ml  AT  12  1«  P.M.,  JUL.  29. 
LOMEST  stage  mas  minus  0.5«  ON  NOV.  15. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


HOUND  BAYOU  AT  DEER  ISLAND  (L * • ) 

LOCATION.  LAT.  29-26-28,  LONG.  9J-15-46.  IN  ThE  VICINITY  OF  THE  LO«ER  ATCHAFALAYA  RIVER. 

(STA.  0SH5Q10.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION,  AoP  1.00  FOOT  TO  ALL  STAGES  IN  J974. 

RECORDS  AVAILABLE.  Mar.  9,  1*74  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.56  FEET  ON  JUL.  29,  1979.  LOhEST,  MINUS  1.00  FOOT  ON  NUv.  29,  1976. 

DAILY  EIGHT  a.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

“AH 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.67 

1.33 

1.50 

2.63 

2.95 

2.27 

1.71 

1,62 

1.98 

1.58 

3.30 

F 

0.61 

2 

0.88 

1.60 

1.88 

2.86 

2.90 

2.29 

1.71 

1,66 

2.12 

1.70 

F 

1.31 

F 

0.82 

3 

0.78 

1.63 

2.88 

2.27 

2.97 

2.17 

1.62 

i.7« 

2.18 

1.10 

F 

1.38 

F 

0.63 

4 

0.9  b 

1.8s 

1.30 

2.20 

3.05 

2.01 

1.58 

1.58 

1.97 

1.70 

F 

1.30 

F 

0.63 

5 

1.09 

1.61 

1.22 

1.99 

2.67 

2.03 

1.59 

1.69 

1.85 

1.31 

F 

1.10 

0.92 

6 

0.91 

1.60 

1.88 

2.17 

2.60 

2.18 

1.52 

1,66 

1.50 

F 

1.30 

F 

1.30 

1.30 

7 

1.27 

1.82 

1.“3 

2.21 

2.78 

2.81 

1.83 

1.77 

1.76 

F 

1.30 

F 

1.30 

1.21 

6 

0.99 

1.46 

1.30 

2.32 

2.93 

2.32 

1.72 

1.88 

1.72 

1.38 

0.95 

1.19 

9 

0.61 

1.39 

1.80 

2.32 

3.00 

2.27 

2.08 

1.94 

1.50 

1.74 

l.fcS 

1.17 

10 

0.79 

1.40 

1.51 

2.36 

3.18 

2.48 

2.36 

1.98 

1.78 

F 

1.12 

1.00 

1.25 

11 

0.82 

1.82 

1  .83 

3.30 

3.17 

1.61 

0.98 

2.12 

1.97 

1.39 

l.os 

l.«6 

12 

1.18 

1.87 

1.50 

2.97 

3.38 

2.48 

2.27 

1,58 

2.30 

1.72 

0.91 

1.33 

13 

1.58 

1.87 

1  .68 

2.81 

2.78 

2.81 

2.21 

1.59 

F 

2.38 

1.61 

F 

0.85 

1.37 

14 

0.99 

1.52 

1.78 

2.50 

2.79 

2.29 

2.18 

1.60 

2.01 

F 

1.30 

F 

0,91 

0.92 

15 

0.90 

1.58 

1.61 

2.50 

2.72 

2.22 

1.99 

1.52 

1.34 

1.36 

F 

0.85 

1.09 

16 

1.12 

1.56 

1.87 

2.61 

2.70 

2.01 

1.58 

1.44 

1.88 

1.88 

F 

0.81 

1.09 

17 

1.27 

1.35 

2.02 

2.57 

2.59 

2.08 

1.31 

1.88 

2,09 

1.39 

f 

0.82 

F 

0.63 

ie 

1.28 

2.35 

2.38 

2.89 

2.  OS 

1.57 

1.69 

2.22 

F 

1.30 

F 

0.81 

0.83 

19 

1.57 

F 

1.32 

2.80 

2.87 

2.89 

2.07 

1.87 

1.86 

1.97 

1.30 

F 

0.81 

0.89 

20 

2.08 

F 

1.88 

2.13 

2.31 

2.80 

1.88 

1.89 

1.70 

F 

2.18 

1.80 

F 

0.80 

0.95 

21 

1.42 

r 

1.28 

2.12 

2.58 

2.38 

2.03 

1.80 

1.77 

1.86 

1.35 

0.80 

1.08 

22 

F  1  .08 

F 

1.25 

2.10 

2.85 

2.59 

2.01 

1.76 

1.76 

F 

1.10 

1.60 

1.15 

1.33 

23 

t.28 

1.10 

2.33 

2.77 

2.75 

2.06 

2.50 

2.05 

1.87 

F 

1.10 

F 

0.83 

1.59 

24 

1.33 

1.26 

1.93 

2.80 

2.80 

2.23 

8.10 

1.81 

1.87 

F 

1.30 

0.90 

1.98 

25 

1.01 

1.56 

1.87 

2.88 

2.27 

2.07 

3.68 

2,50 

1.50 

F 

1.30 

1.50 

0.62 

26 

1.31 

1.00 

1.92 

3.08 

2.60 

1.78 

2.97 

1,87 

2.00 

1.30 

1.80 

1.00 

27 

1.31 

1.29 

2.15 

2.79 

2.67 

1.90 

3.06 

1.85 

2.01 

1.61 

1.1» 

0.80 

28 

1.22 

1.38 

2.27 

3.15 

2.50 

1.88 

2.66 

1.90 

2.07 

1.56 

0.89 

F 

0,76 

29 

1.29 

2.71 

3.19 

2.60 

2.01 

2.05 

2,00 

1.82 

1.65 

F 

0.88 

F 

0.64 

30 

1.39 

2.88 

3.37 

2.60 

1.B5 

1.’» 

2.16 

1.6T 

2.17 

F 

0.86 

F 

0.63 

31 

1.32 

2.7u 

2.88 

1.63 

2.51 

2.13 

F 

0.88 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

O 

8- 

>- 

-1 

O 

REA01NCS 

APPEARING 

!  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.16 

t  .91 

2.63 

2.73 

2.10 

2.05 

1,82 

1.85 

1.88 

l.ll 

1  .06 

MAX 

2.08 

2.88 

3.37 

3.38 

2.88 

8,10 

2.51 

F 

2.38 

2.17 

3.30 

1.96 

MIN 

0.89 

1.22 

1  .99 

2.27 

1.61 

0.98 

1.44 

F 

1.30 

1.30 

F 

0.80 

F 

0.76 

F«  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.56  AT  1  30  P.M.,  JUL.  24 
LOWEST  STAGE  MAS  0.44  ON  JAN.  8. 


(I1LI  STAGES  FOG  1979 


RED  RIVER  AT  FULTON#  ARK. 


LOCATION.  LAT.  53-37-13,  LONG.  93-49-14.  ON  LEFT  BANK  AT  MILE  402.0  ABOVE  THE  CONFLUENCE  OF  LONER 
OLO  ANO  ATCHAFALAVA  RIVERS,  (STA.  0407523.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  MIRE  HEIGHT. 

discharge  range,  cablemay  for  heoiun  and  high  flons,  tagline  and  skiff  for  lon  floms,  both  at 
mile  401. s# 

general  information,  drainage  area,  52,300  sguare  miles  (46,444,  surface  runoff),  bankfull  stage, 

2$  FEET.  MEAN  HIGH  MATER  STAGE,  20.1  FEET,  AND  MEAN  LON  NATER  STAGE,  3.9  FEET  (1938-70). 

FLON  PARTY  REGULATED  BY  DENISON  DAM. 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  NOV,  1805  TO  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SLIGHTLY 

SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  GECORP.  DISCHARGE,  1931  TO  1932,  1938  TO  1943,  AND  1945  TO  DATE. 
COMPUTED  DAILY,  OCT.  1937  TO  SEP.  1942,  ANO  1940  TO  DATE.  ALSO  PUBLISHED  IN  REPORTS  OF  U.S. 
GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  37.4  FEET  ON  APR,  2,  1945,  LONEST,  0.1  FOOT  ON  SEP.  20  TO  25,  AND  LATER 

DATES  IN  1B90.  MAXIMUM,  338,000  CFS  OBSERVED  ON  FEB,  24,  1938  (STAGE,  36,45).  MINIMUM,  325  CFS 
OBSERVED  ON  OCT.  26,  1956  (STAGE,  1.95).  DISCHARGE  NOT  DETERMINED  FOR  RECORD  LON  STAGE. 


DAILY 

EIGHT  A 

M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO# 

224,94 

FEET, 

NGVD 

DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

4.10 

9.20 

16,60 

17.66 

9.32 

19.79 

7.47 

8.30 

2.85 

2,96 

3.5? 

2.0 

2 

6.69 

8.39 

16.33 

20.39 

9.17 

19,81 

7.25 

7,99 

2.53 

3.30 

3.69 

2.0 

3 

8.91 

7.32 

17.04 

21.09 

8,69 

20.49 

6.50 

7.88 

2.46 

3.46 

3.6? 

1.9 

4 

10.42 

7.31 

18.52 

20.43 

9.05 

20,38 

6.13 

7.79 

2,69 

3.41 

3.4? 

1.8 

5 

10.95 

7.06 

18.28 

19.74 

13.13 

19.70 

5.50 

7.73 

2.80 

3.30 

3.44 

1.7 

6 

10.83 

7.36 

17.70 

18.99 

14.83 

19,11 

4,09 

8.14 

3.11 

2.78 

3.70 

1.6 

7 

11.17 

7.40 

17.34 

18.44 

14.69 

18.85 

4.81 

7.64 

3.21 

2.93 

3.45 

1.6 

8 

11.49 

7.50 

16.58 

18.15 

13.84 

19.92 

5,46 

7.39 

3.11 

3.16 

3.21 

1.8 

9 

11.19 

7.71 

15.40 

17.59 

12.57 

19.96 

5.22 

6.12 

2.73 

2.97 

3.40 

1.9 

10 

11.18 

0.91 

14,12 

16.99 

11.59 

16.56 

5.45 

4.63 

2.53 

2.90 

3.36 

1.4 

11 

10.88 

6,71 

13.13 

16.53 

10.70 

14,80 

5.87 

3.94 

2.75 

2.74 

3.54 

1.8 

12 

10.60 

6.63 

12.20 

16.24 

9.25 

16.71 

5.90 

3.71 

2.82 

2.54 

4,07 

1.8 

13 

9.56 

7.40 

11.43 

15.29 

9.25 

18.26 

5.31 

3.85 

2.90 

2.31 

«.27 

2.4 

14 

9.16 

7.50 

10.81 

l«#/4 

10,54 

18.47 

4.89 

3.37 

2.80 

2.20 

3.63 

4.0 

15 

7.56 

7.09 

9.03 

15.00 

11.44 

18.40 

4,89 

3.21 

2.42 

2.49 

3.43 

4.4 

16 

6.23 

7.42 

8.06 

15.19 

11.66 

18.90 

5.37 

3.12 

1.96 

2.42 

2.45 

5.2 

17 

5.68 

6.99 

5.62 

15.04 

11,76 

19,55 

5,47 

3.18 

1.84 

2.37 

2.25 

5.1 

18 

5.49 

7.00 

5.38 

14.42 

11.65 

19.29 

5.69 

2.76 

2.14 

2.72 

2.08 

4.8 

19 

4.87 

6.93 

5.52 

13.34 

11.68 

18.28 

5.68 

2.40 

2.29 

3.31 

2.14 

«.6 

20 

5.97 

8.32 

5.59 

12.45 

11.39 

17,59 

5.07 

2.41 

2.49 

2,90 

2.24 

4.6 

21 

7.27 

6.85 

7.81 

11.90 

10.43 

16,23 

3,88 

2,40 

3.17 

2,69 

2.28 

4.6 

22 

7.67 

7.51 

*.33 

11.55 

7.81 

14,11 

3,78 

2.43 

3.52 

2,48 

2.53 

2.5 

23 

10.98 

7.54 

10,68 

12,26 

7.29 

11,86 

4.37 

2.39 

3.22 

2.37 

3.07 

2.3 

24 

10.91 

8.50 

14.54 

13.88 

16.68 

10.54 

«.47 

2,38 

3,09 

2.42 

1.22 

3.8 

25 

12.12 

10.30 

15.93 

14.14 

20,40 

9,82 

4.10 

2.20 

3.76 

3.04 

*.90 

5.6 

26 

12.12 

14.49 

16.23 

13.57 

20.44 

8,85 

4.48 

2.07 

*.31 

3.63 

3.61 

2,3 

2 » 

11.14 

16.25 

16.61 

12.51 

19.36 

8.70 

4,38 

2.12 

4.42 

3.35 

3.54 

8.4 

20 

10.67 

16.99 

15.97 

9.73 

18.87 

8,59 

4,09 

2.62 

4,07 

2.44 

3.40 

4.7 

29 

9.95 

14.86 

9.38 

19,12 

8.52 

7,66 

3.50 

3.30 

2.72 

3.23 

10.2 

30 

9.85 

12,39 

9.SS 

19.62 

8.21 

8.73 

3.67 

2.82 

3.17 

3.10 

10.2 

31 

9.42 

13.75 

20,06 

8.29 

3.24 

3.35 

10.2 

THE 

FOLLONING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.16 

S.37 

12.99 

15.20 

13.10 

16,01 

5.54 

4.34 

2.93 

2,88 

3.27 

«.3 

MAX 

12.12 

16.99 

18.52 

21,09 

20.44 

20,49 

8.73 

8.30 

4.42 

3.63 

4.27 

10.2 

MIN 

4.10 

6.32 

5,38 

9.38 

7.29 

8,21 

3,78 

2.07 

1.84 

2.20 

2,08 

1.6 

HIGHEST  STAGE  NAS  21.12  AT  7  00  A.M,,  APR.  3 
LONEST  STAGE  MAS  ESTIMATED  AT  1.59  ON  DEC.  6 


lltILt  DISCHARGES  FOR  1979 
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RED  RIVER  A T  FULTON,  ARK.— CONTINUED 


COMPUTED  DAILT  DISCHARGE  IN  THOUSAND  CUBIC  FEET  PER  SECONO 


DAY 

JAN 

f  te 

MA« 

APK 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.7 

19 

54 

57 

19 

64 

lb 

IS 

3.8 

2.» 

3.6 

?.7 

2 

10 

16 

53 

t>8 

16 

65 

IS 

13 

3.4 

3.2 

3.6 

2.7 

3 

18 

12 

54 

69 

16 

67 

ll 

12 

3.4 

3.8 

3.5 

2.8 

4 

24 

12 

56 

66 

17 

6b 

4.5 

II 

3.6 

3.6 

3.3 

2.5 

5 

26 

1  1 

55 

63 

34 

63 

6.5 

11 

3.7 

3.1 

3.3 

2.5 

6 

26 

12 

53 

60 

41 

60 

S.O 

14 

4.1 

3.0 

3.5 

2.9 

7 

27 

12 

52 

57 

40 

60 

4.8 

4.4 

4.2 

3.0 

3.6 

2.5 

6 

28 

13 

48 

55 

37 

66 

6.4 

4.5 

4.1 

3.1 

3.5 

2.5 

9 

27 

14 

43 

53 

32 

63 

S.7 

6.4 

3.6 

3.1 

3.6 

2.6 

10 

27 

11 

38 

50 

28 

54 

6,3 

4.4 

3.4 

3.0 

3.6 

2.6 

1  1 

26 

10 

31 

49 

24 

49 

7.4 

4.6 

3.6 

3.0 

3.5 

2.5 

12 

25 

9.9 

29 

47 

18 

51 

7.S 

4  .  S 

3.7 

2.4 

«.o 

2.3 

13 

21 

13 

25 

43 

18 

52 

6.1 

4  .  S 

3.8 

2.8 

9.3 

1.8 

14 

19 

13 

23 

41 

23 

52 

S.7 

4.2 

3.7 

2.6 

3.5 

2.8 

15 

13 

11 

16 

42 

27 

52 

S.7 

».l 

3.« 

3.0 

3.6 

9.6 

1  o 

8.7 

13 

12 

43 

28 

55 

6.2 

«.t 

3.7 

2.» 

3.5 

5.1 

17 

7.1 

11 

4.4 

42 

28 

57 

6.4 

«.2 

3.6 

2.* 

3.9 

9.9 

16 

6.6 

11 

3.8 

39 

28 

57 

6.4 

3.7 

3.6 

3,4 

3.3 

9.3 

19 

5.1 

11 

4.1 

35 

28 

50 

6.4 

3.S 

3.5 

3.6 

3.2 

3.9 

20 

7.9 

8.9 

4.3 

31 

27 

49 

S.  4 

3.5 

3.« 

3.4 

3.3 

3.8 

21 

1? 

11 

It 

29 

23 

48 

».6 

3. • 

4.2 

3.3 

3.5 

3.8 

22 

13 

13 

17 

27 

13 

44 

«.5 

3.« 

«.* 

3.2 

3.6 

1.8 

23 

23 

13 

23 

30 

11 

38 

S.4 

3.4 

4.3 

3.3 

9.0 

1.8 

24 

26 

17 

38 

37 

49 

32 

S.4 

3.** 

4.1 

3.3 

9.7 

2.5 

25 

31 

25 

43 

38 

67 

28 

«.4 

3.5 

5.5 

*.0 

9.9 

6.3 

2b 

31 

45 

45 

36 

66 

23 

S.6 

3.6 

6  •  t 

«.« 

9.3 

11 

27 

27 

54 

49 

31 

61 

22 

s.« 

3.6 

6.3 

3.8 

9.2 

16 

26 

25 

54 

46 

20 

59 

22 

6.4 

3.5 

5.8 

3.5 

9.3 

21 

29 

2? 

41 

19 

61 

21 

IS 

«.7 

3.2 

3.4 

9.9 

23 

30 

22 

30 

19 

64 

20 

IS 

S.l 

2.4 

3.5 

9.1 

23 

31 

20 

38 

65 

IS 

4.3 

*  6 

23 

Mi  AN 

19.6 

17.0 

33.6 

43.2 

34.5 

48.3 

7.7 

6.1 

4.0 

3.3 

3.7 

6.3 

MAX. 

31 

54 

56 

69 

67 

67 

18 

15 

6.3 

4.4 

9.7 

23 

MIN. 

3.7 

8.9 

3.8 

19 

11 

20 

4.5 

».» 

2.4 

2.8 

3.2 

1.8 

TOTAL  FOR 

YEAR  MAS 

6,899,885 

CFS 

MEAN 

FOR  YEAR 

MAS  18, 

,900  CPS 

MAXIMUM  DISCHARGE  MAS  69,400  CPS  on  Apr  3  (Stage  21.09) 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  mas  1,800  CPS  on  Dec  13  6  22 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


DEO  RIVED  AT  SPRING  SANK#  ARK. 


LOCATION.  LAT.  33-05-29,  LONG.  93-S1-38.  SPRING  BANK  PERRY  LANDING  AT  NILE  534,9,  1,6  NILES  REST 
OP  SPRING  BANK,  (STa.  0415023.) 

gage,  staff  type  in  several  sections. 

general  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  56,903  SQUARE  MILES  (So, 967,  SURFACE  RUNOFF).  MEAN  LON  NATER 
STAGE,  5,2  FEET  (1938  70). 


REC0R0S  AVAILABLE.  stage,  1904  TO  1905,  1909  TO  APR.  5,  1938,  AND  APR,  3,  1945,  TO  DATE. 
PRIOR  TO  APR,  5,  193S,  ARE  PUBLISHED  BY  NATIONAL  HEATHER  SERVICE. 


STAGES 


EXTREMES.  MIGMEST,  42 

.0  FEET 

ON  APft, 

16,  1945 

.  LOhEST 

.  2.0 

FEET  UN 

APR.  29, 

1936. 

OAlLV 

EIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

.  172.39 

FEET# 

NCVO 

OAf 

.Tan  Feb 

MAH 

APR 

may 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

IS. 71 

18.00 

9.95 

18,00 

8,50 

9.10 

4.10 

5.75 

4.45 

4.20 

2 

15.31 

19.00 

9.45 

18.20 

8,20 

R.35 

3.85 

5.50 

<*.65 

3.40 

i 

16,01 

19.40 

9.20 

18,40 

8,00 

9.35 

3.45 

5.40 

4, SO 

3.00 

n 

17.21 

19.20 

9.70 

18.60 

7.40 

8.70 

3.35 

5.40 

4.80 

2.95 

5 

17.41 

18.65 

10.40 

18.60 

6,80 

8.60 

3.45 

5.35 

4.60 

2.65 

e> 

17.21 

lb. 20 

12.80 

18.40 

6.10 

8.50 

3.60 

5.35 

4,65 

2.75 

7 

9.61 

16.81 

17.50 

13.60 

18.55 

5.10 

8,40 

3.75 

5.25 

4,65 

2.6S 

6 

9,71 

16.41 

17.10 

13.50 

18.60 

5.15 

8.25 

3.95 

5.10 

4,45 

2.60 

9 

9.71 

15.85 

16.35 

12.80 

18.40 

5.50 

6,00 

3.75 

5.00 

5.10 

2.70 

10 

9.61 

IS. 10 

16.60 

11.80 

17.00 

6.00 

7,00 

3.60 

4.65 

5.40 

2.70 

U 

9.01 

14.35 

16.55 

11.00 

16.00 

6.35 

6.25 

3.50 

4.65 

5.40 

2.70 

12 

8,41 

13.65 

16.65 

10.20 

15.35 

6,40 

6.00 

3.50 

4.45 

5.45 

2.65 

1 3 

7.91 

12.90 

16.00 

9.60 

16. 3u 

6.25 

5.80 

3.60 

4.40 

5.30 

4.00 

1  4 

8.31 

12,30 

15.50 

9.75 

17.00 

6.00 

5.65 

3.70 

4,40 

5.10 

5.00 

15 

8.21 

11.60 

15. 2S 

10.70 

18.00 

5.45 

5.35 

3.40 

4.40 

4,63 

5,65 

16 

8.01 

10.80 

15.00 

11.30 

17.60 

5.65 

5.00 

3.35 

«.5S 

4.50 

5.75 

17 

7.9| 

10.00 

15.10 

11.45 

17.65 

6.15 

4.55 

3.25 

4.35 

3.90 

5.  5 

18 

7,81 

9.35 

14.95 

11.60 

17.85 

6.35 

4.25 

3.25 

4.20 

3.45 

6.10 

19 

7.71 

8.40 

14.40 

11.80 

1 7. 35 

6.45 

4.10 

3.15 

4.30 

3.15 

6,35 

20 

7.51 

8.20 

13.70 

11.80 

16.50 

6. 55 

3.95 

3.65 

4.40 

2.95 

6.90 

21 

7.01 

8.40 

13.10 

11.80 

15.40 

6.10 

5.75 

9.75 

«.Z5 

2.95 

7.40 

22 

7.21 

8.80 

12.90 

11.20 

13.00 

5,40 

5.85 

4.85 

4,10 

4,00 

6.00 

23 

7,31 

10.00 

13.00 

10.00 

ll.So 

5.00 

5,60 

4.85 

4.00 

4,60 

6.60 

24 

7.46 

10.90 

13.80 

10.50 

11.20 

5.25 

5.45 

4.90 

3,90 

5,00 

8,60 

25 

8.61 

13.60 

14.50 

15.80 

10,50 

5.40 

3.10 

4.90 

3.70 

5. tO 

9,20 

26 

12.01 

14.65 

14.45 

18.00 

9.90 

5.65 

5.20 

4.90 

4.00 

5.25 

9,45 

27 

14.01 

15.05 

13.90 

IS. 10 

9.35 

6.90 

5.00 

5.20 

4.35 

5,00 

9,60 

28 

15,31 

14.40 

12.70 

17.50 

9,00 

7.00 

3.10 

6.40 

4.75 

4.70 

9,60 

29 

12.80 

11.90 

17.20 

9.30 

7.85 

3.65 

6.35 

4.70 

4.55 

9,60 

30 

14.50 

10.20 

17.65 

8,40 

8.35 

4.45 

5.95 

4.10 

4.35 

10.30 

31 

18.00 

17.95 

8.65 

4.50 

«.55 

10.40 

the  follohing 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE  TABLE 

ABOVE 

*Ean 

13.40 

15.45 

12,  SI 

15.34 

6.41 

5.67 

4.14 

4.62 

4.60 

5.66 

MAX 

18.00 

19.40 

18.10 

18,80 

8,65 

4.35 

6.40 

5.75 

5.45 

10.40 

MIN 

8.20 

10.20 

9.20 

8.40 

5.00 

3.00 

3.15 

3.70 

2.95 

2.65 

MIGMEST  STAGE  NA8  19.40  ON  APR,  3 
LOWEST  STAGE  HAS  2.65  ON  DEC.  7. 
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OAILT  STAGES  EOS  1979 


RED  RIVER  AT  SmREVEPORI,  LA. 


LOCATION.  LAT.  32- 30-55,  LONS.  93-44-25.  ILLINOIS  CENTRAL  RAILROAO  SRIOGE  AT  MILE  277.4.  (STa. 
94225(9.) 

GAGE,  automatic  RECORDER  MITH  telemark  attachment  and  MIRE  ME  I  GMT . 

DISCHARGE  Range.  O.S.  HIGHMAY  Si)  BRIDGE  AT  MILE  277.7. 

general  information,  gage  maintained  by  national  heather  service,  read  by  nem  Orleans  district, 

EXCEPT  ON  MEEKENOS  AND  HOLIOAYS,  DRAINAGE  AREA,  60,6(3  SQUARE  MILES  (54,677,  SURFACE  RUNOFF). 
OANKFULL  STAGE  30  FEET.  MEAN  HIGH  MATER  STAGE,  25.9  FEET,  AND  MEAN  LON  MATER  STAGE,  4.6  FEET 

(1936-1970) .  flqh  partly  regulated  by  denison,  texarkana,  and  ferrells  bridge  dams. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1873  TO  DATE.  ZERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  1926  MAS  TEN  FEET  HIGHER  THAN 
PRESENT  DATUM.  DISCHARGE,  1872  INTERMITTENTLY  TO  19|)S  AND  AUG.  1929  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY 
SINCE  JULY  31,  1928.  ALSO  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY, 

EXTREMES.  HIGHEST,  45.9  FEET  (PRESENT  OATUH)  FROM  mATERMARK  IN  AUG.  1849  (AFFECTEO  BY  HUGE  LOG 
RAFT).  LOmEST,  0.2  FOOT  ON  NOV.  8  AND  9,  1939.  MAXIMUM,  303,000  CFS  OBSERVED  ON  APR.  5,  1945 
(STAGE,  37.4).  A  DISCHARGE  OF  256,000  CFS  MAS  COMPUTED  FOR  JUNE  15,  1908  (STAGE,  45.1). 
MINIMUM,  690  CFS  COMPUTED  FOR  OCT.  30,  1456  (STAGE,  2.72). 


daily 

EIGHT  A.rt.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO,  131*48 

FEET,  NGVO 

(1929-41 

AOJ.) 

DAY 

JAN  FEB 

HAR  APR 

NAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.07 

14.48 

18.18 

17.59 

15.05 

20.15 

10.65 

10.94 

5.60 

8,48 

5.80 

6.31 

2 

N.87 

14.12 

17.93 

19.51 

14.57 

20.31 

10.18 

11.77 

5.49 

8.16 

6.06 

6.06 

3 

7.55 

14.26 

17.89 

21.72 

14.08 

20,66 

9.47 

12.40 

5*16 

7. as 

6.11 

5.51 

u 

9.33 

14.22 

18.32 

22.52 

15.90 

20.71 

8.95 

12.26 

4*66 

7.71 

6.10 

4.99 

5 

11.58 

13.75 

19.34 

22.25 

17.47 

21.20 

8.39 

11.74 

4.71 

7.54 

6.22 

4.74 

6 

12.77 

13.37 

19.61 

21.92 

18.18 

21.54 

8.00 

11.55 

4.04 

7.39 

6. IS 

4.55 

7 

14.43 

13.87 

19.3u 

21.34 

19.20 

21.21 

7.65 

11.58 

4.68 

7.41 

6.03 

4.42 

b 

14.67 

14.00 

19. U2 

21.00 

18.95 

20.97 

7.17 

11.75 

4.78 

7.37 

6.00 

4.23 

9 

14.60 

13.87 

18.60 

20.77 

18.34 

20.98 

7.13 

11.56 

4.90 

7.20 

6.09 

3.97 

10 

14.41 

13.24 

18.17 

20.47 

17.52 

21.49 

7.41 

11.25 

4.94 

7.15 

6.01 

3.96 

11 

13.91 

12. 8o 

17.60 

20.13 

16.84 

20.42 

7.38 

10.46 

4.77 

7.12 

7.13 

3.97 

12 

13.65 

12.23 

17.00 

20.12 

16.43 

19.24 

7.43 

9.50 

4.49 

6.07 

6. SI 

3. 05 

13 

13.43 

11.64 

16.49 

20.02 

15.60 

18.92 

7.60 

8.81 

4.37 

6.64 

6.64 

4.06 

14 

13.10 

11.24 

16.07 

19.59 

1«.83 

19.61 

7.69 

8.40 

4.40 

6.28 

6.61 

4.30 

15 

12.18 

11.33 

15.54 

18.94 

14.79 

20.03 

7,38 

8.09 

4.52 

6.06 

6.70 

4.67 

16 

11.94 

11.23 

14.74  E 

18.64 

15.23 

20.12 

6.95 

7.60 

4.51 

5.84 

6.44 

5.49 

17 

11.28 

10.83 

13.84  £ 

18.53 

15.46 

20.15 

6.91 

6.88 

4.30 

5.80 

6.04 

6.53 

18 

10.09 

10.91 

12.97 

18.49 

15.36 

20.29 

7.21 

6.55 

4.11 

5.87 

5.71 

7.17 

19 

9.57 

10.76 

11.91 

18. 10 

15.16 

20.36 

7.24 

6.46 

4.00 

5.62 

5.25 

7.50 

20 

12.01 

10.51 

I1.«5 

17.72 

15.05 

20.05 

7.32 

6,17 

4.46 

S.50 

4  a  66 

7.55 

21 

14.84 

10.24 

11.33 

17.34 

14,96 

19.48 

7.37 

5.78 

S.  16 

5.67 

4.76 

7.45 

22 

15.57 

9.88 

11.17 

17.28 

14.66 

18.76 

7.03 

5.57 

6.16 

6.02 

5.85 

7.40 

23 

15.«5 

9.89 

12.37 

18.56 

13,69 

17.40 

6.26 

5.47 

6.73 

S.S1 

7. OS 

7.55 

24 

15.62 

10.43 

13.38 

18.93 

12.41 

15.87 

5.87 

5,50 

6.04 

5.49 

7.21 

0.01 

25 

15.43 

11.89 

15.27 

19.23 

14.44 

14,63 

6.02 

5.36 

6.72 

5.24 

6.62 

8.31 

26 

16.16 

12.77 

16.75 

19.17 

19,27 

13.40 

6.30 

5.16 

6.60 

4.93 

6.96 

9.47 

27 

16.69 

16.04 

17.37 

18.75 

20.16 

12.45 

6.39 

4.96 

6.94 

4.93 

7.01 

10.5* 

28 

16.30 

17.51 

17.47 

18,05 

19.83 

11.49 

6,81 

4,80 

7.76 

5.41 

6.76 

11.30 

29 

15.64 

17.31 

17.03 

19.47 

11.02 

7.15 

4.70 

0.40 

5.65 

6.54 

12.54 

3b 

IS. 17 

t6. 72 

lS.7o 

19.71 

10,62 

7.75 

«.75 

0.64 

5.45 

6.44 

13.5% 

31 

14.88 

17.66 

19.89 

9.98 

5.18 

5.70 

13.60 

TmE 

FOLLO«HG 

refer 

UnlT  Tu 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

T  ABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.77 

12.55 

16,15 

19.31 

16.53 

18.45 

7.58 

8.15 

5.46 

6.39 

6.30 

6.89 

MAX 

16.69 

17.51 

19,61 

22.52 

20.16 

21.54 

10,65 

12.40 

0.64 

8,48 

7.21 

13.60 

NJN 

6.07 

9.88 

11.17 

15.76 

12.41 

10.62 

5.87 

4,70 

4.00 

«. *3 

4.76 

3. 65 

E-  ESTIMATED 

MIGHFST  stage  NAS  22.52  DM  APR.  4. 
LOMEST  STAGE  mas  3.85  On  DEC.  12. 


DAILY  DISCHARGED  for  1479 


RED  RIVER  AT  SHREVERORT.  LA. ••CONTINUED 


COMRUTEO  DAILY  DISCHARGE  IN  THOUSAND  CUBIC  SECT  RER  SE 


FES 

MAR 

ARR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

OCT 

14 

66 

53 

15 

SO 

IS 

20 

6.1 

11 

32 

64 

70 

32 

62 

16 

23 

t:  0 

12 

J] 

65 

69 

31 

65 

14 

24 

5.5 

It 

» 

69 

44 

42 

66 

13 

24 

5.1 

i  i 

24 

76 

94 

SO 

90 

12 

24 

4.6 

10 

24 

64 

64 

55 

95 

It 

23 

0.6 

10 

30 

74 

S3 

56 

66 

4.6 

24 

0.9 

10 

31 

72 

60 

56 

64 

8.7 

24 

5.0 

10.0 

30 

6S 

77 

54 

76 

8.4 

23 

5.2 

9.7 

26 

64 

74 

49 

64 

4.2 

21 

5.2 

9.6 

2* 

54 

71 

46 

70 

9.2 

14 

4.9 

9.3 

29 

55 

71 

43 

58 

9.1 

16 

4.6 

6,9 

23 

51 

70 

39 

57 

4.7 

14 

4.5 

6.2 

22 

48 

65 

16 

63 

4.7 

13 

4.6 

7.5 

22 

44 

60 

16 

67 

9.0 

12 

4.7 

7.1 

22 

39 

56 

18 

68 

8.1 

10 

4.6 

6.7 

21 

34 

57 

39 

64 

8.2 

6.4 

4.4 

6.7 

21 

29 

57 

36 

72 

8.6 

6.2 

4.1 

6.7 

20 

24 

54 

37 

72 

6.6 

7.9 

4.1 

6.4 

1* 

22 

51 

17 

65 

4.1 

7.3 

4.7 

6.1 

IS 

21 

49 

16 

60 

4.0 

6.6 

5.9 

6.6 

IT 

22 

51 

35 

54 

6.0 

6.3 

7.6 

7.0 

IS 

26 

57 

10 

45 

6.4 

6.1 

6.6 

6.6 

20 

30 

57 

26 

37 

6.0 

6.1 

8.7 

6.2 

26 

39 

57 

43 

11 

6.4 

5.9 

6.5 

5.7 

34 

47 

56 

72 

26 

7.0 

5. 5 

8.3 

5.1 

52 

50 

55 

79 

23 

7.2 

5.3 

9.4 

5.4 

63 

51 

52 

75 

20 

6.1 

5.0 

11 

6.2 

49 

45 

74 

14 

8.4 

4.4 

11 

6.4 

46 

3B 

76 

16 

11 

5.1 

13 

6.2 

51 

76 

IT 

5.6 

6.6 

27.6 

44.1 

64.6 

47.5 

61.7 

9.6 

13.1 

6.4 

6.0 

63 

74 

99 

79 

95 

14 

24 

13 

13 

17 

21 

16 

24 

18 

6.0 

4.9 

4.1 

5.3 

TOTAL  FOR  YEAR  HAS  10,198,500  CFS 


HEAN  FOR  YEAR  HAS  27,940  CFS 


MAXIMUM  DISCHARGE  HAS  99,400  CFS  on  Apr  4  (Stags  22.52) 

MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  HAS  3,600  CFS  on  Dec  12 


80 


DAILY  STASES  FOR  19 79 


RED  RIVER  NEAR  COUSMATTA  (GAHAGAN),  k*. 

LOCATION.  laT.  32-02-27,  LONS.  93-24-10.  ON  RISHT  BANK  ABOUT  3.6  MILES  NORTHWEST  OF  COUSHATTA  AT 
GAHAGAN,  AND  AT  MILE  225.2.  (STA.  0429019.) 

BASE,  water  SURFACE  ST  LEVELS. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  JAN.  TO  SEP.  1972,  DAILY ,  SEP.  1972  TO  OCT.  1977,  AND  MAR.  5, 
1979  TO  DATE. 

extremes.  hISHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  130.34  FEET  ON  APR.  30,  1973.  LOWEST,  (FROM 
INCOMPLETE  RECORD)  97.85  FEET  On  AUG.  It,  19T2. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  in  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


UAY 

JAN 

FEB  mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

123.62 

109.89 

106.11 

2 

123.10 

119.11 

113.38 

109.71 

106.05 

3 

124. 80 

118,72 

112.96 

105.65 

109.16 

107.15 

4 

126.96 

118.64 

124.62 

105.37 

108,86 

106.71 

5 

123.41 

127.29 

124.64 

111.43 

104.91 

108.63 

106.58 

106.00 

6 

123.78 

127.32 

125.10 

110.97 

104.72 

106.59 

105.78 

7 

123.71 

123.64 

125.28 

104.61 

106.47 

105.72 

6 

123.59 

123.90 

125.13 

108.21 

106.41 

9 

123.04 

125.85 

123.40 

109.14 

108.13 

106.29 

10 

125.62 

123.03 

139.19 

104.82 

107.94 

104.51 

11 

125.22 

122.01 

124.82 

109.94 

104.91 

107.84 

104.44 

12 

120.85 

125.14 

123.87 

109.74 

107.68 

107.30 

104.59 

13 

120.25 

124.97 

122.66 

109,49 

104.28 

107.44 

104.78 

14 

119.40 

119.70 

122.88 

104.15 

107.39 

105.04 

15 

119.04 

119.30 

123.14 

106.55 

107.44 

16 

118.28 

123.12 

109.32 

106.42 

107.48 

17 

122.87 

119.35 

108.96 

104.24 

106.25 

106.40 

16 

122.63 

119.19 

123.70 

108.96 

104.13 

107. lw 

107.00 

19 

115.35 

122. SO 

123.72 

109.03 

103.89 

106.08 

105.93 

107.94 

20 

114.88 

122.36 

123.61 

109.09 

103. 9S 

105.40 

108.19 

21 

114.59 

118.56 

123.08 

107.08 

104,56 

104.88 

108.37 

22 

114. 67 

118.35 

122.40 

106.45 

106.28 

23 

115.08 

122.29 

117.74 

108.06 

106.26 

106.35 

24 

122.73 

116.92 

106.21 

107.42 

105.99 

25 

123.33 

118.13 

107.48 

105.70 

26 

119.16 

123.63 

117.33 

107.29 

105.25 

108.44 

110.51 

27 

119.91 

123.41 

115.91 

105.51 

107.20 

108.50 

111.00 

26 

120.46 

115.30 

105.26 

107.89 

108.48 

112.84 

29 

120.49 

123.45 

114.68 

104.97 

105.63 

108.30 

30 

119.97 

123.56 

104.86 

105. B9 

108.14 

31 

123.60 

105.00 

105.94 

THE  FOLLOWING  refer  only  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


HIGHEST  STAGE  (FROM  incomplete  PECORO)  was  127.32  ON  APR.  S. 
LOWEST  STAGE  (FRO"  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  103,89  ON  SEP.  19. 


OAXLV  STASES  FQR  t9T« 


81 


•  j 


% 


v';' 


RED  RIVER  AT  COUSHATTA,  la. 


LOCATION.  LAT.  32-00-46,  LONS.  93*21*1 1 •  u.  S.  mIghbAY  S«  BRIDGE  AT  NILE  220.*.  (»TA.  0430014.) 


GAGE.  HIRE  bEIGHT  TYRE. 


GENERAL  INFORMATION,  DRAINAGE  AREA.  *3. 3*2  SUUARE  MILES  (57. 42*.  SURFACE  RUNOFF).  MEAN  HIGH 
bATER  STAGE.  24.1  FEET,  AND  MEAN  LOb  baTER  STAGE,  4.1  FEET  (1938-70). 


RECORDS  available,  stage,  1S69  TO  1894,  APR.  11,  1937,  To  SEP.  30,  1952,  AND  HAY  5,  1457,  TO  SEP. 
23,  1474,  DISCHARGE,  1893,  1937  TO  1942,  AND  INTERMITTENTLY,  1953  TO  1971.  COMPUTED  OAILY , 

23,  1974.  DISCHARGE,  1893,  1937  TO  1942,  AND  INTERMITTENTLY,  1953  TO  1971.  COMPUTED  OAILY, 
OCT.  1938  TO  SEP.  1452,  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 


EXTREMES.  HIGHEST,  34.9  FEET  on  APR.  7,  1945  (AFFECTED  SY  UPSTREAM  CREVASSE),  L0«EST,  0.9  FOOT  ON 
OCT.  2  AND  3,  1893.  maximum,  275,000  CFS  (INCLUDING  OVERFLOh  THROUGH  BAYOU  PIERRE)  ON  APR.  7, 
1445  (STAGE,  39,9).  minimum,  880  CFS  ON  NOV.  10  AND  II,  1939  (STAGE,  1.25),  DISCHARGE  NOT 

determined  for  recoro  lob  stage. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO,  95.78  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JuL 

AUG 

SEP 

X 

8.62 

18.33 

20.69 

21.51 

19.75 

23.46 

13.35 

13.55 

7.35 

l 

9.07 

17.76 

22.63 

22.46 

19.58 

23.50 

14.34 

14.25 

7.69 

3 

9.64 

17.53 

22.78 

24.44 

20.01 

23.52 

13.73 

14.37 

7.28 

a 

10.40 

17.39 

22.72 

25.91 

-21.08 

23.55 

13.01 

14.41 

6,91 

5 

12.13 

17.13 

22.36 

26.08 

22.11 

24,35 

12.53 

14.45 

6.77 

0 

13.60 

16.42 

23.12 

26.16 

22.53 

24.98 

12.01 

14,46 

6.7B 

7 

15.47 

17.37 

22.75 

26.36 

23.10 

25.10 

11.58 

14,53 

6. SI 

8 

16.64 

17.35 

22.54 

25.80 

23.51 

25.15 

11.03 

14.61 

6.84 

9 

16.62 

17.31 

22.41 

25.53 

23.26 

25.03 

10.55 

14.51 

6.85 

10 

16.31 

17.28 

22.03 

25.32 

22. 7o 

24.84 

10.60 

13.98 

6.88 

U 

16.12 

16.27 

21.43 

25.01 

21.90 

24.75 

10.71 

13.52 

6.90 

12 

15.62 

15.37 

20.56 

24.92 

21.48 

23,55 

10.85 

12.99 

6.71 

13 

15.24 

15.30 

20.25 

24.81 

20.20 

23.35 

10.92 

12.42 

6.39 

14 

15.03 

15.26 

19.43 

24.33 

19.89 

23.25 

11.10 

11.75 

6.30 

15 

14.82 

14.77 

18.90 

23.70 

19.28 

23.15 

10.63 

11.30 

6.28 

lb 

14.71 

14.13 

18.22 

23.23 

19.12 

23.26 

10.26 

10.78 

6,30 

17 

14.63 

14.53 

17.51 

22.76 

19.17 

23.28 

U.30 

10.15 

6.28 

10 

14.67 

14.96 

16.84 

22.31 

19.19 

23.30 

10.33 

9.81 

6,20 

19 

14.72 

15.02 

15.98 

22.10 

18.91 

23.34 

10.36 

9,41 

6.17 

20 

14.77 

14.82 

14.97 

21.78 

18.  S6 

23.35 

10.33 

4.02 

6.15 

21 

17.32 

14.4J 

14.81 

21.34 

1».«1 

22.85 

10.31 

8.58 

22 

1*.60 

15.00 

14.92 

20.85 

18.29 

21.69 

10.02 

8.10 

23 

18.79 

15.02 

15.83 

21.76 

17.77 

20.90 

9.61 

7.92 

S 

24 

18.98 

14.42 

16.03 

22.30 

16.90 

19.61 

9.01 

7,70 

25 

19.21 

13.43 

17.26 

22.76 

18.81 

16,40 

9.06 

7,49 

26 

19.57 

16.02 

14.05 

22.85 

20.98 

17.38 

9.15 

7.39 

27 

19.93 

16.42 

14.91 

22.43 

22,85 

16.71 

9,20 

7.30 

20 

19.85 

17.03 

20.19 

22.08 

23.30 

15.82 

9.53 

7.18 

29 

19.53 

20.02 

21.12 

23.33 

14,99 

9.91 

7.03 

30 

19.04 

19.92 

20.51 

23,26 

13.92 

10. S6 

6,93 

31 

18.77 

20.49 

23.20 

11.92 

6.98 

THE 

FOLLOWING  P£F£* 

UNLT  70 

READINGS 

APPEARING  in  the 

:  table 

ABOVE 

WEAK 

15.77 

15,94 

19.58 

23.41 

20.72 

22.01 

10,87 

10,86 

MAX 

I9.9J 

18.33 

23.12 

26.36 

23.51 

25,15 

1«.34 

14.61 

HI  H 

8.62 

13.43 

14.81 

20.51 

16.90 

13.92 

9.01 

6.93 

S-  DISCONTINUED 


HIGHEST  stage  BAS  2*. 3*  ON  APR.  7, 
LOMCST  STAGE  BAS  6.15  On  SEP.  20. 


r  ■  ~ 

... 

82 

OAILT 

STAGES  FOR  1979 

RED  RIVER 

ABOVE  CAMPTI,  L*. 

LOCATION,  CAT.  Jl. SI-ID,  LONS.  91-07 

*38.  ON  left  BANK  AT  mile  193.9 

CSTA 

0434020. 

) 

CASE, 

STAFF 

TYPE. 

RECOUPS  AVAILABLE.  APRIL  I, 

1476  TO 

DATE. 

EXTREMES,  mismest. 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORO) 

106.42  FEET  ON  APR.  6,  1979.  L04E8T,  79. 

90  FEET 

ON 

JAN.  6,  1977. 

DAILY 

EIGHT  A 

«N«  STAGE  IN  »EEf 

CASE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

OAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0 

i 

90.01 

100.20 

102.61 

101.70 

101.50 

104.20 

F 

94,99 

90.38 

92.32 

90.84 

02 

2 

91.01 

99.50 

103.48 

102,90 

100,80 

£104.30 

F 

95.91 

95,61 

90,71 

93.30 

90.62 

91 

3 

91.69 

99.00 

109.40 

105.12 

99.90 

£109.80 

95.65  F 

96,34 

90.60 

92.98 

90.66 

91 

4 

91.91 

99.00 

100.80 

107.57 

99.50 

105.16 

90.66 

92.79 

91.01 

91 

5 

92.92 

98.81 

100.68 

106,29 

101.10 

105.20 

94.75 

90,42 

92. S2 

91.10 

90 

6 

95.00 

98.51 

100.91 

106.02 

102.50 

105.64 

F 

96.17 

90.22 

92.42 

91.13 

90 

7 

96.75 

99.00 

E10O.30 

E108.00 

103. 9S 

105,89 

F 

94,23 

96,07 

90.08 

92,31 

91,09 

90 

6 

97.97 

99.31 

E103.70 

E107.50 

100.89 

105.80 

F 

96.08 

90.02 

92.21 

91.06 

90 

9 

96.19 

99.40 

E103.20 

107.06 

100,90 

E10S.70 

F 

93.40 

96.21 

90.90 

92.22 

91.01 

90 

10 

96.01 

99.15 

E103.10 

106.86 

104.53 

E105.70 

93.27 

96.01 

90.15 

92.20 

91.00 

09 

11 

97.81 

96.42 

103.13 

106.02 

103.60 

105.64 

F 

93.64 

90.21 

92.00 

91.03 

09 

12 

97.06 

96.10 

102.28 

106.26 

103.30 

105.15 

93.70 

95.02 

90.01 

F  91.99 

91.71 

90 

13 

97.11 

97.57 

101.07 

106.02 

102.64 

103.62 

F 

93.50 

94.75 

69.92 

91.85 

91.79 

09 

14 

96.60 

96.96 

100.50 

£106.00 

100,75 

103.32 

94. IS 

69.61 

91.05 

91.46 

90 

15 

96.40 

96.59 

99.97 

£105.30 

100.84 

103.57 

93.93 

89.74 

91.26 

91.79 

90 

16 

95.98 

96.42 

99.20 

100.29 

100.30 

E103.70 

F 

93.61 

93.05 

89.61 

91.17 

91.48 

90 

17 

95.05 

96.21 

96.08 

103.89 

100.25 

E 1 03.60 

93.26 

93.25 

89.84 

91.08 

91.40 

90 

16 

95.00 

96.31 

97.80 

103.39 

100.14 

103.86 

F 

93.02 

92.56 

89.81 

90.69 

91.01 

91 

19 

90.91 

96.28 

96.85 

103.00 

99.93 

104.00 

93.06 

92,21 

89.70 

90.90 

90.80 

92 

20 

95.81 

96.10 

96.21 

102.02 

99.50 

104. 05 

F 

93.09 

91.99 

89.78 

90.62 

92 

21 

96.80 

95.81 

95.80 

102.00 

99.00 

103.79 

91.81 

89.73 

90.30 

92 

22 

100.09 

95.55 

95.71 

101.62 

99.03 

102.96 

91.44 

89.70 

90.86 

90.10 

92 

23 

101.19 

95.37 

95.90 

102.10 

98.92 

E102.40 

F 

92.71 

91.21 

90.83 

90.95 

89.09 

92 

24 

101.30 

96.30 

E  96.80 

103.90 

98.12 

E10I.30 

92.36 

91.10 

91.69 

90. 9B 

92.06 

92 

25 

101.16 

97.46 

97.63 

104.00 

97,26 

99.58 

F 

91.86 

91.00 

91.81 

90.79 

92.77 

95 

26 

101.02 

98.10 

98.70 

104.33 

99.70 

98.81 

91.79 

90.90 

91.79 

90.46 

92.51 

95 

27 

101.80 

99.03 

99.99 

A104.23 

102.05 

97.64 

F 

92,03 

90.72 

91.91 

90.35 

92.38 

95 

28 

101.70 

101.50 

100.55 

£103.60 

103.80 

97.26 

90.60 

91.81 

90.35 

92.33 

9« 

29 

101.80 

100,82 

102.90 

103.89 

96.77 

90.36 

92.20 

90.36 

92.30 

95 

30 

101. t2 

100.62 

102.01 

103.69 

96.50 

F 

92.92 

90.29 

93.01 

90.52 

92.02 

31 

100.65 

100.50 

104.08 

93.06 

90. IS 

90.70 

THE 

FOLLOkInC  refer 

ONlr  TO 

reaoings  appearing  in  the  table 

ABOVE 

MfcAN 

97.32 

97.87 

100.59 

100.70 

lot. 59 

103.00 

90.57 

91.29 

MAX 

101.80 

101.50 

100.91 

106.42 

104.90 

105.89 

93.01 

92.77 

MIN 

90.01 

95.37 

95.71 

101.62 

97.26 

96.50 

69,61 

89.09 

* 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

E* 

ESTIMATED 

A-  AND 

LATER 

OATES 

HIGHEST  STAGE 

(from  incomplete  recoroi  mas  100.02  on 

APR.  6. 

LOWEST 

ST  AGE 

(FROM  INCOMPLETE  RECORD) 

NAS  69 

09  ON  NOV 

23. 

DAILY  STASES  FOR  1979 


REO  RIVER  NEAR  CAMPTl,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-53-15,  LONS.  93-07-20.  ON  LEFT  BANK  AT  NILE  >92.9,  (STA.  0435020.) 

base,  staff  ttfe. 

RECORDS  available.  HIGH  NATER  196*  AND  19*s  (SEE  HISH  NATER  NO.  27A).  I NTERM I TTENTLY,  1972. 
DAILY,  HAY  S,  197J  JO  OATE. 

EXTREMES.  (FROM  1973  TO  OATE)  HISHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  lll.M  FEET  ON  MAY  S  AND  9,  1971 
LOMEST,  85.80  FEET  ON  AUG.  17,  1979. 

STA6E  IN  FEET  ,  6A6E  ZERO  IS  AT  N6V0 


UAV 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AOS 

SEP 

OCT 

NOV 

0 

1 

100.20 

102.62 

104.24 

93.32 

90.73 

2 

99.56 

103.08 

103.32 

100.28 

95,91 

93.30 

90. 62 

3 

91.69 

105.12 

99.90 

95.65 

90.80 

92.98 

91 

a 

91. 9( 

107.57 

99.75 

105,16 

90.68 

92,79 

91 

5 

92.93 

98.77 

104.39 

108.29 

105.24 

94.75 

90.36 

92.53 

91.10 

90 

b 

98.5* 

104.81 

108.42 

105.64 

94.23 

90.22 

91.13 

90 

7 

99.13 

104.91 

104.16 

105.89 

90. OS 

91.09 

90 

A 

97.97 

99.33 

104.66 

104.89 

105.80 

92.22 

91.08 

9 

98.19 

99.92 

104.17 

107.06 

104,90 

93.40 

92.20 

91.01 

10 

97.96 

106.86 

104.53 

93.27 

90.15 

92.06 

09 

11 

97.81 

106.42 

103.61 

105.64 

93.64 

90.21 

92.00 

09 

12 

97.99 

98.01 

102.09 

106.26 

105.15 

93.70 

91.99 

91.71 

90 

13 

97.57 

101.47 

106.02 

103.62 

93.50 

89.92 

91.79 

09 

14 

96.91 

100.46 

101.48 

103.32 

89.81 

91.48 

90 

15 

96.36 

96.59 

99.97 

100.84 

103.57 

91.28 

91.47 

16 

95.98 

96.90 

99.15 

104.29 

93.61 

91.17 

91.48 

17 

95.99 

103.89 

100.25 

93.2* 

89.84 

91.08 

90 

IB 

95.09 

103.39 

100.05 

103.86 

93.02 

89.81 

90. 89 

91 

19 

99.91 

96.60 

102.87 

104,0o 

93,08 

89.70 

90.90 

90.80 

92 

20 

96.02 

96.21 

102.49 

104.05 

93.09 

89. 7S 

90.62 

92 

21 

95.87 

95.75 

99.31 

103.79 

91.81 

89.73 

90.30 

92 

22 

100. SO 

95.49 

95.71 

99.03 

102.96 

91.44 

90.86 

23 

101.19 

95.37 

95.96 

102.38 

98.80 

92.71 

91.21 

90.95 

24 

101.29 

103.09 

98.U 

91.09 

91.69 

90.98 

25 

101.16 

103.98 

97.26 

99.53 

91.81 

90,79 

26 

101.32 

98.41 

99.18 

104.33 

98.81 

91.79 

90.46 

92.51 

93 

27 

99.43 

99.99 

104.23 

97.64 

90.72 

91.71 

92.38 

93 

2» 

101.81 

100.68 

97.2* 

90.60 

91.81 

92.33 

99 

24 

101.69 

100.82 

103.89 

96.77 

90.38 

90.36 

92.30 

30 

101.12 

100.51 

103.89 

90.29 

90.52 

92.02 

31 

100.59 

104.08 

90.18 

90.70 

THE  FOLLOhINS  REFER  ONLY  TO  REAOINSS  APPEARINS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


HISHEST  stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  108.92  ON  APR.  *. 
LOMEST  STASE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  89.70  ON  SEP.  19. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


RED  RIVER  ASOVE  SRAND  ECORE  CUTOFF  (LA.) 

LOCATION.  AT  HUE  1ST. 9  ON  LEFT  BANK.  (STA.  04)6520.) 

GAGE.  WATER  SURFACE  8Y  LEVELS. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1976  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  106.64  FEET  ON  APR.  6,  1979.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  82.15  FEET  ON  OCT.  20,  1978. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGvD 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

97.94 

100.15 

101.65 

69.12 

86.76 

2 

69.07 

97.51 

100.64 

101.01 

97.22 

91.21 

89,14 

86.99 

3 

68.64 

102.96 

96.79 

90.90 

86.45 

66.80 

67.6 

4 

105.51 

96.60 

102.66 

86.51 

88.59 

87.5 

5 

96.58 

102.20 

106.48 

102.79 

89.85 

85.97 

88.55 

87.16 

66.6 

b 

96.11 

102.66 

106.64 

101.12 

69.26 

85.86 

87.18 

86.6 

7 

96.76 

102.67 

101.92 

105.45 

85.69 

87.16 

66.3 

a 

95.20 

97.18 

102,4  2 

102.76 

105.40 

86.21 

87.12 

9 

95.65 

97.50 

102.21 

105. 45 

102.59 

88.52 

68.20 

87.05 

10 

95.36 

105.11 

102.50 

88.58 

85.79 

68.05 

85.6 

11 

95.10 

104.55 

101.21 

105.55 

88.80 

85.87 

87.94 

65.5 

12 

94.59 

95.29 

99.86 

104.52 

102.75 

88.95 

87.92 

67.81 

66.5 

13 

94.77 

99.11 

104.11 

101,08 

88.89 

85.56 

87.95 

86.7 

14 

94.09 

98.00 

98.69 

100.69 

85.40 

87.64 

86.5 

15 

93.49 

91.55 

97.41 

97.89 

100.97 

87.55 

87.54 

16 

92.94 

95.08 

96.51 

102.22 

89.02 

87.18 

87.52 

17 

92.36 

101.61 

97.06 

88.66 

85.44 

86.92 

86.6 

16 

91  .92 

101.01 

96.90 

101.55 

88.50 

85.45 

86.85 

87.2 

19 

92.39 

93.55 

100.69 

101.48 

88.55 

85.29 

66.87 

86.80 

86.0 

20 

92.69 

92.99 

100.01 

101.40 

88.51 

85.27 

86.49 

88.4 

21 

92.57 

92.36 

95.88 

101.15 

67.56 

85.6) 

86.06 

86,6 

22 

98.65 

92.18 

92.24 

95.62 

100.21 

87.10 

86.82 

23 

99.05 

92.04 

92.51 

99.81 

95.21 

87,88 

66,40 

86.97 

24 

99.06 

140.71 

94.40 

86.67 

87.51 

87.04 

25 

98.95 

101.65 

92.98 

95.79 

87.67 

66.85 

26 

99.07 

95.91 

95.71 

102.05 

94.74 

87.66 

86.49 

88.92 

89.8 

27 

96.94 

97.31 

102.11 

95.48 

66.34 

87.58 

88.71 

90.0 

26 

99.56 

96.01 

92.77 

86.25 

87.68 

88.64 

90.8 

29 

99.36 

98.21 

101.15 

91.88 

85.42 

86.17 

88.51 

30 

98.67 

97,94 

101.50 

65.82 

86.42 

68.20 

31 

96.27 

101.49 

85.74 

86.79 

The  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MJN 


HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  106,69  ON  APR,  6, 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  85.27  ON  SEP,  20, 


DAILY  STAGES  FOR  1479 
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RED  RIVER  AT  GRAND  ECORE,  LA. 

LOCATION.  lAT.  31-49-06,  LONG.  93-05-03.  STATE  NlGHNAT  6  SRIDGE  AT  NILE  183.9,  ABOUT  FOUR  NILES 

north  of  Natchitoches,  la.  csta.  0437520,) 

GAGE.  HIRE-HEIGHT  TYRE. 

GENERAL  INFORMATION,  DRAINAGE  AREA,  64,575  SQUARE  NILES  (58,639,  8URFACE  RUNOFF).  BANKFULL  STAGE, 
33  FEET.  MEAN  HIGH  HATER  STAGE,  32.1  FEET,  AND  mean  LOH  HATER,  7.6  FEET  (1938-70) . 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGES,  OEC.  1,  1913  TO  DATE.  DISCHARGE,  1937  TO  1942,  194S  TO  1949,  AND 
INTERMITTENTLY,  1959  TO  1968,  1973  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  44.7  FEET  ON  APR.  10,  1945.  LOmEST,  4.55  FEET  ON  OCT.  29,  1978. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO,  75.09  FEET,  NGVD 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOY 

DEC 

1 

4.63 

20.81 

22.80 

22.11 

22.35 

24,82 

14.22 

12.00 

6.12 

11.02 

8,06 

ID. 40 

2 

11.05 

20.20 

23.90 

22.89 

21.04 

25.14 

14.05 

13-32 

6.51 

11.11 

4.13 

10.32 

3 

11.82 

19.74 

23.44 

24.89 

20.34 

E 

25.40 

13,75 

14.02 

6.68 

10.46 

4.20 

10.23 

4 

11.92 

19.55 

24.33 

28. 85 

20.81 

E 

25.50 

13.15 

14,68 

8.53 

10.73 

0.35 

4.95 

5 

12.40 

19.45 

24.64 

29.96 

22.80 

E 

25.60 

12.66 

14.78 

6.33 

10.54 

4.41 

4.54 

6 

14.40 

19.34 

25.39 

29.42 

23.55 

E 

25.90 

12.35 

14.47 

8.11 

10.45 

4.43 

9.10 

7 

15.00 

19.30 

25.00 

29.37 

24.82 

E 

26.20 

11.69 

14.28 

T.94 

10.31 

9.44 

8. Ok 

8 

17.50 

19.21 

25.56 

24.92 

25.81 

E 

26.10 

11.40 

14.29 

7.87 

10.25 

9.33 

0.70 

9 

18.06 

20.57 

25.22 

28.54 

26.04 

E 

25.80 

11.00 

14,46 

7.86 

10.21 

4.24 

0.60 

to 

17.94 

20.15 

24.98 

28.06 

25.53 

E 

25.60 

10.73 

14.46 

7.92 

10.13 

9.28 

8.35 

11 

17.61 

19.52 

24.12 

27.74 

24.77 

E 

25.60 

10. 95 

14.26 

7.49 

10.03 

9.42 

6.12 

12 

17.29 

18.82 

23.37 

27.37 

24.06 

E 

25.30 

11.26 

13.75 

7.96 

10.03 

9.87 

8.07 

13 

16.94 

18.06 

22.84 

27.18 

23.51 

£ 

24.50 

It. 12 

12.47 

7.81 

9.92 

10.00 

9.64 

14 

16.14 

17.43 

21.87 

27.18 

23.01 

E 

24.40 

11.20 

12.25 

7.60 

9.74 

4.87 

9.17 

IS 

16.23 

16.78 

20.49 

26.46 

21.40 

E 

24.40 

11.34 

11,77 

7.51 

4.50 

9.78 

9.04 

16 

15.67 

16.37 

20.13 

25.61 

20.70 

24.41 

11.36 

11.41 

7.55 

4.27 

9.78 

0.00 

17 

15.25 

16.35 

14.39 

24.89 

20.50 

24.46 

10.40 

11.06 

7.58 

9.10 

9.81 

9.00 

18 

14.26 

16.23 

18.27 

24.57 

20.43 

24.49 

10.60 

10.48 

7.61 

5.95 

9.59 

0.05 

19 

14.71 

16.23 

17.94 

24.00 

20.08 

24.55 

to, 60 

10.05 

7.52 

5.96 

9.33 

10.25 

20 

16.36 

16.12 

17.34 

23.30 

19.74 

2«.S8 

10.65 

9.95 

7.53 

9.01 

9.00 

to. 62 

21 

18.77 

16.14 

15.61 

23.00 

19.42 

24.29 

4.67 

7.74 

6.88 

8.05 

10.82 

22 

20.76 

15.38 

15.68 

22.39 

14.17 

23.62 

9.32 

7.87 

8.44 

8.26 

10.90 

23 

21.54 

15.22 

15.99 

22.74 

18.89 

22.71 

9.11 

8.49 

9.12 

10.59 

10.97 

24 

21.58 

14.94 

16.39 

23.64 

16.96 

21.17 

6.97 

9.20 

9.16 

11.33 

11.44 

25 

21.60 

17.90 

17,24 

24.80 

16.87 

14.66 

8.92 

9.55 

9.03 

11.58 

11.82 

2a 

21.51 

18.60 

17.99 

25.18 

16.86 

18.22 

8.68 

9.61 

6.77 

11.. 

12.09 

27 

22.06 

14.23 

20.26 

25.32 

22.63 

16.46 

4.92 

8.75 

4.52 

8.53 

10. 4> 

12.21 

28 

22.54 

21.10 

20.95 

24.90 

24.15 

15.44 

9.62 

6.51 

’.51 

8.33 

10.91 

12.64 

24 

22.38 

21.35 

24.15 

24.52 

15.12 

9.94 

6,33 

9.91 

8.36 

10.61 

14.15 

30 

21.68 

21,39 

23.07 

24.47 

14.56 

10.48 

6.16 

10.62 

6.65 

10.01 

15.21 

31 

21.26 

22.03 

24.68 

10.74 

6.07 

8.07 

15.63 

The 

FOLlOftXNC 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

A80VE 

MEAN 

17.28 

18.17 

21.17 

25.72 

22.06 

23.17 

11.46 

6.35 

9.60 

9.80 

10.46 

MAX 

22.54 

21.10 

25.56 

24.96 

26,04 

E 

26.20 

14.78 

10.62 

11.11 

11.50 

15.63 

MIN 

4.63 

14.99 

15.61 

22.11 

16.87 

14,56 

8.07 

7.51 

0.33 

6.28 

8.07 

E-  ESTIMATED 

HIGHEST  STAGE  has  29.96  01  APR.  5 
L0*E8T  STAGE  HAS  7.47  ON  SEP.  IS. 
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DAILV  STAGES  FOG  1879 


RED  RIVER  BELON  GRAND  ECORE  CUTOFF  (LA.) 

LOCATION.  AT  MILE  175.6  ON  LEFT  BANK.  <STA.  0(139020.) 

GAGE.  MATER  SURFACE  BY  LEVELS. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1976  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  100.86  FEET  ON  APR.  e,  1979,  LONEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  76.10  FEET  ON  OCT.  20,  1978. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

92.26 

94.29 

96.29 

82.02 

79.53 

2 

91.66 

94.84 

90.91 

92.55 

85.62 

82.50 

79.71 

3 

82.91 

96.77 

92.11 

85.36 

79.55 

82.21 

60.69 

4 

83.18 

99.55 

91.83 

97.21 

79.39 

82.00 

80.50 

5 

80.06 

90.88 

96.45 

100.58 

97.39 

80.25 

79.16 

61.75 

60.16 

79.95 

t> 

90.53 

96.89 

100.86 

97.70 

83.50 

79.08 

80.21 

79.66 

1 

91.20 

96.96 

96.51 

98.09 

78.89 

80.02 

79.35 

8 

89.01 

91.09 

96.81 

97.03 

98.11 

81.27 

79.97 

9 

89.91 

91.62 

96.38 

100.15 

97.50 

82.06 

81,21 

79.89 

10 

89. SO 

99.92 

97.23 

82.23 

78.79 

81.09 

76.71 

11 

89.29 

99.30 

96.18 

97.92 

82.52 

78.81 

80.98 

76.55 

12 

88.76 

90.07 

94.65 

99.03 

97,00 

82.70 

80.90 

80.58 

79.16 

13 

89.56 

93.87 

98.77 

96.02 

82.71 

78.60 

80.69 

79.30 

14 

88.86 

92.72 

93.95 

95.58 

78.39 

80.47 

79.09 

15 

87.60 

88.12 

92.08 

93.12 

95.77 

BO.t.2 

60.00 

16 

87.10 

87.83 

91.14 

97.17 

82.79 

80.07 

60.30 

17 

86.50 

96.33 

92.20 

82.02 

78.38 

79.85 

79.61 

18 

86.10 

95.92 

92.05 

95.96 

82.00 

78.00 

79.72 

60.16 

19 

86.09 

88.67 

95.59 

96.07 

81.96 

78.29 

79.65 

79.80 

80.89 

20 

87.39 

88.14 

90.97 

96.08 

81.99 

78.17 

79.05 

81.27 

21 

87.53 

87.45 

91.12 

95.80 

80,66 

78.68 

79.10 

81.46 

22 

92.99 

87.11 

87.17 

90.85 

90.97 

BO.  32 

79.58 

23 

93.00 

86. 9b 

87.49 

90.55 

90.02 

81,81 

BO.  10 

79.70 

2« 

93.21 

95.03 

89.70 

79.86 

80.38 

79.78 

25 

93.08 

96.39 

88.27 

91.01 

80.59 

79.65 

26 

93.10 

90.76 

90.60 

96.91 

89.81 

80,78 

79.31 

81.99 

62,78 

27 

91.33 

91.63 

97.02 

88.09 

79. OS 

80.68 

81.80 

82.89 

26 

93.05 

92.37 

87.61 

79.31 

60.66 

81.71 

63.63 

29 

93.76 

92.71 

95.89 

86.71 

79.09 

79.12 

81.53 

30 

93.15 

92.49 

96.11 

78.93 

79.18 

61.23 

31 

92.60 

96,07 

78.81 

79.60 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

HIN 


HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  100.86  ON  APR.  6. 
LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  78.17  ON  SEP.  20. 


DAILY  STAGES  FOR  19T9 
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REO  RIVER  NEAR  ST,  MAURICE#  LA, 

LOCATION.  CAT.  11-45-16,  LONG.  92-58-15.  ON  LEFT  BANK  AT  NILE  167.8  (STA.  0440015.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  HIGH  MATER  195J,  1957-58,  1966  AND  1968  (SEE  HIGH  HATER  NO,  21). 

interhittently,  1972.  daily,  hay  i,  1971  to  date. 

extremes.  (FROM  1971  TO  OATE)  HIGHEST,  10S.25  FEET  ON  HAY  4,  1971,  LOkEST,  66,85  FEET  ON  OCT.  8, 
1978, 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  18  AT  NGVC 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO  V 

DEC 

1 

84.72 

89,16 

90.42 

86.90 

88.42 

87.95 

88.80 

83.71 

78.16 

74.60 

75.22 

76.58 

2 

84.91 

89.21 

90.57 

86.27 

88.39 

87.86 

88.32 

81.59 

76. SI 

74.57 

7S.29 

76.54 

3 

85.17 

89.16 

90.64 

86.39 

88.27 

90.14 

86.20 

81.40 

76.24 

74.54 

75.50 

76.46 

4 

86.42 

89,21 

90.72 

87.72 

88.21 

91.32 

85.40 

83.21 

76.18 

74.51 

75.70 

76.42 

5 

86.88 

89.18 

90.78 

87.98 

88.16 

91.78 

85.25 

81.18 

76.90 

74.48 

75.87 

76.17 

6 

86.99 

89.62 

90.68 

88.41 

87.91 

92.26 

64.86 

82.96 

75.82 

74.46 

75.91 

76.12 

? 

88.42 

89.81 

90.91 

88.  S6 

87.91 

92.8b 

84.45 

82.88 

75,70 

74.65 

76.30 

76.26 

0 

88.91 

90.00 

90.94 

88.75 

87.90 

94.61 

84.60 

82.85 

75.68 

74.61 

76.14 

76.21 

9 

90.27 

90.14 

91.00 

89.10 

87,87 

94.79 

81.44 

62.49 

75.60 

74.54 

76.27 

76.17 

to 

90.45 

90.26 

91.70 

89.27 

87.80 

95.80 

81,66 

82,16 

75.54 

74.50 

76.48 

76.00 

11 

90.84 

90.16 

90.99 

89.90 

87.75 

95,76 

81.10 

82.21 

75.41 

74.45 

76.84 

75.91 

12 

91.21 

90.00 

90.87 

90.40 

87.51 

95.41 

80.52 

81.94 

75.11 

74.41 

76.96 

75.85 

13 

91.96 

89.97 

90.62 

90.80 

ST. IS 

95.21 

80,18 

81.88 

75.29 

74.16 

77.15 

75.81 

14 

91.12 

89.92 

90.57 

90.84 

87.21 

95.18 

80.24 

81.81 

75.26 

74.10 

75.70 

75.71 

15 

91.00 

89,88 

90.41 

90.72 

87,50 

95.11 

80.18 

81.72 

75.21 

74,26 

77.61 

75.70 

16 

90.57 

89.81 

90.15 

90.64 

86.91 

95.10 

80.12 

81.51 

75.16 

74.21 

77.71 

75.68 

17 

90.18 

89.79 

90.22 

90.57 

86.84 

94.21 

80.20 

81.48 

75.15 

74.16 

77.81 

75.61 

10 

90.45 

89.75 

90.16 

90.41 

88.72 

94.40 

79,97 

81.20 

75.11 

74.11 

77.81 

75.54 

1* 

89.72 

89.78 

90.00 

90.25 

86.66 

91.84 

79.94 

80.41 

75.60 

74.70 

77.76 

75.50 

20 

89.11 

89.89 

89.41 

89.72 

86.54 

91.70 

79.81 

80.27 

74.98 

74.20 

77.61 

75.46 

21 

89.11 

89.91 

89,20 

89.68 

86.41 

91.55 

79.71 

80.18 

74.92 

74.16 

77.60 

75.19 

22 

89.42 

89.91 

89.60 

89.41 

86.12 

91.27 

79.81 

80.60 

74.90 

74.24 

77.54 

75.11 

23 

89.47 

89.94 

88.91 

89.12 

86.22 

92.30 

80.42 

79.15 

74.88 

74.11 

77.51 

75.46 

24 

89.40 

89. 9e 

88,86 

89.16 

86.17 

92.60 

80.91 

79.11 

74.81 

74.19 

77.47 

75.51 

25 

89.17 

90,10 

88.60 

86.94 

66.11 

91.41 

81.14 

79.27 

74.80 

74.47 

77.16 

75.57 

26 

89.11 

90.15 

67.49 

88.87 

86.00 

91,26 

81.64 

78.92 

74.78 

74.51 

77.20 

75.61 

27 

89.26 

90.28 

87.12 

88.75 

86.24 

90,86 

61.98 

76.68 

74.75 

74.72 

77.11 

75.66 

26 

89.17 

90.11 

86.95 

88,70 

86.18 

90.71 

62, 2T 

78,60 

74.70 

74.85 

76.97 

75.70 

29 

89.15 

66.68 

68.67 

86.47 

89.46 

81,41 

78.49 

74.68 

74.92 

76.64 

75.74 

30 

89.40 

86.24 

88.54 

•6.81 

89.11 

63,49 

78.11 

74.61 

74.97 

76.60 

75.77 

31 

89.48 

86.18 

86.92 

81.62 

78.21 

75.11 

75.79 

the 

follohinc 

1  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

89.11 

89.85 

89.62 

89.12 

87.15 

92.71 

82.19 

•  1.14 

75.42 

74.49 

76.79 

75.86 

MAX 

91.96 

90.11 

91.70 

90.84 

86.42 

95.80 

86,80 

81.71 

78,16 

75.11 

77.81 

76.58 

MJN 

84.72 

89.16 

86.18 

86.27 

86,00 

67.86 

79.71 

78.21 

74.61 

74.11 

75.22 

75.11 

HIGHEST  STAGE  HAS  95.80  ON  JUN.  10. 
LONE3T  STAGE  HAS  74.11  ON  OCT.  18. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


RED  RIVER  AT  COLFAX,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-30-58,  LONG.  92-43-13.  ON  RIGHT  AND  LEFT  BANKS  AT  MOUTH  OF  CANE  RIVER,  AND  AT 
NILE  140.5.  (STA.  0445015.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION,  DRAINAGE  AREA,  *6,660  SQUARE  MILES  (60,924,  SURFACE  RUNOFF).  MEAN  LON  MATER 
STAGE,  11.5  FEET  (1946-70). 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  20,  1945,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  51.4  FEET  ON  MAY  23,  1953.  IOnEST,  6.30  FEET  ON  OCT.  21  AND  LATER  DATES  IN 
1978. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  50.00  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

HAP 

APR 

NAV 

JUN 

Jut 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

13.72 

28.82 

30.42 

28.82 

30.22 

32,32 

21.72 

17.32 

12. 87 

16.72 

13.57 

15.47 

2 

14.97 

28.17 

31,17 

30.22 

24.12 

32.62 

20.82 

18.62 

13.22 

17.02 

13.77 

IS.  22 

3 

IT. 17 

27.32 

31.77 

31.52 

28.12 

33.12 

20.22 

14.72 

13.62 

17.02 

15.82 

15.02 

4 

17.22 

27.12 

32.67 

34.52 

27.82 

33.37 

19.82 

20.62 

13.72 

16.67 

13.87 

14.82 

5 

17.  S2 

26.77 

33.02 

36.37 

28.82 

33.62 

19.47 

20.87 

14.32 

16.32 

13.87 

14.32 

b 

18.82 

26.72 

11.72 

37.07 

10.72 

33.82 

18.42 

20.77 

14,32 

16.07 

13.42 

13.92 

7 

22.72 

27.42 

34.02 

37.17 

33.12 

34.42 

18.47 

20,32 

14.02 

15.87 

13.92 

13.52 

6 

2?. 12 

27.67 

33.82 

37.02 

33.47 

34,47 

18,07 

20,32 

13.62 

15,77 

13.87 

13.27 

9 

25.82 

27.72 

33.42 

36.57 

34.12 

34.22 

17.72 

20.22 

12.82 

15.62 

13.77 

13.12 

10 

25.52 

27.52 

32.47 

35.47 

31.92 

34.02 

16.97 

20.42 

12.72 

15.52 

13.77 

12.82 

11 

24.17 

26.42 

32.32 

35.52 

33.02 

34.17 

16.87 

20.52 

12.72 

15.42 

13.77 

12.62 

12 

24.12 

25.62 

31.57 

34.97 

31.32 

33.87 

17.12 

20.22 

12.77 

15.32 

14,12 

12.72 

13 

24. 02 

24.62 

31.02 

14.62 

31.52 

32.87 

17.22 

19.62 

12.77 

15.22 

14.47 

13.42 

1« 

23.52 

23.67 

30.12 

34.32 

30.57 

32.02 

17.12 

18.72 

12.57 

14.82 

14.42 

15.32 

IS 

22.72 

23.12 

28.52 

33.72 

28.47 

31.02 

17.17 

18.12 

12.42 

14.42 

14.32 

15.12 

16 

22.52 

22.52 

27.52 

32.52 

28.57 

31.07 

17.27 

17.57 

12.37 

14.22 

14.27 

14.82 

17 

21.87 

22.17 

26.57 

31.77 

27.97 

31.62 

17.02 

17.12 

12.42 

14.02 

14.22 

14.72 

16 

20.62 

22.27 

25.42 

31.62 

27.62 

31.82 

16.52 

16.52 

12.62 

13.82 

14.12 

14.77 

19 

21.02 

22.12 

24.12 

30.67 

27.22 

31.62 

16.32 

15.92 

12.62 

13.77 

13.77 

15.32 

20 

23.52 

21.82 

23.07 

30.22 

27.02 

31.87 

16.37 

15.42 

13.52 

13.67 

13.37 

15.62 

21 

26.37 

21.42 

22.32 

30.02 

26.42 

31.67 

16.32 

15.12 

14.32 

13.57 

13.12 

15.92 

22 

2«.12 

21.12 

22.07 

30.02 

25.92 

31.12 

16.27 

14.82 

14.42 

13.62 

13.27 

16.07 

23 

30.22 

22.52 

22.27 

30.47 

25.82 

30.27 

15.57 

14.57 

14.62 

13.72 

15.97 

16.07 

24 

10.22 

24. U2 

22.82 

31.47 

25.42 

29.17 

15,32 

14.27 

15.32 

13.62 

16.37 

16.47 

25 

30.12 

25.42 

23.27 

32.72 

23.17 

27.27 

15,27 

14.02 

15.62 

13.52 

17.12 

16.92 

26 

30.12 

26.22 

25.62 

31.62 

23.17 

26.37 

14.92 

13.97 

15.82 

13.42 

17.37 

17.42 

27 

30.57 

27.17 

26.72 

31.72 

27.62 

25.22 

14.87 

13.87 

15.67 

13.27 

16.52 

17.82 

26 

30.62 

28.62 

28.17 

33.47 

30.12 

24.02 

15.12 

13.62 

15.42 

12.82 

16.22 

18.12 

29 

30.72 

28.27 

32.82 

31.32 

22.82 

15,37 

13.42 

15.62 

12.72 

16.02 

14.47 

30 

30.17 

28.37 

31.62 

31.72 

22.42 

15,87 

13.22 

16,02 

12.62 

15.72 

21.22 

31 

24.67 

27.42 

31.92 

16.32 

13.07 

13.37 

22.32 

the 

FOLLONING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

24.33 

25.22 

28.55 

33.17 

24.24 

30.95 

17.17 

17.19 

13.83 

14.63 

14.55 

15.60 

MAX 

30.72 

28.82 

34.02 

37.17 

34.12 

34.47 

21,72 

20.87 

16.02 

17.02 

17.37 

22.12 

MJN 

11.72 

21.12 

22.07 

28,82 

21.17 

22.4  2 

14,87 

13.07 

12.37 

12.62 

13.12 

12.62 

HIGHEST  STAGE  MAS  37.17  ON  APR.  7, 
LOWEST  STAGE  WAS  12.37  ON  SEP.  1*. 
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• 

DAILY 

STAGES  for  1979 

89 

•V 

REO  RIVER 

ABOVE  LOCK  AND 

DAM  no,  3 

(LA.) 

yV 

i 

LOCATION.  AT 

MILE  138,3  ON  LEFT  BANK 

.  (STA. 

0445515 

• 

GAGE. 

WATER 

surface 

BY  LEVELS 

. 

-v 

RECORDS  AVAILABLE,  SEP,  1*76 

TO  DATE 

• 

.-j 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FRum  INCOMPLETE 

RECORD) 

67,15  FEET  ON  APR 

6,  1676.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD)  56 

.10  FEET 

ON  OCT. 

20,  1978. 

i 

stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT 

NGvD 

• 

0  a  y 

JAN 

FEB 

M*R 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEL 

1 

78.44 

79.60 

00.36 

64.00 

60.84 

*  V  . 

2 

77.61 

00.63 

78.06 

77.23 

67.53 

60.27 

61.00 

’*  1 

j 

66.54 

81.30 

76.40 

67.28 

60.70 

60.26 

62.50 

•  •  . 

•-  ■ 

66.00 

80.76 

75.96 

H2.04 

60.74 

63.67 

62.26 

T1S 

s 

66.63 

76.01 

82.  t  W 

06.23 

82.23 

66.05 

61.25 

63.52 

61.22 

61.72 

• 

r 

6 

75.92 

83.20 

87.15 

82.45 

65.33 

61.40 

61.23 

61.20 

7 

76.66 

83.52 

81.00 

82.79 

61.13 

61.20 

61.26 

0 

70.03 

76,89 

03.42 

82.11 

82.87 

62.83 

61.18 

.  •*  „ 

9 

75.28 

77.14 

82.68 

06.56 

82.73 

60.02 

62.66 

61.08 

10 

74.99 

86.00 

02.66 

63.67 

56.70 

62.56 

56.83 

11 

70.58 

65,72 

81.78 

62.66 

63,50 

59.63 

62.03 

56.57 

12 

73.85 

75.16 

00.65 

85.49 

82.35 

63.80 

62.32 

61.73 

60.02 

13 

70.20 

79.60 

05.07 

81.09 

63.63 

59.76 

61.62 

63.63 

:  .  , 

Si 

l« 

73.08 

78.26 

78.88 

76.6b 

56.55 

61.83 

60.06 

15 

72.17 

72.25 

77.23 

77.79 

76.3b 

61.61 

61,71 

16 

71.11 

71.08 

75.94 

82.63 

64,00 

61.32 

61.61 

-  •’ 

IT 

7o.1g 

82.11 

76.05 

63.78 

56.36 

61.01 

62.02 

1« 

65.61 

81.30 

75.86 

00.09 

63.15 

56.60 

60.81 

62.08 

19 

09,54 

72.75 

80.76 

79.99 

62.65 

56.63 

60.64 

61.12 

63.01 

-  ‘ 

20 

71.01 

71.62 

80.22 

80.09 

63.01 

61.10 

60.78 

63.11 

21 

70.78 

70.57 

70.05 

80.04 

62.31 

62.31 

60.36 

63. IS 

- 

fra 

22 

78.07 

70.26 

70,16 

70.17 

76.36 

62.01 

60.67 

23 

76.20 

66.66 

70.62 

75.56 

73.73 

62. S3 

61.73 

60.57 

■  * 

20 

76.61 

80.20 

73.01 

61. OS 

62.76 

60.86 

25 

76.65 

81.07 

71.53 

74.94 

63. OS 

60.82 

26 

76.02 

75.52 

73.03 

82.05 

73.3b 

63.20 

60.06 

65.13 

65.34 

L  • 

2T 

75.87 

75.20 

82.30 

71.02 

60.67 

62.61 

60.08 

65.76 

-  *.*  ■,* 

• 

29 

78.11 

76.37 

70.15 

60.77 

62.60 

63.63 

65.60 

.  * 

29 

00.14 

76.80 

79.54 

68.60 

60.52 

56.75 

63. 58 

. 

30 

76.01 

76.65 

76.87 

60.30 

56.67 

63.16 

. 

■ 

31 

79.12 

80.06 

60.03 

60.61 

THE 

FQLLONlNG  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  in  THE  Table 

ABOVE 

MEAN 

\  *t  V  *  • 

L-  * 

MAX 

*  * 

HIM 

r-j 

!fl 

HIGHEST  STAGE 
LOWEST  STAGE 

has  87. IS  ON  APR 
NAS  59.30  ON  SEP. 

.  6. 

17. 

..  .* 

w\* 

-  ’  * 

lH 

># 

■w 

.  9  ... 

.  9  - 

_  -1* 

_ « 

_ 9 _ 

*  . 

*  - 

9  9 

V 

Kj-'.y.] 

-  .*  '  “  .  ‘  »"  ,  >*. 
‘  >  ,*4  .*•.  " 

*•  .  ■  * 

P  ' • * 

a..  .V.S  ^V-A 

t  .  -  _ ‘ _  .  .. 

^D-A120  781 STAGES  AND  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND  2/5 

TRIBUTARIES  A HD  OTHER  WATERSHEDS  IN  THE  NEW  ORLEANS 
DISTRICT  FOR  19?9<U)  ARMV  ENGINEER  DISTRICT  NEW  ORLEANS 
UNCLASSIFIED  LA  MAR  79  F/G  8/8  NL 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


RED  RIVER  8EL0H  LOCK  AND  OAR  NO.  3  (LA.) 

LOCATION.  A T  NILE  134.6  ON  LEFT  Sank.  (STA.  0446015.) 

BASE.  HATER  SURFACE  ST  LEVELS. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEF.  1976  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  (FROH  INCOHFLETE  RECORD )  65.76  FEET  ON  APR.  6,  1979.  LO«EST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  21.52  FEET  ON  SEP.  2,  1977. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

1 

76.93 

78.10 

79.29 

61.67 

56.36 

2 

76.42 

79.15 

77.44 

75.62 

65.36 

62.17 

56.56 

3 

64.87 

79.94 

•75.01 

65.12 

56.02 

62.14 

60. 

4 

65.19 

83.36 

74.56 

80.35 

56.06 

61.63 

60. 

5 

04.96 

74.48 

81.13 

84.82 

80.56 

63.66 

58.61 

61.35 

56.71 

59. 

6 

74.31 

81.71 

85.76 

80.79 

63.16 

56.79 

56.70 

59. 

7 

75.13 

82.04 

79.31 

61.15 

56.54 

56.66 

36. 

6 

72.66 

75.32 

B 1  .69 

60.45 

61.26 

60.64 

56.63 

9 

73.73 

73.56 

61  .45 

85.23 

81.12 

61.64 

60.49 

56.54 

10 

73.57 

64.67 

81.03 

61.26 

57.02 

60.40 

37. 

11 

73.14 

S3. 69 

80.35 

61.12 

61.11 

57.09 

60.23 

57. 

12 

72.45 

73.58 

79.21 

63.69 

80.64 

61.43 

60.14 

S9.31 

57. 

13 

72.66 

78.13 

83.29 

79.43 

61.54 

57.04 

59.42 

61. 

14 

71.52 

76.81 

77.66 

76.29 

56.64 

59.44 

62. 

IS 

70.79 

70.67 

75.76 

76.55 

77.64 

59.25 

59.31 

16 

69.71 

69.91 

74. SO 

61.41 

61.76 

56.94 

39.19 

17 

68.76 

80.37 

74.77 

61.61 

56.71 

56.60 

60. 

16 

68.22 

79.61 

74.56 

76.31 

61.02 

56.96 

58.39 

60. 

19 

66.11 

71.44 

79.21 

76.22 

60.80 

56.95 

56.21 

56.67 

61. 

20 

69.46 

70.28 

78.64 

78.33 

60.85 

56.62 

56.31 

61. 

21 

69.22 

69.24 

73.24 

78.29 

59.61 

59.97 

57,87 

61. 

22 

76.61 

68.74 

68.61 

72.95 

77.63 

59.48 

56.21 

23 

77.77 

68.54 

69.23 

78.01 

72.50 

60.74 

59.19 

56.13 

24 

76.15 

78.66 

71.78 

56.95 

60.53 

56.33 

25 

78.20 

79.87 

70.33 

73.22 

60.69 

56.31 

26 

77.99 

74.04 

72.00 

80.42 

71.59 

61.00 

57.99 

63.35 

63. 

27 

74.  J7 

73.*3 

80.70 

69.71 

58.49 

60. TJ 

62.66 

63. 

26 

76.59 

74.93 

68.38 

56.27 

60.45 

61.96 

64. 

29 

78.70 

75.38 

78.42 

67.14 

58.00 

57.23 

61.57 

30 

77.94 

75.25 

78.76 

57.76 

57.43 

61.17 

31 

77.63 

79.02 

57,66 

56.10 

THE  FULLOxilZG  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

NAX 

MIN 


highest  stage  (from  incomplete  record)  has  es.76  on  apr.  6. 
LUHEST  stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  56.71  On  SEP,  17. 


DAILY  BIASES  FOR  1474 
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RED  RIVER  AT  ALEXANDRIA*  LA. 


LOCATION.  LAI.  Jl-lS-Ab,  LONS.  42«26>34,  U.  8.  HI6MMAY  165  BRID6E  AT  NILE  104.4.  (STA.  0460015.) 
6A6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  NEISMl. 

SENERAL  INFORMaIION.  UKAINASE  AREA.  67,500  SQUARE  MILES  (61,564,  SURFACE  RUNOFF).  BANKFULL  STASE, 
34  FEET.  MEAN  RICH  RATER  STASE,  32.6  FEET,  AND  MEAN  LOR  RATER  STASE,  0.2  FOOT  (14SB-70). 

RECORDS  AVAILABLE.  STaSE,  1672  TO  DATE.  01SCHAR6E,  1S5S  AND  1874  INTERMITTENTLY  TO  DATE. 

COMMUTED  DAILY,  142S  TO  DATE.  0C1.  1426  TO  OATE  IN  REPORTS  OF  U.S.  6E0L0SICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST ,  45.2  FEET  FROM  APR.  16  TO  IS,  1445.  LOREST,  MINUS  3.7  FEET  ON  SEP.  24,  IBS!. 
MAXIMUM,  233,000  CFS  OBSERVED  ON  APR,  17.  1445,  MINIMUM,  S73  CFS  COMPUTED  FOR  OCT.  30,  1456 
(MINUS  3.01).  D1SCHARSE  NOT  DETERMINED  FOR  LOR  STASE. 


DAILY 

LIGHT  A.M#  ST  AGE 

I H  FEET 

GAGE  ZERO,  M,26 

FEET,  NGVD 

DAY 

JAN  FEB 

HAN  APN 

HAY 

JUN 

JUl 

AU6 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

5.24 

21.67 

21.48 

20.20 

23.15 

23.56 

10.44 

5.20 

0.50 

5.33 

2.47 

5.44 

2 

6.54 

21.06 

23.01 

21.38 

21.47 

23.87 

4.45 

6.45 

0.46 

6.03 

2.43 

5.03 

3 

4.44 

20.60 

23.41 

23.63 

21.05 

24.20 

4.75 

8.74 

0.88 

6.24 

2.44 

4,70 

4 

10.34 

19.67 

24,«4 

26.62 

20.23 

24,57 

4.32 

10.02 

1.20 

6.07 

2.51 

4,40 

5 

10.37 

19.62 

25.06 

28.41 

20.42 

24.76 

8.66 

10.75 

1.28 

5.63 

2.53 

4,00 

b 

11.24 

19.66 

25.51 

24.40 

22.21 

24.88 

7.44 

11.00 

2.15 

5.20 

2.53 

3.43 

7 

14.64 

19. as 

25. 85 

24.73 

23.87 

25.12 

7.24 

10.74 

2.22 

4.41 

2.44 

2.83 

s 

16.64 

20.63 

25.40 

24.64 

25.06 

25.37 

6. 82 

10.40 

1.47 

4.65 

2.47 

2.24 

17.44 

20. 66 

25.64 

24.37 

25.47 

25.26 

6. IS 

10.38 

0.85 

6.48 

2.44 

1.87 

10 

IS.  OA 

20.26 

25.24 

26.41 

26.01 

24.44 

5.65 

10.51 

0.27 

4.27 

2.57 

1.54 

II 

17, S4 

19.66 

24.73 

28.52 

25.50 

25.03 

5.25 

10.60 

0.22 

4.11 

2.58 

1.25 

12 

17.06 

lfl.71 

23.88 

28.08 

24.85 

24.85 

5.24 

10.20 

0.27 

4.02 

2.60 

1.06 

13 

16.44 

17.  S2 

22.42 

27.71 

24.13 

24.00 

5,66 

4.50 

0.31 

3.44 

3.03 

5.83 

14 

15.44 

16.66 

21.86 

27.52 

23.26 

22.75 

5.72 

6.60 

0.16 

3.75 

3.40 

7.40 

15 

15.46 

15.9b 

20.73 

27.04 

22.07 

21.40 

5.84 

7.60 

•0.13 

3.26 

3.34 

7.54 

M» 

14.74 

15.26 

14.72 

26.33 

20.41 

21.45 

5.86 

6.80 

-0.24 

2.87 

3.16 

6.44 

IT 

14.04 

16.63 

18.44 

25.45 

20.11 

22.20 

5.48 

6.20 

•0.26 

2.48 

3.04 

6.24 

IB 

13.32 

16. b6 

18.00 

24.60 

14.85 

22.30 

5.53 

5.64 

0.14 

2.15 

2.48 

5.84 

IV 

12.54 

16.76 

1*  .  47 

24.03 

14.55 

22.20 

5.03 

4. 88 

0.25 

l.*l 

2.62 

5.43 

20 

15.42 

16.60 

1  J.  46 

23.51 

14.12 

22.35 

4.43 

4.06 

1.28 

1.78 

2.46 

6.18 

21 

16.12 

16.36 

15.10 

23.12 

18.64 

22.35 

4.46 

3.42 

6.11 

1.60 

2.01 

6.22 

22 

20. 6M 

1  3,86 

14.52 

22.82 

16.22 

21.86 

4.46 

3.05 

6.26 

1.61 

2.06 

6.12 

23 

22. OH 

13.66 

14.62 

23.04 

17.77 

21.22 

4,88 

2.60 

5.80 

l.«» 

6.84 

6.03 

24 

22.56 

16.37 

14.76 

23.61 

17.20 

20.01 

4.71 

2.45 

5.54 

1.44 

7.22 

6.33 

25 

22.54 

17.96 

15.35 

24.42 

16.00 

18.45 

4.14 

2.20 

5.52 

2.08 

8.34 

7.16 

26 

22.34 

16.53 

16.41 

25.10 

14.68 

16. 68 

3,64 

2.1* 

5.46 

1.44 

6.64 

7.54 

27 

22.66 

16.67 

18.35 

25.61 

16.17 

15.10 

3, SO 

2,00 

5.16 

1.65 

6.14 

8.11 

26 

23.07 

20.2? 

14.51 

25.54 

21.32 

13.64 

3.47 

1.70 

4.83 

1.26 

7.24 

6.38 

2* 

23.18 

20.10 

25.15 

22.68 

12. IS 

4.04 

1.38 

4.47 

0.41 

6.55 

4.11 

30 

22.72 

20. 2t 

24.26 

23.14 

11.14 

«.27 

1.04 

4.61 

0.80 

5.48 

10.48 

31 

22,24 

14.61 

23.36 

4.77 

0.74 

2.08 

12.51 

THE 

FULLOMINS  REFER 

ONLY  TO 

REAOINES 

APPEARING  IN  THE 

T  ABLE 

ABOVE 

HEAN 

16.72 

17.65 

20,62 

24.76 

21.31 

21,62 

5.47 

6.16 

2.25 

3.26 

3.85 

5.75 

MAX 

23.18 

21,67 

25.90 

24.73 

26.01 

25,37 

10.44 

u.oo 

6.26 

6.24 

6.64 

12.51 

HlN 

5.24 

13,66 

16,52 

20.20 

14.88 

11,19 

3,68 

0.74 

•0.24 

0.80 

2.01 

1.06 

HIGHEST  STAGE  MAS  24.84  AT  I  P.M.,  APR.  7 
LOrEST  STASE  has  MINUS  0,24  ON  SEP.  16. 


oailt  ciKWKii  for  nn 


RIO  RIDER  AT  ALEXANDRIA,  LA, —CONTINUED 


COR 

FUTED  DAILY 

DISCHARGE  IN 

THOUSANO  CUtIC  FEET 

FER 

ret 

MAR  AFR 

HAT 

I  UN  JUL 

AUt 

tl 

ta 

5  Tl 

AS 

It 

11 

TS 

1  TS 

IT 

1A 

TO 

A  DA 

IT 

20 

II 

0  Dt 

AD 

It 

23 

AT 

S  10D 

SO 

IS 

1A 

AA 

s  ha 

It 

It 

AD 

T  tit 

At 

IS 

23 

TO 

t  US 

TA 

12 

2T 

Tl 

0  113 

It 

2! 

AD 

T  10D 

11 

21 

AS 

A  10A 

TS 

10 

tt 

AO 

1  102 

to 

2T 

S4 

S  DD 

11 

It 

AD 

T  DT 

11 

21 

AA 

1  DA 

SD 

11 

It 

AO 

A  tt 

SA 

11 

IS 

ST 

2  t| 

SS 

11 

It 

SA 

T  TS 

SA 

10 

IS 

St 

S  Tl 

D.t 

12 

ST 

D  At 

D.T 

11 

3S 

A  AS 

D.t 

10 

It 

ss 

3  AS 

AT 

1,1 

t.S 

It 

ss 

S  AS 

D.t 

t.D 

It 

AJ 

A  At 

AS 

D.3 

t.T 

It 

AT 

0  TS 

t.A 

t.S 

IS 

SO 

D  TT 

T.S 

t.S 

IS 

SI 

A  tl 

T.T 

t.O 

1A 

ST 

D  DO 

t.O 

T.A 

14 

1  Tt 

AT 

t.l 

T.l 

13 

1  T2 

t.S 

t.A 

14 

Tl 

*.4 

t.2 

SS.D 

A. 2  AT.O 

St. 2 

.0  11.1 

IA.I 

TA 

0  lit 

It 

2t 

It 

S3 

3  AS 

T.S 

t.2 

TOTAL  for  te 

R  NAt  13,360 

BOO  CFS 

MEAN 

'OR  TE 

IR  NA 

maximum  disc 

ARGE  NAS  11« 

,10C  ers  on  Apr  7  (Stage  29.75) 

MINIMUM  DAIL 

DISCHARGE 

NAS  4,600  ers  on  Sep  16  and  17 

DAILY  STAGES  FOR  1979 
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RED  RIVER  BELOM  LOCK  AND  DAD  NO,  2  (LA.) 

LOCATION.  AT  MILE  86.1  ON  RIGHT  BANK.  (STA.  0461515.) 

6A6E.  HATER  SURFACE  BY  LEVELS. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEF.  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROH  INCOHFLETE  RECORD)  69. AS  FEET  ON  A6R.  9.  1979.  LOMEST ,  (FROH  1NCOHPLETE 
RECORD)  14.97  FEET  ON  NOV.  6*  197S. 


STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FES 

maR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

57.01 

57.40 

58.44 

41.92 

41.57 

19.11 

2 

56.49 

58.51 

57.25 

58.70 

45.84 

42.42 

42.21 

19.17 

3 

45.14 

59.24 

57.77 

45.66 

44.44 

18.21 

42.41 

41,12 

4 

45.58 

61.77 

57.16 

54,52 

18.57 

42.11 

40.87 

9 

45.46 

55.  IS 

59.98 

61.51 

54,61 

44.84 

18.65 

42.00 

19.25 

40.61 

6 

54.74 

60.5} 

61.44 

54.90 

44.41 

46.42 

14,12 

19.27 

40.01 

7 

55.42 

60.88 

60.17 

54.99 

46.23 

19.41 

19.21 

14.00 

8 

52.26 

55.42 

60.89 

61.22 

60.18 

45.92 

41.14 

19.18 

9 

53.29 

56.08 

60,57 

64.46 

61.91 

41.07 

45.40 

40.95 

a4.1I 

10 

51.14 

64.18 

61.40 

42,62 

45,48 

37.80 

40,84 

18.45 

11 

52.62 

61.  T8 

61.51 

59.88 

42.24 

17.72 

40.64 

38.17 

12 

92.21 

S3. 87 

54.29 

61.28 

54.84 

42.14 

17.71 

40.52 

19.60 

17.44 

11 

52.76 

58.38 

61.05 

54.12 

42.45 

45.26 

17.69 

19.74 

41.84 

14 

52.22 

57.44 

59.55 

57.84 

44.59 

17.61 

14.44 

44.21 

15 

50.58 

51.11 

56.36 

58.56 

57.11 

41.77 

40.01 

40.00 

16 

44.76 

50.40 

55.55 

62.06 

42.67 

41.14 

19.64 

19.85 

17 

48.95 

61.13 

56,78 

42.64 

42.62 

17.16 

14.15 

42.64 

IS 

48.28 

60.71 

56.49 

57,80 

42.51 

17. 4B 

42.02 

19 

47.64 

52.77 

60.14 

57.14 

42.04 

17.58 

18.87 

14,50 

41.47 

20 

40.77 

51.81 

60.04 

57.16 

41.47 

41.00 

14.08 

14.57 

42.22 

21 

49.28 

50.95 

55.21 

57.07 

40.16 

42.21 

14.14 

42.20 

22 

56.14 

AS. 98 

50.61 

54.81 

56.64 

40.11 

21 

57.77 

48.41 

50.57 

54.75 

54.47 

41.77 

19.98 

18.86 

24 

57.82 

60.17 

53.80 

41.70 

14.71 

42.07 

18.84 

25 

58.00 

60.91 

52.94 

51.21 

At  .24 

42.02 

18.84 

26 

57. S4 

51.87 

52.6} 

61.79 

51.48 

40,75 

41.44 

18.81 

44.55 

41.51 

27 

54.20 

54.57 

61.91 

50.14 

40.98 

14.10 

41.74 

44.11 

41.46 

28 

55.72 

55.67 

48.68 

19.06 

41.46 

41.18 

44.14 

29 

5S.67 

56.09 

58.15 

47.74 

IS. 79 

17.44 

42.72 

10 

58.20 

56.24 

58.8} 

41.19 

18.45 

17.81 

42.15 

31 

57.51 

58,87 

41.55 

18.19 

18.67 

THE  FOLLOH1NG  REFER  ONLY  70  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


HEAN 

MAS 

MIN 


HIGHEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  64. AS  ON  APR.  9. 
LOMEST  STAGE  (PROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  37.16  ON  SEP.  17. 
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OAIlY  9TACE8  tor  1ST* 


RED  RIVER  ABOVE  CHOCTAN  BAYOU  BEND  CUTOFF  (LA.) 


LOCATION.  AT  NILE  73, A  ON  RIGHT  SANK.  (STA.  0465011.) 
GAGE.  HATER  SURFACE  BV  LEVELS, 


RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1ST*  TO  DATE. 


EXTREHES.  HIGHEST,  (FROH  INCOHRLETE  RECORD)  59.01  FEET  On  HAY  10.  1979 
RECORD)  29. SB  FEET  ON  NOV.  •,  1978. 


L0ME8T ,  (FROH  INCOMPLETE 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


DAV 

JAN 

FEO 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

1 

53.24 

52.73 

55.94 

37.63 

37.11 

35.04 

2 

AO.AT 

52.73 

53.09 

56,45 

42.27 

30.43 

30,00 

35.09 

3 

55,77 

42.00 

39.97 

34.09 

30.lt 

30,04 

4 

40.09 

51.40 

56.07 

55.52 

56,30 

34.42 

30.20 

30.72 

s 

40.00 

56.42 

*1.19 

34.30 

37.02 

35.11 

30,50 

4 

51.31 

56.51 

56.68 

40.85 

41.99 

33.09 

35.13 

30.04 

7 

47.33 

51 .57 

56.80 

57.42 

56.62 

41.82 

35.36 

35.06 

35.00 

0 

52.20 

56.84 

58.35 

56. SO 

41,59 

37.00 

35.02 

9 

40. S9 

52.43 

56.90 

58.07 

39.38 

41.39 

30.00 

34.92 

10 

40,00 

59.01 

38. SO 

41.67 

33.89 

30.00 

34.50 

11 

40.30 

50.63 

55.71 

38. S3 

36.21 

30.49 

33.73 

30.00 

34.33 

12 

47.03 

36.28 

38.36 

33.73 

30,40 

35.17 

34.04 

13 

49.20 

54.84 

55.66 

38.49 

41.11 

33.74 

35.20 

37.47 

14 

40.26 

40.23 

53.97 

57.01 

54.44 

40.65 

33.70 

35.61 

40.01 

IS 

46.99 

52.87 

56.19 

53.68 

39.66 

35.0$ 

35.60 

14 

45.45 

46.16 

52.21 

38.70 

39.06 

35.54 

35.54 

17 

44.61 

57. 

45 

55.09 

30.76 

30.31 

33.31 

35.30 

30.00 

16 

43,92 

50.13 

54,34 

33.62 

38.32 

33.40 

30.00- 

19 

43.23 

45.10 

57. 

11 

33.49 

37.96 

33.71 

34.05 

35.26 

37.04 

20 

49.50 

56. 

71 

53.51 

37.90 

36.91 

34.56 

34.96 

30.01 

21 

51.  66 

44.73 

40.97 

53.17 

53.4J 

36.34 

37.90 

34.63 

37.00 

22 

44,49 

46.59 

52.90 

53.16 

36.07 

34,45 

23 

53.36 

44,27 

48.60 

56. 

65 

52.49 

37.63 

35.72 

34.70 

24 

53.73 

57. 

06 

31.91 

37.59 

35.31 

37.92 

34.07 

25 

53. BO 

57. 

89 

51.30 

50.09 

37.29 

37.03 

14.75 

20 

53.62 

49.61 

49,79 

50. 

42 

48.30 

36.73 

37.70 

34.74 

40.30 

30.25 

27 

50.14 

51.20 

58. 

73 

46.94 

36.93 

35.12 

37.62 

39.95 

30.02 

20 

54.40 

51,16 

52.05 

35.31 

45.43 

34,96 

37.36 

39.43 

30,04 

29 

52,76 

57. 

44.49 

34.73 

33.01 

30.67 

30 

54.01 

03 

55.06 

37.09 

34,45 

33.07 

30.22 

31 

53.65 

55.91 

37.37 

34.21 

34.33 

THE 

FOLLOnINC 

1  refer 

ONLY 

TO 

readings 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 


HIGHEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  59.01  ON  MAY  10. 
10NEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  NAS  33.31  ON  SEP.  IT. 


DAILY  STASES  FOR  147* 
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RED  RIVER  AT  HONCLA,  LA, 


LOCATION.  LAT.  31-12-10,  LONS.  42*08«30.  STATE  HISMnAY  1ST  BRIDGE  NEAR  LEFT  Bank  at  NILE  07.7. 
(STA.  0*47511.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  *IRE  NEISMT. 

GENERAL  INFORMATION.  drainage  area,  *7,025  SQUARE  miles  (01, 0*9,  SURFACE  RUNOFF).  BANKFULL  STAGE, 
4*  FEET.  MEAN  HIGH  naTER  STAGE,  >7.4  FEET  (I9SB-02). 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  MAR.  1,  1455,  TO  DATE.  PRIOR  TO  JUNE  2*,  1*50,  GAGE  FAS  ON  RIGHT  Bank, 
ABOUT  l>|/2  MILES  DOfNSTREAM.  ADO  0.1  TO  0A1LV  STAGES  FROM  MAY  19,  1450,  TO  DEC.  >1,  145*. 
STAGES  FOR  1475  And  197*  FERE  PUBLISHED  TO  NGVO.  DISCHARGE,  1930  TO  19*2,  AND  1950, 

EXTREMES.  HIGHEST,  47.01  FEET  ON  JUNE  2,  1*35.  LOnEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3.51  FEET  ON 
NOV.  21,  19*3. 


OAILV  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  23.90  FEET,  NGVD 


UAV 

JAN 

FEB 

N«R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

F  11.34 

27.44 

20.02 

27.51 

32.18 

30.18 

to. 55 

11.57 

F  11.51 

2 

12.B9 

20.42 

27.79 

28.44 

31.50 

30.20 

lo.o* 

12.08 

11.73 

3 

14.57 

2*. 3* 

28.00 

29.81 

30.84 

30.33 

15.73 

13.30 

12.05 

4 

15. OS 

25.97 

29.22 

32.27 

30.45 

30.45 

15.58 

14.28 

8.80 

12.0* 

F  10.43 

5 

15.0* 

25.75 

24.74 

33.77 

30.45 

30.35 

15.29 

15.04 

11.81 

• 

15.37 

25.00 

30.37 

34.07 

31.12 

30,39 

14.81 

15.47 

F  11.52 

F  4.25 

7 

1S.3B 

25.4* 

30.70 

34.93 

32.02 

30.40 

14.27 

15.40 

S 

21.07 

20.50 

30.BO 

35.02 

32.90 

30.00 

13.82 

15.20 

9 

22.49 

20.05 

30.73 

35.00 

33.4* 

30.00 

13.35 

15.14 

10.95 

10 

22.58 

20.43 

30.50 

34.74 

33.59 

30.34 

13.00 

15.21 

11 

F  22.32 

25.83 

30.31 

34.34 

33.30 

30.13 

15.30 

8.10 

F  8.88 

12 

24.88 

29.79 

34.17 

32.42 

30.15 

15.15 

13 

23.81 

29.04 

34.03 

32.38 

29.4* 

14.73 

4.25  F  11.40 

1* 

F  20.77 

22.75 

28.33 

33.80 

31.84 

28-2* 

14.05 

F  T.45 

14.10 

15 

20.4* 

21.55 

27.51 

33.00 

31.11 

2-.1, 

13.30 

14.18 

I* 

14.83 

20.54 

20.73 

33.28 

30.27 

27.37 

12.80 

F  4.05 

13.52 

17 

IB. 90 

14.83 

20.23 

32.70 

29.54 

27.34 

12.20 

12.30 

IB 

18.27 

19.45 

25.59 

32.10 

29.13 

27.45 

12.01 

11.44 

12,31 

1* 

17.53 

14.00 

24.43 

31.70 

28.80 

27.38 

11.02 

11.52 

12.00 

20 

14.40 

14.43 

2*.*4 

31.30 

28.42 

27.33 

11.50 

F  4.05  12.00 

21 

23.28 

14.05 

23.9* 

31.20 

28.03 

27.22 

11.50 

10.55 

11.00 

12.03 

22 

25.84 

18.50 

23.53 

31.13 

27.00 

2*.*3 

11.44 

12.10 

12.00 

23 

27.1* 

18.33 

23.40 

31.31 

27.31 

20.13 

11.48 

11.85 

9.00 

11.40 

24 

27,05 

20.2* 

23.58 

31.77 

20.84 

25.14 

11.44 

11.00 

12.08 

25 

27.73 

22.77 

23.43 

32.41 

20.11 

23.40  F 

11.30 

12.7* 

2* 

27. *2 

23.70 

2*. 51 

32.4* 

25,12 

22.32 

13.20 

27 

27.70 

24.11 

25.74 

33.38 

25.80 

20.78 

F  11.42 

13.90  13.5* 

2B 

28.17 

24.4* 

20.81 

33.50 

28.23 

19.34 

4.25 

13.75 

24 

28.37 

27.35 

33.23 

24.57 

18.21 

14.03 

30 

28,10 

27.52 

32.80 

30.10 

17.3* 

F  7.40 

15.18 

31 

27.78 

27.40 

30.25 

9.10 

10.37 

the 

FOLLONING  refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

23.32 

27.28 

32.04 

30.0* 

27.12 

MAX 

27.44 

30.80 

35,02 

33,54 

30.00 

MIN 

18.33 

23.4* 

27.51 

25.12 

17.3* 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  stage  mas  35. 08  AT  3  *5  P.H.,  APR.  S. 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  NAS  7.40  ON  OCT.  30. 


»  DAILY  stages  for  i*t« 

RED  RIVER  ABOVE  LOCK  AND  DAM  NO.  1  (LA.) 

LOCATION.  AT  MILE  51.*  ON  LEFT  BANK.  (STA.  0**8511.) 

GAGE.  MATER  SURFACE  BY  LEVELS. 

RECOROS  AVAILABLE.  SEP.  1*7*  TO  DATE. 

extremes.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  5*. *7  FEET  ON  MAY  9,  1979.  LOME8T,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  15,92  FEET  ON  OCT.  II,  1977. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  N6V0 


15 

19.25 

41.22 

*7.78 

52.71 

*7.06 

27.61 

16 

J8.7o 

40.21 

47.4# 

51.61 

52.06 

27.11 

26.81 

17 

18.2* 

51.28 

51.11 

27.14 

25.91 

19.1 

18 

17.67 

51.05 

51.08 

46.55 

26.78 

19.1 

19 

17.11 

46.19 

52.76 

46.21 

26.01 

19.6 

20 

18.10 

46.15 

52.50 

46.11 

25.75 

24,81 

21 

17.61 

45.9* 

SI. 

49.79 

45.71 

21.16 

24.0 

22 

««.*5 

17.16 

45.75 

44.19 

45.60 

22. SO 

21 

*5.77 

16.55 

45.72 

52.78 

49.24 

25.17 

22.25 

2* 

*8.04 

51.11 

*8.62 

25.09 

21.40 

26.0 

25 

4*. 11 

51.72 

*8.21 

42.65 

2*.7S 

26.6 

2* 

*6.09 

42.12 

46.15 

40.41 

2*.25 

27.2 

27 

42.79 

*7.2* 

54.41 

19.27 

21.20 

26.* 

28 

41.21 

47.82 

17.14 

20.78 

26.7 

29 

48.75 

48.16 

50,20 

16.60 

20.49 

10 

48.89 

*8.11 

51.98 

50.52 

24.08 

20.10 

11 

48.76 

50.40 

24.05 

19.96 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 

HIGHEST  stage 

(FROM  INCOMPLETE 

:  RECORD) 

MAS  54, 

*7  ON  MAY  4. 

LOMEST 

STAGE 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORO) 

NAS  19,31  ON  NOV 

OAILY  STASES  FOR  1979 
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SCO  RIVER  BELOW  LOCK  AND  OA»  NO,  t  (LA.) 

LOCATION .  AT  NILE  At. 9  ON  LEFT  SANK.  (STA.  OOZSU.) 

CASE.  WATER  SURFACE  ST  LEVELS. 

RECuROS  AVAILABLE.  SEP.  |976  TO  DATE. 

EXTREMES.  NISHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  S«.«9  FEET  ON  APR.  30.  1979.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORO)  9.59  FEET  ON  NOV.  7,  1978. 

STASE  IN  FEET  CASE  ZERO  It  AT  NSvO 


OAT 

JAN 

FEB 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

43.84 

41.55 

47.19 

20.92 

23.80 

15.91 

2 

3Z.R8 

43.81 

42.08 

49. 89 

51,92 

32,14 

21.28 

24.50 

19.02 

3 

32.99 

47.99 

51.51 

31.68 

22.39 

18.38 

24.82 

27.21 

4 

32.35 

48.25 

49.72 

18.98 

24.94 

28.40 

5 

32.18 

43.43 

44.55 

48.79 

49.51 

30.79 

19.92 

24.83 

15.95 

29,28 

6 

43.94 

44.92 

49.90 

49.41 

30.34 

25.46 

21.13 

15.71 

29.15 

7 

43.72 

45.27 

49.29 

26.90 

21.82 

15.59 

29.30 

a 

43.83 

45.50 

49.22 

27.08 

24.09 

15.44 

9 

39.11 

43.91 

45.97 

50.38 

52.07 

27.99 

27.29 

23.18 

15.39 

to 

39.7* 

50.29 

52.04 

26.99 

27.36 

21.27 

22.34 

29.12 

u 

39. «2 

50.50 

52.01 

45,75 

26,39 

21.24 

21.55 

29.19 

12 

39.90 

42.32 

45.89 

50.53 

45.56 

25.54 

21.21 

21.47 

19.04 

28.53 

13 

41.02 

45.97 

50.59 

45.26 

25.43 

26.54 

20.62 

17.53 

14 

40.32 

45.59 

51.37 

44.41 

25.42 

19.79 

18.08 

15 

39.97 

39.11 

45.34 

50.94 

43.89 

24.31 

20,29 

19.39 

16 

39.37 

38.15 

45.19 

50.74 

50.39 

25.13 

23.49 

19.22 

20.15 

17 

39.15 

50.93 

49.97 

24.79 

22.56 

17.30 

18.82 

29.14 

!f» 

35.69 

50.55 

49.79 

42.97 

24.27 

17.09 

27.74 

19 

35.37 

44.93 

50.58 

42.52 

23.53 

17.00 

17.79 

19.20 

29.55 

20 

35.93 

44.86 

50.69 

42.48 

23.26 

20.57 

17.30 

19.95 

25.50 

21 

35.19 

44.82 

48.49 

42.12 

20.35 

19.79 

2S.40 

22 

91  .93 

34.68 

44.98 

48.24 

41.80 

20.16 

19.98 

23 

92.33 

34.02 

44.71 

48.17 

22.65 

19.45 

17.15 

24 

92.78 

51.02 

47.49 

22.24 

19.02 

23,91 

17.27 

25 

93.01 

51.99 

47.25 

39.59 

21.95 

24.63 

17.33 

27.79 

26 

93.17 

39.23 

45,17 

37.99 

21.69 

25,57 

17.44 

27.79 

29.88 

27 

39.54 

45.39 

39.78 

21.58 

17. SB 

25.19 

28.37 

29.70 

26 

39.79 

45.99 

35.11 

17.03 

25.00 

28.22 

29.49 

2° 

93.99 

49.12 

47.70 

34.53 

19.81 

19.59 

27.74 

J»» 

9T.75 

49.18 

52.49 

21.03 

16.55 

15.70 

27.55 

31 

93. *9 

47.30 

20.43 

16.66 

15.53 

the  FOLLOWINS  refer  only  TO  REAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

WAX 

MIN 


HIGHEST  STAGE  (FRO«  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  59. 46  ON  APR,  30. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  15.39  ON  NOV.  9, 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


BLACK  RIVER  AT  ACRE «  LA. 


LOCATION.  RILE  J.l  -1949*.  LIT.  31-16-02,  LONG*  91-09-56.  EVA  QUADRANGLE. 

GAGE.  STAFF,  STEVENS  DIGITAL  STAGE  R IINFALL  RECORDERS,  BUBBLE  GAGE  ♦  BULLETIN  BOARD. 

01SCFARGE  RANGE.  A  MILE  UPSTREAM  FROM  MOUTH. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  VICKSBURG  DISTRICT.  OR AINAGE  AREA,  29,237  SQUARE  MILES  -VARIABLE 
CUE  TO  INTERCHANGING  DRAINAGE*.  8ARKFULL  STAGE,  41  FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  9,  1894,  TO  MAR.  31,  1899,  AND  NOV.  9,  1923,  TO  DATE.  MEASURED  DISCHARGE,  1942  AND 
1946. 


EXTREMES.  HIGHEST,  62.7  FEET  ON  NAY  14-17,  1927.  LOWEST ,  2.61  FEET  ON  JULY  16,  1964. 


OAILY 

EIGHT  A  «M« 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE 

ZERO,  0. 

68 

FOOT, 

N.G.V.D. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JLL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3C.2 

41.4 

37.9 

44.9 

5C.4 

44.8 

31.1 

18. 0 

15.8 

22.3 

12.2 

26.4 

2 

30.2 

41.4 

39.0 

45.1 

50.2 

44.3 

30.5 

F 

15.0 

16.4 

22.5 

12.0 

26.4 

3 

3C.9 

41.4 

49.1 

43.4 

50.1 

44.2 

30.3 

19.5 

17.0 

23.2 

12.3 

26.1 

4 

30.7 

41.3 

40.9 

46.2 

49.9 

44.2 

30.0 

2Q.9 

18.4 

23.2 

12.2 

27.2 

5 

30.6 

41.3 

41.7 

46.8 

49.8 

4*. 2 

29.5 

21.9 

18.6 

23.2 

12.0 

28.3 

6 

20.6 

41.3 

42.2 

47.3 

49.9 

42.9 

20.8 

22.6 

19.0 

22.9 

11.8 

28.3 

7 

31.1 

41.4 

42.7 

47.6 

50.0 

43.6 

28.0 

23.6 

20.6 

22.8 

11.1 

28.4 

8 

32.8 

41.5 

42.9 

47.9 

50.1 

43.6 

27.3 

24.8 

20.5 

22.5 

10.9 

20.9 

9 

34.1 

41.5 

43.1 

48.1 

50.1 

42.5 

26.6 

25.2 

20.4 

22.1 

11.1 

28.7 

10 

34.2 

41.0 

43.4 

46.2 

50.1 

43.3 

25.9 

25.1 

20.2 

20.5 

12.3 

20.3 

11 

34.1 

40.5 

43.6 

48.2 

50.0 

43.1 

25.0 

24. B 

20.6 

19.3 

12.9 

28.4 

12 

34.4 

49.0 

43.; 

46.3 

49.9 

42.9 

24  .2 

24.6 

20.3 

19.4 

13.8 

27.8 

13 

34.f 

38.9 

43.5 

48.5 

49.6 

42.6 

24.0 

24.1 

19.4 

19.1 

14.8 

28.6 

14 

34.5 

37.7 

43.5 

48.6 

49.5 

42.0 

23.9 

23.8 

18.3 

18.8 

15.7 

20.8 

15 

34.4 

36.4 

43.4 

48.7 

49.3 

41.3 

23.7 

22.  0 

17.1 

18.2 

17.2 

28.5 

16 

34.4 

35.6 

43.3 

48.7 

4Q.9 

40.7 

23.6 

21.0 

16.3 

17.0 

18.4 

28.1 

17 

34.2 

34.5 

43.4 

48.7 

48.5 

40.6 

23.1 

20.2 

15.8 

16.5 

17.7 

27.8 

18 

34.9 

34.1 

43.4 

48.7 

48.0 

40.3 

22.7 

15.0 

15.6 

15.9 

17.4 

26.8 

19 

33.8 

33.8 

43.3 

48.6 

47.7 

40.0 

22.0 

18.2 

15.2 

14.9 

17.4 

25.3 

20 

36. G 

33.4 

43.6 

48.6 

47.2 

39.8 

21.5 

17.8 

15.1 

14.3 

17.9 

24.3 

21 

38.0 

32.7 

43.5 

48.6 

47.1 

39.5 

21.3 

18.1 

19.0 

l4.o 

18.3 

23.9 

22 

39.2 

32.1 

43.5 

48.8 

46.8 

39.1 

21.0 

18  .0 

20.9 

14.1 

18.1 

24.3 

23 

39.5 

31.5 

43.6 

49.2 

46.6 

28.5 

20.8 

17.1 

21.2 

14.9 

20.8 

24.2 

24 

40.2 

33.3 

43.6 

49.5 

46.3 

37.9 

20.3 

16.9 

21.5 

14.6 

22.9 

24.2 

25 

40.3 

35.4 

43.7 

45.8 

45.7 

37.1 

15.9 

1€.0 

23.0 

14.8 

24.4 

24.9 

26 

40.4 

36.2 

43.8 

5C.0 

45.1 

35.9 

19.5 

15.9 

24.0 

14.9 

26.0 

25.4 

27 

40.4 

36.3 

44.1 

•C.2 

44.8 

34.8 

19.8 

15.3 

24.  C 

14.8 

26.8 

25.1 

28 

40.7 

36.8 

44.4 

50.4 

43.2 

33.6 

19.6 

14.2 

23.4 

14.5 

26.7 

24.7 

29 

40.9 

; 

44.4 

50.5 

43.6 

32.7 

19.5 

A 

0.0 

23.0 

14.4 

26.4 

24.3 

30 

41.0 

• 

44.5 

50. 4 

45.6 

31.0 

19.5 

F 

13.8 

22.7 

12.9 

26.2 

24.2 

31 

4i.3  : 

THE  FOLLOWING  REFER 

44.8  : 

TO  READINGS  IN 

45.4 

THE  TABLE 

ABOVE 

15.4 

14.4 

12.2 

24.4 

MEAN 

35.54 

37.61 

42.96 

48.35 

48.17 

40.46 

23.95 

19.22 

15.47 

17.92 

17.26 

26.48 

MAX. 

41.2C 

41.56 

44  .80 

50.50 

50.40 

44.80 

31.10 

25.20 

24.00 

23.20 

26.80 

26.50 

MIN. 

35.  CO 

31.90 

37. 9C 

44.50 

44.00 

31. 8C 

19. 4C 

0.00 

15.18 

12.20 

10.90 

23.90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  CF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WERE  365 
A*NO  RECORD  F=NOT  AT  STATEO  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  31.40 
HIGHEST  STAGE  HAS  50.50  ON  APR  29. 

LOWEST  STAGE  WAS  0.00  ON  AUG  29. 


oaily  STASES  for  1074 
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S01S  0  ARC  CREEK  NEAR  MORE,  ARK. 

LOCATION.  LAT.  33-39-oa,  LONS.  43-39-07.  U.  S.  MISMKAY  67  ARIOSE,  3.6  MILES  REST  OR  HOPE. 

(STA.  0800018.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  KEI6HT. 

RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1R6R  TO  CATE.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1R6R  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  272.21  FEET  On  OCT.  Jl,  1R74.  LOnEST.  260, RO  FEET  ON  OCT.  R  TO  11,  1R6R  AND 
(FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  SEP.  21  AND  LATER  DATES  IN  1R71,  ALSO  AUS.  27  AND  28,  1R7S. 

DAILY  EIGHT  a.n.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

map 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

267.46 

F262.60 

264.21 

265.22 

262.52 

262.82 

261.47 

261.76 

261.41 

261.58 

263.68 

261.84 

2 

26S.3R 

262.51 

263.48 

268.22 

262.48 

262.60 

261.45 

261.73 

261.34 

261.60 

262.21 

261.84 

3 

F  263 .42 

266.63 

266.51 

266.41 

262.62 

267.20 

261.44 

261.77 

261.76 

261.63 

261.85 

261.87 

4 

262. R7 

265.73 

267.46 

264. SI 

268.55 

266.60 

261.40 

261.62 

261.74 

261.68 

261.70 

261.65 

5 

262. R6 

263. R9 

264.82 

263.67 

267.23 

264.03 

261,38 

262.12 

261.50 

261.66 

26, .65 

261.86 

b 

264.71 

263.33 

263.66 

263.37 

264.85 

263.60 

261.57 

261.80 

261.43 

261,67 

261.60 

261.40 

7 

267.33 

265.R0 

263.50 

263.02 

263.68 

266,00 

263.17 

261.66 

261.38 

261.68 

261.58 

261.41 

6 

26S.71 

266.13 

263.24 

266.65 

263.11 

261.65 

261,86 

261.64 

261. 38 

261,67 

261. S4 

26i.es 

9 

F263.60 

265.12 

263.00 

267.02 

262. SO 

262.66 

261.74 

261 .60 

261.32 

261.64 

263.67 

261.80 

10 

263.10 

264.02 

263.01 

264.54 

262.61 

262.53 

261.64 

261.57 

261.32 

261,68 

265.57 

261.77 

11 

F262.Pl 

263.55 

263.64 

264.08 

262.72 

262,30 

261.44 

261.53 

261.34 

261.67 

262.75 

261.80 

12 

262.7S 

263.43 

2e3.04 

266.65 

267.86 

262.11 

261. 4S 

261.52 

261.25 

261.65 

262.18 

261.87 

13 

262. 6R 

263.27 

262.83 

264.64 

265.85 

262.01 

261.41 

261.50 

261.24 

261.24 

261.96 

267.21 

U 

262.67 

263.03 

262.73 

263.47 

263.70 

261.66 

261.38 

261.44 

261.26 

261.27 

261.44 

265.80 

15 

262.67 

262.«6 

263.34 

262.66 

263.04 

261. S4 

261.43 

261.40 

261.31 

261.23 

261.87 

263.36 

16 

262.30 

262. S3 

262.76 

262.74 

262.66 

261.83 

261.55 

261.46 

261.32 

261.23 

261.84 

262.77 

17 

262.34 

262.60 

262.67 

262.55 

262.50 

261.77 

261.46 

261.51 

261.30 

261.33 

261.83 

262.48 

1* 

262.53 

262.7 2 

262.60 

262.44 

262.37 

261.71 

261.87 

261.50 

261.13 

261.45 

261.76 

262.28 

19 

262. R3 

263,16 

262.60 

262.36 

262.25 

261.76 

262.14 

261.45 

261.71 

261.80 

262.18 

20 

26B.82 

263.30 

262. SB 

262.35 

262.18 

261.67 

261.66 

261.41 

261.46 

261.86 

262.14 

21 

267.30 

264,11 

263.41 

262.30 

262.12 

261.64 

261.52 

261.34 

261.44 

261.83 

262.16 

22 

264.R2 

264.41 

262.67 

262.45 

262.18 

261.62 

261.47 

261.41 

261.61 

266.31 

262.21 

23 

263. RO 

263. R2 

262.94 

266.37 

262.37 

261.74 

261.42 

261.45 

261.43 

263.74 

263.63 

24 

263.42 

266.54 

262.84 

267.67 

263.70 

261.64 

261.41 

263.77 

261.66 

262.64 

267.83 

25 

262. RS 

267.47 

262.52 

265.20 

262.45 

261.60 

261.48 

262.13 

F261.50 

261.52 

262.32 

266.54 

26 

263.20 

266. 28 

262.38 

263.83 

262.15 

261.66 

261.71 

261.73 

261.57 

261.43 

262.16 

263.75 

27 

265.57 

264.35 

262.26 

263.14 

262.03 

261.60 

263.11 

261.58 

261.59 

261.40 

262.11 

263.08 

2* 

264. SR 

263.78 

262.31 

262.80 

266.15 

261.55 

265.77 

261.50 

261.61 

261.46 

262.03 

262.78 

29 

263.33 

262.32 

262.65 

266.17 

261.54 

263.21 

261.43 

261.60 

261.77 

261.68 

262.60 

30 

263.01 

262.43 

262.68 

265.20 

261.51 

262.25 

261.43 

261.60 

262.01 

261.42 

263.34 

31 

262. SS 

266.71 

263.40 

261.63 

261,34 

263.45 

263.03 

The 

follokins  refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

264.00 

264.20 

263.46 

264.31 

263.66 

262.58 

261.87 

261 .66 

261.61 

262.40 

262.45 

MAX 

26A.62 

267.47 

26R. SI 

266.37 

268.55 

267.20 

265.77 

263.77 

263.45 

266.31 

267.83 

MIN 

262.30 

262.51 

262.26 

262.30 

262.03 

261,51 

261.3S 

261.34 

261.23 

261.58 

261.77 

F-  not  at  stateo  time 

highest  stage  has  26R.08  AT  4  R5  *.m.,  mar,  3. 

LQMEST  stage  (From  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  261.13  ON  SEP.  18. 
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0A1LY  STAKES  FOR  1979 


FIELD  BAYOU  NEAR  GARLAND  CITY,  ARK. 

LOCATION.  LAT.  33*20-07,  LONG.  91-38-02.  ON  BRIDGE,  4.S  NILES  EAST  OF  GARLAND  CITY. 

(STA.  1022518.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  HEIGHT. 

RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1969  TO  OATE.  DISCHARGE,  1969  TO  DATE.  FOR  RECORDS  1951  TO  1969. 
REFER  TO  GAGE  ON  FIELD  8AY0U  CANAL  (STA.  1020018.)  ABOUT  1-1/2  MILES  UPSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  221.97  FEET  ON  APR.  2,  1979.  LONEST,  207.50  FEET  On  AUG.  18,  SEP.  6  AND  7, 
1969. 

daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


DAY 

JAN 

FEB 

~*R 

APR 

MAY 

JUN 

JJL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

219.18 

215.20 

215.28 

216.15 

215.18 

214.99 

213.52 

F218.84 

213.47 

213.54 

215.14 

214.21 

2 

F217.39 

215.07 

214.96 

223.67 

215.04 

218.88 

213.66 

216,24 

213.46 

213.51 

214.23 

214.16 

3 

F215.55 

217.91 

220.08 

219.08 

214.97 

218.07 

213.54 

216.48 

213.47 

213.47 

214.04 

214.15 

4 

F215.29 

216.AO 

217.79 

216.69 

221.47 

215.92 

213.42 

215,47 

213.49 

213.37 

213.96 

214.11 

5 

215.32 

215.63 

216.27 

216.09 

219.31 

215.31 

213.46 

215.10 

213.51 

213.36 

213.89 

214.13 

h 

216.39 

215.38 

215.86 

215.68 

216.85 

216.39 

213.98 

214.80 

213.54 

213.36 

213.89 

214.14 

7 

219. AA 

217.47 

2tS.6t 

215.39 

216.23 

216.60 

216.89 

214.67 

213.51 

213.35 

213.86 

214.13 

6 

F217.31 

217.02 

215.46 

218.00 

215.82 

215.41 

214.67 

214.63 

213.46 

213.35 

213.85 

214.07 

9 

F21S.97 

215.96 

215.19 

216.86 

215.55 

214.96 

213.94 

214.61 

213.41 

213.34 

214.65 

214.04 

10 

215.74 

215.51 

215.53 

215.87 

215.31 

214.73 

216.47 

214.53 

213.39 

213.33 

216.17 

214.02 

11 

215.51 

215.34 

215.81 

215.67 

215.12 

214.55 

214.60 

214.46 

213.37 

213.33 

214.78 

214.02 

12 

215.29 

215.21 

215.27 

220.22 

216.41 

214.39 

214.06 

214.51 

213.34 

213.31 

214.35 

214.15 

13 

215.16 

215.28 

215.08 

216.71 

215.40 

214. 2S 

213.91 

214,42 

213,34 

213.28 

214.22 

216,35 

14 

216.63 

214.93 

215.96 

215.04 

214.16 

213. S7 

214.35 

213.35 

213.27 

214.19 

215.12 

15 

E21A.72 

216.41 

214.69 

215.61 

214.86 

214.09 

213.64 

214.35 

213.35 

213.31 

214.16 

214.59 

16 

214.66 

216.17 

214.69 

215.34 

214.71 

214.00 

215.04 

213.34 

213.35 

214.14 

214.44 

17 

214.66 

215.45 

214.63 

21S.11 

214.57 

213.94 

214.16 

213.32 

213.37 

214.12 

214.32 

16 

215.02 

215.27 

214.55 

214.92 

21«.4J 

213.96 

213.82 

214.32 

213.50 

214.06 

214.25 

19 

217.57 

215.17 

214.55 

214.88 

214.29 

213.92 

213.64 

215.98 

213.62 

214.08 

214.24 

20 

222.71 

215.28 

214,85 

214.76 

214.16 

213.68 

213.54 

216.30 

213.62 

214.17 

214.22 

21 

222.16 

215.27 

214.97 

219.97 

214.16 

213.63 

213.54 

219.56 

213.57 

214.33 

214.21 

22 

218.27 

215.14 

214.69 

215.64 

214.14 

213.67 

213.57 

F213.60 

216.48 

213.85 

218.34 

214.61 

23 

217.26 

214.96 

214.73 

222.52 

215.25 

213.65 

213.62 

213.66 

215.32 

214.16 

216.99 

216.09 

2<* 

216.81 

215.66 

214.53 

218.48 

214.42 

213.59 

213.60 

213.72 

214.53 

213.87 

215.63 

218.73 

25 

216.34 

218.36 

214.35 

216.64 

214.12 

213.94 

213.58 

213.79 

214.16 

213.78 

215.00 

216.25 

26 

216.81 

216.16 

214.27 

216.18 

214.00 

213.72 

213.66 

213.91 

213.75 

214.74 

215.52 

27 

217.22 

215.51 

214.19 

215.76 

213.98 

213.65 

213.58 

213.74 

213.79 

214.55 

215.42 

28 

216.18 

215.29 

214.17 

215.46 

216.32 

213.61 

213.56 

213.65 

213.84 

214.39 

214.98 

29 

215.78 

214.37 

215.42 

218.28 

213.58 

213.56 

213.60 

213.98 

214.26 

214.82 

30 

215.56 

214.06 

215.54 

216.74 

213.54 

213.49 

213.56 

214.05 

214.62 

214.83 

31 

215.39 

216.23 

215.48 

213.46 

216.98 

214.69 

The 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

readings  APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

215.86 

215.21 

216,64 

215.53 

214.62 

214.10 

213.66 

214.62 

214.74 

MAX 

216.36 

220.08 

223.67 

221. «7 

218.88 

219.56 

216.98 

218.34 

218.73 

MJM 

2t  4  #9o 

214.06 

214.76 

213.98 

213.54 

213.32 

213.27 

213.85 

214.02 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  NAS  221.97  AT  i  AS  A.M.,  APR.  2. 
LU«EST  stage  mas  213.27  On  OCT.  13  AND  1A. 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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MANIECE  BAYOU  NEAR  CANFIELD,  ARK. 

LOCATION.  LAY.  33-11-01,  LONS.  93-91-07.  ON  RRIDGE,  THREE  RILES  REST  OF  CANFIELO.  (STA. 
105001S.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  16,  1956,  TO  DEC.  9,  1958,  AND  APR.  19,  1962,  TO  DATE. 

extremes.  RICHEST,  220.00  FEET  ON  HAY  1,  1958.  LOaEST,  CHANNEL  ORV  ON  OCT.  26,  1956,  ANO  LATER 
DATES. 

DAILY  EIGHT  A.".  ST  AGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NSYO 


Ok  Y 

JAN 

FEB 

PAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

t 

203.09 

197.50 

200.48 

202.06 

197.68 

202.55 

<*02.85 

198.33 

2 

200.99 

197.37 

200.05 

208.61 

197.55 

202,58 

202.26 

197.04 

3 

198.92 

199.39 

201.25 

207.65 

197.37 

209.10 

201.40 

196.80 

4 

19*. 07 

200.09 

203.08 

209.09 

203.75 

203.99 

148.94 

196.80 

F196.96 

5 

197.99 

198.72 

202.30 

203.09 

209.58 

203.03 

147.59 

196.80 

6 

198.78 

198.00 

201.89 

202.97 

201.39 

202.77 

F 1 96.80 

196.44 

196.80 

7 

202.60 

200.12 

201.27 

201.92 

199.96 

202.99 

199.11 

F 1 96.56 

F196.82 

196.80 

8 

201.38 

200.00 

200.88 

201.75 

199.38 

202.92 

199.13 

196.80 

9 

199.93 

199.21 

200.11 

202.12 

198.52 

203.23 

197,36 

201.13 

10 

198.91 

198.23 

199.12 

201.30 

197.99 

201.98 

197.57 

200.96 

tl 

198.03 

197.83 

198.62 

200.90 

197.53 

200.20 

198.17 

198.50 

F 196.93 

12 

197.76 

197.62 

197.97 

205.66 

197.82 

199.85 

197.03 

197.28 

F196.86 

13 

197.59 

197. Si 

197.50 

202.30 

198.29 

201.09 

197.29 

196.82 

197.56 

14 

107.39 

197.73 

197.28 

200.23 

197.69 

201.69 

F 196.90 

F196.42 

F196.37 

198.20 

15 

197.17 

198.21 

197.12 

199.69 

197.78 

201.80 

197.31 

16 

197.08 

198.03 

196.99 

199.70 

197.37 

201.91 

197.26 

147.65 

FI 96. 96 

196.89 

IT 

197.10 

197.81 

196.98 

199.66 

197.20 

202.33 

197.29 

197.00 

16 

197.17 

197.01 

196.97 

199.36 

197.07 

202.59 

F 196.83 

F196.70 

F 1 96.56 

10 

197.99 

197.28 

196.91 

196.73 

197.18 

202.09 

197.59 

20 

209.73 

197.23 

197.39 

198.00 

201.38 

197.88 

F 196.90 

21 

205.61 

197.30 

197.51 

197.88 

200.86 

Fl 96.3b 

F201.61 

F196.80 

F 1 96.80 

FI  96, 50 

22 

202.35 

197.32 

197.99 

198.00 

199.72 

200.05 

196.8* 

202.80 

F196.86 

23 

200.01 

197.26 

197.32 

206.39 

198.19 

198.00 

201.58 

198.89 

24 

199.02 

197.63 

197.26 

203.83 

196.99 

F 196.55 

FI  96.69 

197.15 

199.95 

202.56 

25 

198.51 

201.33 

198.95 

200.99 

F201.65 

196.76 

197.95 

200.61 

26 

198.91 

200.21 

199.62 

199.70 

202.60 

197.31 

198.98 

27 

199.79 

199.56 

199.87 

198.85 

202.20 

198.20 

196.97 

197.69 

2* 

199.08 

200.99 

199.78 

198.00 

201.69 

198.69 

*3 

IT 

• 

A 

* 

U- 

F196.39 

197.38 

29 

198.29 

199.10 

197.72 

201.82 

198.99 

F 196.80 

197.06 

30 

197.93 

198.22 

197.95 

202.50 

197.51 

197.03 

31 

197.71 

200.99 

202.52 

F 196.76 

F196.9J 

197.55 

196.93 

THE  FOLLORlNG  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


“EAN  199.29  19B.9S  199,01  201.29 

MAX  205.61  201.33  203.00  208.61 

MIN  197. OR  197.23  196.91  197.72 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  200.63  AT  10  00  A.H.,  APR.  2, 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD!  MAS  196.39  ON  SEP.  28. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


POSTER  BAYOU  NEAR  MARDVIEn,  LA. 

LOCATION.  LAT.  35-00-26,  LONS.  93>46*32.  MISSIONARY  PERRY  ROAO  BRIDGE,  THREE  MILES  NORTHEAST  OP 
HANOVIEN.  ( ST  A .  10*0023.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAPP. 

RECORDS  AVAILABLE.  AU6.  24,  19S*,  TO  DATE,  PRIOR  TO  1968,  SAGE  ZERO  MAS  MINUS  1.11  PEET,  NGVO 

EXTREMES.  HIGHEST,  19?. *7  PEET  ON  MAY  1,  |95S.  LOaEST,  CHANNEL  DRY  ON  JULY  22,  1964,  AND  LATER 
DATES.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 

daily  eight  a.m.  stage  in  peet  gage  zero  is  at  nbvo 


DAY 

JAN 

PE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

1 

190,07 

1*4.00 

IS*. 75 

187.00 

166.40 

P184.0* 

2 

1*7.29 

190.73 

1*4.10 

184.70 

167.64 

1 

1*4.69 

1*5.94 

1B6.93 

1*9. *1 

P1S3.S9 

1*6.19 

190.35 

4 

1*4.77 

184.90 

1*5.00 

1*7.09 

1»1.46 

184.04 

166.24 

PIS*. 07 

5 

184.06 

P183.97 

P183.8* 

185.14 

191.10 

P1S4.01 

165.64 

6 

10S.41 

P1B3.97 

1*3.94 

1*8.86 

1*0.55 

164.17 

7 

190.30 

1*7.67 

1*6.63 

1*8.45 

8 

i*a.i7 

185.70 

1*4.62 

185.34 

9 

1*5.23 

1*4.20 

1*4.06 

1*4.10 

10 

184.13 

1*3.94 

IBS. 35 

11 

P1B3.S7 

\2 

IBB. 37 

13 

P1B3.8B 

185.17 

IBS. 6* 

14 

1*3.91 

1*3.93 

P1S4.0* 

is 


16 


17 

P1S3.88 

1* 

1*3. *9 

19 

P183.B7 

1*3.8* 

20 

191.61 

P1S3.B5 

P164.02 

21 

1*2.2* 

1*4.64 

183.88 

186.70 

FIB*. 07 

22 

191.13 

185.42 

184.45 

1*9.50 

FIB*. 07 

23 

188.59 

190.44 

1*8.42 

184.39 

24 

1*6. *7 

P1B3.87 

188.5* 

185.1* 

189.22 

25 

1*4.77 

1*7.72 

186.10 

P184.09 

186.24 

26 

186.29 

IB*. 66 

1*4.10 

1*4.07 

27 

1*6.4* 

P103.89 

28 

1*4.62 

29 

P1B3.98 

1*4.07 

30 

P1B3.84 

P184.02  P 1*4 .03 

31 

1*4.00 

189.96 

1*4.12 

The  POLLONINC  REPER  ONLy'TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

MAX 

MIN 


P-  not  AT  stated  time 

HIGHEST  STAGE  MAS  192.7]  A?  S  00  P.H,,  JAN.  20. 

LORES?  STAGE  (PROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  1SS.S4  ON  MAR,  30. 


DAILY  STASES  AOS  1179 
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MCKINNEY  BAYOU  NEAR  TEXARKANA,  TEX.  (U.  S.  HAY.  71) 


LOCATION.  LAT.  33-30. SO,  LONS.  94-02-37.  U.  S.  HISNKAT  71  BRIDSE,  5.5  MILES  NORTH  OF  TEXARKANA. 
(STA.  1345023.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  HEIGHT , 

GENERAL  INFORMATION.  On  ARR.  23,  I97R  GAGE  MAS  COHERED  255.56  FEET  TO  AGREE  KITH  neh  CAGE  ZERO. 
stages  from  JAN.  1  THRU  ARR.  23  HERE  CORRECTED  TO  NER  DATUM.  RR1 OR  TO  1976  SAGE  ZERO  HAS  255.56 
FEET,  NCYD, 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  12,  1956,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  273.67  FEET  (FROM  hATERMARK)  IN  JAN,  193B.  LOhEST,  CHANNEL  ORY  ON  SEP.  12, 
1956,  AND  LATER  DATES.  EXTREMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  NSVO. 


DAILY  EIGHT  a 

. M .  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  4T  NSvD 

(1476 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

263.30 

261.97 

262.40 

262.47 

261.96 

261.17 

260.93 

262.16 

260.52 

261.42 

261.33 

2 

261.90 

262.27 

266.89 

261.90 

261.43 

260.90 

262,06 

260.48 

261,36 

261.28 

3 

F262.20 

262.60 

267.51 

263.91 

261.84 

264.20 

260.86 

262.27 

260.42 

261.27 

261,20 

« 

262.38 

264.97 

263.03 

264.15 

263.17 

260.74 

262.13 

260.48 

261.17 

261.05 

5 

262.20 

263.54 

262.69 

263.39 

262.60 

260.70 

261,95 

260.32 

261.00 

261.04 

6 

262.09 

263.08 

262.48 

262.63 

262.57 

260,74 

261.80 

F260.30 

260.44 

261,10 

7 

262.30 

262.86 

262.30 

262.40 

262,58 

261.01 

261.67 

F260.63 

260.92 

261.22 

6 

262.73 

262.67 

262.26 

262.23 

262.45 

261.02 

261.59 

260.80 

260.85 

261.21 

9 

F262.5S 

262.51 

262.21 

262.10 

262.24 

260.96 

261.54 

261.75 

261.16 

10 

F 262. IS 

262.28 

262.44 

262,06 

261.47 

262.07 

261. tO 

261.52 

262.19 

261.14 

11 

262.08 

262.15 

262.29 

262.01 

261.41 

261.93 

261.04 

261.51 

F260.00 

261.82 

261.08 

12 

261.98 

262.03 

262.17 

261.88 

261.80 

260.98 

261.50 

261.62 

261.07 

13 

261.90 

261.96 

262.08 

261.81 

261.75 

260.92 

261.41 

261.45 

262.26 

1« 

261.90 

261.99 

261.74 

261.65 

260.86 

261.32 

261.33 

262.22 

15 

F261.64 

261.84 

261 .90 

261.66 

261.55 

260.87 

261.15 

261.30 

262.01 

16 

261.62 

261.78 

261.85 

261,58 

261.42 

260.83 

261.05 

261.25 

261.87 

17 

261.60 

261.74 

261.80 

261.52 

261.35 

260.75 

261.02 

261.20 

261.78 

18 

F261.T7 

261.72 

261.73 

F 261. 45 

261.45 

261.18 

260.76 

260.92 

261.08 

261.70 

19 

262.04 

261.76 

261.69 

261.45 

261.36 

261.06 

260.74 

260.86 

260.92 

261.63 

20 

265.93 

261.72 

261.83 

261.47 

261.26 

260.97 

260.72 

260.82 

260.90 

261.58 

21 

264.33 

261.95 

261.80 

261.47 

261.18 

260.40 

260.74 

260.80 

F261.34 

261.00 

261.57 

22 

263.17 

261.92 

261.77 

261.70 

261.13 

260.84 

260.74 

261.23 

261.85 

261.60 

23 

262.81 

262.32 

261.81 

265.57 

261.36 

260.80 

260.80 

261.19 

F260.26 

261.73 

261.65 

24 

262.60 

262.48 

261.75 

264.16 

261.25 

260.75 

260.82 

261.05 

260.32 

261.62 

265.05 

25 

262.45 

264.35 

261.69 

262.95 

261.16 

260.73 

260.75 

260.92 

260.32 

261.57 

263.54 

26 

262.61 

263.04 

261.59 

262.59 

261.07 

260.71 

F260.70 

260.72 

260.81 

260.31 

261.58 

262.65 

27 

262.68 

262.67 

261.52 

262.37 

260.47 

260.76 

261.33 

260.71 

260.77 

260.29 

261.53 

262.36 

28 

262.48 

262.50 

261.51 

262.21 

260.98 

260.79 

263.72 

260.67 

260.71 

260.31 

261.47 

262.20 

29 

262.30 

261.50 

262.12 

261.38 

260.74 

263.23 

260.66 

260.60 

260.36 

261.41 

262.04 

30 

262.18 

261.69 

262.06 

261.23 

260.76 

262.65 

260,66 

260.57 

260.37 

261.36 

261.44 

31 

262.10 

262.79 

261.22 

262.35 

261.40 

261.40 

THE 

FOLLOMING  REFER 

ONLY  TO 

REA0ING8  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

262.24 

262.35 

261.73 

261.56 

261.36 

261.78 

MAX 

264.35 

267.51 

264.15 

264,20 

262.19 

265.05 

MIN 

261.72 

261.50 

260.47 

260.71 

260.85 

261.04 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  267.52  AT  7  DO  A.M,  ON  MAR.  3. 

LONEST  STAGE  HAS  CHANNEL  DRY  ON  JULY  25  ANO  LATER  OATES. 
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daily  stages  run  1*79 


MCKINNEY  BAYOU  NEAR  TEXARKANA,  ARK,  (DOOLEYS  FERRY  ROAD) 

LOCATION,  lay.  11-28-25,  LONS.  91-55-29.  DOOLEYS  FERRY  ROAD  BRIDGE,  6.J  HUES  NORTHEAST  OF 
TEXARKANA.  (STA.  1150023. ) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

GENERAL  INFORMATION,  On  JUN.  24,  197*  GAGE  ZERO  MAS  CHANGED  TO  NGVD.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU 
JUNE  21  K eRE  CORRECTED  TO  N£M  DATUM.  PRIOR  TO  19T4  GAGE  ZERO  MAS  240.07  FEET,  NGYD. 

RECORDS  AVAILABLE.  May  |9»7  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  255.47  FEET  ON  HAY  10,  I960.  LONEST,  240.91  FEET  ON  OCT.  14,  1979.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


day 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

248.79 

241.01 

244.10 

244.97 

2*1.16 

241.60 

2*1.11 

243.45 

2*1.08 

241.27 

2*2.95 

2*1.76 

2 

245.87 

242.80 

241.64 

242. SB 

242.10 

241.10 

241.12 

241.07 

241.22 

2*2.70 

241.70 

1 

F244.40 

246.62  F 

252.75 

242. TS 

248.24 

2*1.17 

241,65 

2*1.07 

241.15 

2*2.42 

241.05 

4 

243.79 

245.61 

F246.44 

250.01 

246.67 

2*1.22 

243.65 

241.10 

241.07 

242.16 

241.59 

5 

243.77 

244. IS 

245.11 

247.91 

245.11 

241.18 

243,25 

241.0* 

241.01 

241.99 

2*1,50 

6 

244.79 

241.77 

244.51 

245.67 

245.04 

2*1.17 

2*2.88 

2*1.04 

241.01 

2*1.81 

2«1.*1 

7 

248.51 

245.71  F 

245.15 

241.97 

244,41 

244.80 

241.10 

242.60 

241.04 

241.00 

2*1.68 

2*1.19 

6 

247.06 

240.80 

244.55 

244.74 

241.78 

244.21 

242.44 

242.40 

241.08 

2*1.01 

2*1.57 

2*1.50 

9 

F244.94 

245.92 

244.05 

244.22 

241.37 

241.64 

241.65 

242,17 

241.07 

2*1.01 

2*2.67 

2*1.50 

10 

244.12 

244.40 

241.80 

243.74 

248.04 

241.20 

241.67 

242.00 

241.02 

2*1.00 

245.04 

2*1,49 

11 

241.78 

241.82 

241.62 

241.55 

242.93 

242.68 

242.65 

241.89 

241.07 

241.02 

244.12 

2*1.47 

12 

241.38 

241.46 

243.10 

244.11 

242.90 

242.61 

242.16 

241.80 

241.08 

241.02 

241.50 

2*1.50 

11 

243.09 

241.17 

241. OS 

241.41 

242.69 

242.44 

241. 86 

241.71 

241.08 

240.98 

241.08 

2*4.10 

14 

F242.7* 

242.92 

242.81 

241.00 

242.46 

242.25 

2*1. T* 

2*1.66 

2*1.09 

240.94 

242.77 

244.38 

15 

F242.64 

242.78 

242.69 

242.78 

242.31 

2*2.07 

241.57 

2*1.57 

241.05 

2*0.96 

242.44 

241.77 

16 

242.41 

242.57 

242.55 

242.59 

242.17 

241.66 

241.51 

2*2.07 

241.04 

240.95 

242.25 

2*1.1* 

17 

242.34 

242.41 

242.41 

242.45 

242.05 

241.71 

241.45 

241.57 

241.05 

240.95 

2*2.06 

242.96 

IS 

242.35 

242.42 

242.31 

242.30 

242.00 

241.51 

2*1.41 

2*1.17 

241.30 

241.05 

2*1.94 

242.68 

19 

244.68 

242.85 

242.21 

2*2.17 

2*1.87 

241.16 

241.14 

241.26 

241.16 

241.00 

2*1.79 

2*2.*9 

20 

251.26 

242.80 

242.98 

2*2.21 

2*1.76 

2*1.29 

241. 2T 

2*1.24 

2*1.77 

2*0.96 

241.61 

2*2.17 

21 

251.10 

241.82 

242.79 

242.91 

241.69 

241.29 

241.22 

2*1.21 

2*4.28 

240.96 

2*1.70 

2*2.28 

22 

247.88 

241.50 

242.54 

2*4.18 

241.55 

241.25 

241.17 

2*1.23 

2*4.0* 

241.00 

2*4.47 

2*2.16 

23 

246.01 

243.49 

242.72 

252.66 

241.67 

241.21 

241.15 

2*1.20 

2*1.1* 

2*1.00 

241.97 

2*2.75 

24 

245.04 

245.81 

242.40 

2*9.84 

2*1.82 

241.17 

241.16 

241.15 

2*2.68 

2*1.02 

243.42 

250.64 

25 

250.27 

242.15 

2*6. 9S 

2*1.65 

241.26 

241.17 

241.15 

242.10 

241.05 

2*1.00 

248.19 

26 

247.36 

241.94 

2*5.19 

241.51 

241.20 

2*1.21 

2*1,12 

242.00 

2*1.06 

2*2.70 

246.00 

27 

245.51 

241.84 

2*4.25 

241.42 

241.19 

2*1. TS 

241.12 

2*1.70 

2*1.08 

242.45 

2*4,8* 

26 

244.67 

241.76 

243.61 

241.44 

241.15 

245.92 

2*1.11 

241.55 

241.08 

2*2.20 

244.1* 

29 

24 1 .90 

2*1.52 

2*1.60 

2*1.11 

2*5.66 

241.10 

2*1.45 

2*1.10 

242.00 

241.70 

10 

242.15 

2*l.*l 

241.77 

241.10 

244.52 

241.10 

241.35 

2*1.10 

2*1.86 

241.49 

31 

F242.45 

246.96 

2*1.70 

241.85 

2*1.09 

242.42 

2*1.27 

the 

FOLLONIN 

G  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

244.38 

2*2.99 

242.55 

2*1.99 

241,66 

241.56 

241.08 

2*2.61 

241.11 

MAX 

250.27 

250.01 

248.24 

245.92 

241.65 

2*4.28 

242.42 

245,0* 

250.6* 

MIN 

242.42 

241.42 

241.10 

241.10 

241,09 

2*t,02 

240.9* 

2*1.57 

2*1.19 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAS  251.27  AT  6  00  A.M.,  JAN.  20 
LONEST  STAGE  NAS  240.91  ON  OCT.  14. 


DAILY  STAGES  F 0*  1474 
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MCKINNEY  BAYOU  NEAR  TEXARKANA,  ARK .  (U.  S.  M«Y.  82) 


LOCATION.  CAT.  33*24*47,  LONS.  *3*48*27.  U.  8.  HIGHMAY  82  BRIDGE,  14.2  NILES  EAST  OF  TEXARKANA. 
(STA.  135RT23.) 

GAGE,  automatic  RECORDER  AND  mire  height. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OEC.  143*  TO  FEB.  1*41,  and  OCT.  1468  TO  DATE.  GAGE  ZERO  RR 2 OR  TO  OCT. 
1468  HAS  213.05  FEET,  NGVD,  DISCHARGE,  1438  TO  1442,  1446  TO  1461,  AND  1468  TO  DATE.  FOR 
STAGE  AND  DISCHARGE  RECORDS  1461  TO  1467,  REFER  TO  STATION  1,500  FEET  OOnNSTREAH. 

EXTREMES.  HIGHEST,  236.6  FEET  ON  JULY  2,  1440.  LONEST,  CHANNEL  DRY  ON  JULY  20,  1443  AND  LATER 
DATES. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

222.04 

F215.05 

216.37 

217.44 

215.8* 

214.40 

213.4* 

214.84 

213.36 

213.75 

215.80 

213.** 

2 

F223.00 

214.42 

215.82 

223.54 

215.54 

215.25 

213,48 

214.58 

213.32 

213.60 

215.45 

213.87 

3 

F2I8.60 

218.14 

224.84 

227.50 

215.30 

214.26 

213.47 

214,68 

213.28 

213.53 

214.84 

213.83 

4 

216.74 

214.30 

224.56 

223.80 

224.04 

214.66 

213.46 

214.82 

213.27 

213.50 

214.44 

213.78 

s 

216.22 

218,10 

226.31 

220.28 

226.83 

218.12 

213.46 

214.65 

213.32 

213.46 

214.12 

213.73 

6 

217.36 

216.55 

221.36 

217.86 

223.40 

217.65 

213.46 

214.58 

213.33 

213.42 

213.44 

213.72 

7 

222.12 

218. 68 

218.62 

216.57 

218.63 

213.40 

214.34 

213.37 

213.34 

213.7* 

213.6* 

B 

222.62 

220.28 

216.80 

218.22 

217.38 

213.47 

214.12 

213.41 

213.36 

213.67 

213.66 

4 

F220.86 

214.87 

216.35 

218.70 

F216.0S 

216.23 

214.01 

213.47 

213.44 

213.35 

214.01 

213.70 

10 

217.48 

218.12 

216.44 

217. t6 

215,64 

215.54 

213.88 

213.8* 

213.43 

213.46 

216.85 

213.70 

11 

216.31 

216.44 

216.44 

216.32 

215.41 

215.12 

214.37 

213.40 

213.47 

217.10 

213.71 

12 

215.74 

215.83 

215.41 

221.54 

216.57 

214.81 

214.16 

213.37 

213.48 

216.4* 

213.72 

13 

215.35 

215.37 

215.61 

218.81 

216.56 

214.58 

214.05 

213.35 

213.47 

215.88 

216.12 

1* 

215.10 

215.37 

216.44 

215,44 

214.25 

213.84 

213.40 

213.50 

215.3* 

216.74 

IS 

F214.40 

214.40 

215.10 

215.72 

215.01 

214.06 

213.78 

F21S.S4 

213.65 

213.54 

215.05 

216.14 

16 

214.64 

214.73 

214.44 

215.32 

214.71 

213.45 

214.23 

213.73 

214.42 

214.74 

215.51 

17 

214.50 

214.78 

214.85 

215.05 

214.47 

213.84 

213.78 

213.62 

214.48 

214.4* 

215.03 

18 

214.64 

214.82 

214.77 

214.83 

214.24 

213.75 

213.64 

213.77 

214.52 

214.23 

F214.66 

14 

222.11 

214.44 

214.71 

214.64 

21«.I0 

213.68 

213.56 

213.42 

214.45 

214.01 

214.48 

20 

F230.23 

214.47 

215.48 

214.74 

213.47 

213.85 

213.51 

214.10 

214.30 

213.8* 

214.2* 

21 

230.64 

214.45 

215.67 

214.87 

213.41 

213.68 

213.44 

218.58 

214.10 

213.80 

214.20 

22 

224.00 

215.35 

215.24 

216.57 

213.87 

213.61 

213.45 

F213.40 

218.20 

214.03 

216.65 

214.86 

23 

F224.22 

215.27 

215.15 

227.48 

214.51 

213.54 

213.43 

213.40 

216.51 

213.44 

216.53 

216.27 

24 

F220.20 

216.34 

215.00 

228.48 

214.65 

213,55 

213.42 

213.43 

215.62 

213.75 

216.00 

25 

218.13 

222.73 

214.71 

227.04 

214.76 

213.66 

213.40 

213.34 

214.41 

213.62 

215.45 

26 

217.44 

224.04 

214.53 

222.31 

214.77 

213.60 

213.41 

213.36 

214.74 

213.53 

21*. *7 

F222.64 

27 

214.36 

F214.62 

214.40 

218.44 

214.55 

213.54 

213.41 

213.34 

214.36 

213.44 

2t*.62 

21*. 58 

28 

218.87 

217.64 

214.33 

216.81 

215.05 

213.53 

215.44 

213.52 

214.36 

213.40 

214.38 

24 

217.08 

214.26 

216.27 

216.66 

213.51 

216.36 

213.34 

214.16 

213.41 

214.17 

F216.12 

30 

216.14 

2l«.27 

216.27 

215.55 

213.44 

215.87 

213.34 

213.45 

213.45 

214.05 

216.04 

31 

F213.74 

216.47 

214.72 

215.17 

213.40 

216.23 

215.77 

the 

FOLLONING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

217.03 

216.78 

214,07 

214.44 

213.48 

214.17 

213.78 

214.06 

MAX 

224.04 

224.56 

224.48 

214.66 

216.36 

218.58 

216.23 

217.10 

MIN 

214.73 

214.26 

214.64 

213.44 

213.40 

213. 2T 

213.35 

213.67 

r*  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  NAB  230.64  AT  5  00  A.M,,  JAN.  21. 
LONEST  STAGE  NAS  213.26  ON  SER.  3. 
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DAILY  STAGES  FOR  1*79 


MCKINLEY  BAYOU  (Lt)  AT  FL0006ATE8  (ARK.) 


LOCATION.  LAT.  JJ.18.A7,  LONS,  *3>46«S*.  ATTACHED  TO  mALKMAY  ON  EAST  SIDE  OF  ORAINABE  STRUCTURE, 
SEVEN  NILES  NORTHEAST  of  FOUKE,  ARK.  (STA.  1365023.) 

case,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEF.  26,  1*81,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22J.14  FEET  ON  MAY  5,  1**4.  LOnEST,  204.11  FEET  ON  AUS.  14,  1*72. 

daily  EIGHT  A.N.  STAGE  in  feet  gage  zero  is  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

208.75 

204.70 

210.96 

209.11 

207.72 

207.33 

211.3* 

207.04 

*07.54 

206.77 

207.71 

2 

206.47 

204.05 

216.14 

206.41 

209.66 

207.51 

209,92 

206.96 

207.45 

206,27 

207.61 

J 

F2IJ.40 

216.14 

214.J8 

208.60 

214.61 

207.15 

210.66 

206.45 

207.33 

207.64 

207.45 

4 

210.17 

216.62 

219.41 

216,56 

213.06 

207.33 

208,69 

206.92 

207.23 

207.46 

207.3* 

5 

20*. IS 

214.12 

218.47 

219.16 

211.58 

207.14 

206.57 

*06.45 

207.17 

207.2* 

207.3* 

4 

210.77 

216.4J 

215.46 

219.26 

211.71 

207.14 

206,14 

206.64 

207.14 

207.10 

207.31 

7 

214.27 

F21J.20 

214.45 

210.67 

216.36 

212.43 

207.92 

206.60 

207.03 

207.0* 

207.26 

S 

214.74 

214.12 

210.96 

211.62 

216.12 

211.03 

207,63 

206.49 

206.92 

206.93 

207.27 

4 

F212.4T 

204.70 

213.66 

210.53 

204.41 

206.73 

206.84 

F206.93 

207.27 

10 

F211.S0 

211.47 

204.58 

211.11 

209.34 

206.40 

206.57 

206.82 

207.22 

11 

204.77 

204.76 

204.40 

210.04 

208.46 

206.30 

F207.70 

206.55 

206. SO 

207.20 

12 

204.62 

204.02 

209.74 

217. 7J 

210.26 

207.4J 

207.34 

206.67 

206.76 

207.16 

1J 

206.46 

206.60 

206.65 

217.22 

209.63 

207.84 

207.16 

206.70 

206.77 

209.23 

1* 

F206.42 

208. JO 

208.56 

212.19 

208.66 

207.59 

207.13 

207.20 

206.76 

F206.20 

204.7* 

15 

F207.8J 

206.08 

208.27 

209.50 

206.40 

207.78 

207.07 

F206.6S 

206,70 

206.76 

207.42 

20*. 09 

14 

207.45 

207.42 

208.27 

208.90 

208.10 

207.57 

210.75 

206.73 

207.17 

207.70 

206.49 

17 

207. »S 

207.40 

206.10 

206.77 

207.78 

207.46 

206.59 

206.70 

207.33 

207.55 

207.43 

16 

207.47 

207.97 

208.46 

207.76 

207.42 

207.64 

206.40 

207.37 

207.34 

207.65 

14 

206.01 

207.89 

206.36 

207.63 

207.27 

207.2* 

206.40 

207.33 

207.23 

207.46 

20 

208.04 

206. 4J 

206.38 

207.54 

207.27 

207,16 

20B.65 

207.30 

207.30 

207.36 

21 

208.06 

206.46 

206.74 

207.36 

207.10 

207.10 

216.25 

207.19 

207.46 

207.31 

22 

208.37 

208.45 

209.56 

207.2* 

207.33 

*07.65 

F207.20 

215.14 

207.17 

212.33 

207.55 

2J 

206.41 

206.45 

218.45 

208.00 

207.22 

207.04 

207,16 

211.20 

207.06 

210.4* 

209.6* 

24 

F214.60 

208.24 

219.74 

207.87 

207.6* 

207.03 

207.25 

206.96 

206.98 

209.75 

216.52 

25 

207. 9J 

219.96 

207.80 

206.03 

206.88 

207.2* 

206.54 

206.40 

209.14 

217.60 

24 

207.74 

214.57 

207.75 

207.74 

207.07 

207.16 

208,49 

206.75 

217.21 

27 

207.60 

218.32 

207.7* 

207.20 

207.50 

207.14 

207.91 

206.46 

2* 

F211.S0 

207.57 

215.34 

206.50 

207.13 

204.90 

207.16 

207.66 

206.22 

24 

207.55 

210.62 

210.1* 

207.14 

204.91 

207,15 

207.72 

206.01 

JO 

2o7 .55 

210.17 

204.34 

207.04 

204.16 

207,14 

*07,54 

F206.75 

207.65 

11 

F204.10 

204.46 

206.16 

208.41 

207.01 

206.77 

THE 

:  follomIng  refer 

OfLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

210.14 

213.66 

210.03 

206.69 

207.94 

MAX 

219.12 

214.96 

214.26 

214,61 

216.25 

MIN 

207.53 

206.36 

207.29 

207,04 

206.55 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  214.45  AT  4  IS  A.M.,  APM.  25 
LOMEST  STAGE  MAS  204. SJ  ON  SEP.  II. 


daily  stages  for  1474 
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MCKINNEY  BAYOU  CSS)  AT  FLOOOGATES  (ARK.) 


LOCATION,  LAT.  33-16-47,  LONS,  93-46-55.  ATTACHED  TO  xALKMAY  OH  NEST  SIDE  OF  ORAINAGE  STRUCTURE. 
SEVEN  miles  NORTHEAST  OF  FOUKE,  ARK.  (STA.  117002}.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECOROEH  ANO  staff, 

RECORDS  AVAILABLE.  SCR.  2S,  19*1.  TO  OATS, 

EXTREMES,  highest,  224.48  FEET  ON  APR,  2o,  1966.  LOMEST,  206.11  FEET  ON  AU6.  7,  1976. 

OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ERO  IS  AT  NGVD 


OAY 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

216. 08 

206.60 

209,68 

210.64 

207.66 

206.66 

F212.23 

207.34 

207.36 

206.76 

207.31 

2 

F215.62 

206.37 

204,00 

216.17 

F208.95 

209,17 

207.03 

206.96 

207.26 

206.25 

207. 2S 

3 

F213.75 

211.63 

216.30 

219.42 

206.64 

213.78 

206.99 

206.66 

207,20 

207.62 

207.15 

a 

210.36 

213.08 

219.55 

218.94 

216.88 

212.81 

206.97 

206.76 

207.12 

207.4} 

207.12 

5 

209.36 

211,75 

219.69 

217.24 

219.38 

211.34 

206.68 

206.45 

207.07 

207.23 

207.11 

6 

200. T7 

209.92 

217.75 

215.10 

218.97 

211.41 

206.86 

206.60 

206.96 

207.04 

207.06 

7 

215.9} 

212.57 

215.32 

210.63 

212.46 

206,60 

206.63 

206.66 

207.00 

207.05 

e 

216.65 

214,05 

210.75 

212.12 

210.42 

208.12 

F206.40 

207.41 

206.64 

206.40 

207.01 

9 

215.52 

213.26 

209.54 

213.50 

F210.20 

209.32 

207.70 

206,25 

206.62 

204.76 

207.20 

207.00 

10 

211.65 

211.38 

209.51 

210.93 

209.34 

208.77 

207.56 

206,04 

206.45 

206.74 

209.65 

207.00 

11 

209.73 

209.67 

209.76 

209.97 

208.96 

206.32 

207.71 

208,12 

206.42 

206.70 

204.43 

207.00 

12 

209.01 

206.97 

209.11 

217.29 

210.19 

207.47 

207.49 

206.16 

206.53 

206.70 

209.16 

207.00 

13 

206.63 

206. 55 

208.74 

216.33 

209.56 

207.61 

207.24 

206.06 

206.65 

206.66 

206.65 

206.95 

16 

F206.32 

206.24 

206.46 

212.00 

206.85 

207.55 

207.26 

207.96 

206.77 

206.65 

206.20 

204.55 

IS 

F206.01 

206.04 

206.29 

209.37 

206.43 

207.54 

207.26 

207.90 

206.70 

206.65 

207.90 

206.96 

16 

207.96 

207.68 

208.26 

206.85 

208,13 

207.43 

212.03 

204.74 

207.13 

207.64 

208.36 

IT 

207.76 

207.64 

206.10 

208.72 

207.88 

207.40 

209.34 

206.65 

207.29 

207.87 

207.90 

IS 

207.92 

207.40 

207.96 

206.40 

207.60 

207.36 

208.25 

207.04 

207.30 

207.32 

207.69 

19 

212.20 

207.48 

207.93 

206.32 

207.64 

207.27 

207.64 

207.72 

207.29 

207.19 

F207.45 

20 

216.66 

206.03 

206.50 

208.39 

207.55 

207.26 

207.49 

207.45 

207.22 

207.19 

207.34 

21 

221.25 

206.03 

208.99 

208,62 

207,37 

207.15 

207.39 

214.67 

207.12 

207.26 

207.30 

22 

221.56 

206.29 

208.37 

209.55 

207.36 

207.20 

207.34 

F20T.3S 

214.15 

207.10 

211.34 

207.58 

23 

219.62 

206.30 

208.31 

218.99 

206.04 

207.14 

207.27 

207.20 

211.07 

207.04 

210.52 

204.70 

26 

217.92 

206.66 

208,10 

221.23 

207.66 

207.37 

207.23 

207.46 

206.95 

206,47 

209.32 

216.35 

25 

216.66 

215.63 

207.66 

220.93 

207.80 

207.35 

207.10 

207,57 

206.40 

206.67 

206.69 

217.72 

26 

215.00 

216.84 

207.67 

237.71 

207.22 

F20T.53 

207.29 

206.30 

206.63 

206.25 

217.10 

27 

216.32 

215.40 

207.56 

207.74 

207.02 

208.06 

207.22 

207.60 

206.80 

207.90 

214.57 

26 

213.20 

211.45 

207.52 

208.50 

206.95 

210.55 

207.27 

207.72 

206,75 

207.67 

210.36 

29 

210.93 

207.54 

210.06 

206.9} 

210.26 

207.31 

207.54 

206.74 

207.50 

209.17 

30 

209.63 

207.50 

209.32 

206.65 

204.41 

207.25 

207.40 

206.74 

207.41 

206.44 

31 

209.03 

210.00 

208.14 

208.56 

207.21 

206.30 

246. TO 

The 

FOLLOmInG  refer 

ONLY  TO 

i  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

212.67 

210.37 

210.06 

206.44 

207.44 

207.60 

207,00 

208.12 

208.99 

MAX 

221.56 

216.66 

219.89 

213.76 

212.03 

214.67 

208.30 

211.34 

217.72 

MIN 

200.77 

207.84 

207.50 

206.85 

206,66 

206.42 

206.65 

206.90 

207,00 

F-  NOT  AT  STATFO  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  221.76  AT  11  00  P.M.,  JAN.  21 
LOMEST  STAGE  MAS  206.61  ON  SEP.  11. 
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DAILY  STAGES  FOB  1979 


MCKINNEY  BAYOU  CANAL  NEAR  FOUKE,  ARK. 


location.  LAT.  33*16*53,  LONC,  93*97*56,  KEMPS  BRIDGE,  FIVE  MILES  EAST  OF  FOUKE.  (STA.  1375623.) 
CAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  Ano  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  JULY  28,  1976  CAGE  »AS  LOmEREO  199.61  FEET  TO  AGREE  »ITH  NE»  GAGE  ZENO. 
STAGES  from  JAN.  1  THRU  JULY  2S  MERE  CORRECTED  TO  NEM  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  MAS  199,61 
FEET,  novo. 

REC0R0S  AVAILABLE.  DEC.  IS,  1939,  TO  OCT.  31,  1952,  AND  NOV.  B,  1956,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  226,95  FEET  ON  APR.  27,  1966.  LOnEST,  202.52  FEET  ON  SEP.  12,  1979. 

EXTREMES  HAVE  SEEN  A0JU8TED  TO  NGVO. 


daily  EIGHT  A.M,  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1976  ADJ.) 


P*Y 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

oct 

NOV 

DEC 

1 

F205.T9 

207.39 

208.78 

207.13 

210,07 

202.90 

203.69 

206.10 

203.89 

2 

295.92 

206.98 

216.85 

206.98 

207.51 

202.76 

203.97 

205.11 

203.79 

3 

F212.10 

209,80 

213.99 

216.80 

205.98 

F209.16 

202.72 

203.39 

209.51 

203.65 

4 

208.11 

211.23 

216.72 

216.50 

218.86 

202.71 

F203.25 

209.03 

203.60 

5 

206.69 

209.62 

216.99 

F21S.00 

216,77 

202.73 

203.21 

203.71 

203.56 

6 

208.50 

207.53 

215.69 

213.55 

216.96 

F209.50 

202.67 

203.16 

203.52 

203.59 

7 

213.79 

210.59 

213.95 

208.67 

215.93 

210.55 

202.62 

203.07 

203.39 

203.99 

A 

219.76 

212.39 

208.86 

210.60 

213.55 

208.97 

F208.30 

202.87 

203.01 

203.26 

203.99 

4 

F211.98 

211.88 

207.22 

211.90 

208.59 

206.72 

209.10 

202.61 

202.98 

203.71 

203.80 

10 

210.00 

209.93 

207.12 

209.12 

206.85 

20S.B0 

203.80 

202.58 

202.99 

207.36 

203.80 

tl 

207.21 

207.91 

207.69 

208.00 

206.28 

205.05 

203.60 

202.57 

202.93 

207.29 

203.39 

12 

206.22 

206.90 

206.67 

215.85 

208.02 

209.56 

203.72 

202.57 

202.89 

206.91 

203.90 

13 

205.69 

205.89 

206.07 

219.65 

207.23 

209.32 

F202.90 

203.69 

202.60 

202.89 

205.69 

206.10 

14 

F209.30 

205,97 

205.68 

210.70 

206.17 

209.00 

203.96 

202.73 

202.85 

2u5,02 

207.10 

15 

205.20 

205.28 

297.10 

205.99 

203.98 

203.38 

202.63 

202.86 

209,55 

206.19 

16 

208.98 

205.27 

206.18 

205.08 

203.77 

208.23 

202.67 

203.31 

208.22 

F20S.50 

17 

F209.60 

209.82 

205.03 

205.87 

209.68 

203.70 

F205.26 

203.97 

202.70 

203.65 

203.97 

IB 

209.87 

208.93 

208.87 

205.99 

208.51 

203.69 

208.19 

203.63 

203.00 

203.71 

203.79 

14 

208.20 

205.08 

208.81 

205.31 

208.38 

203.52 

203.56 

203.81 

208.27 

203.69 

203.52 

F209.05 

20 

216.13 

205.10 

205.78 

205.79 

208.18 

203.96 

203.83 

203.29 

209.87 

203.69 

203.53 

203.99 

21 

217.68 

205.13 

206.59 

206.93 

203.39 

203.15 

212.80 

203.51 

203.62 

203.89 

22 

217.77 

205.93 

205.63 

207.90 

203.25 

203.12 

212.00 

203.51 

209.39 

209.12 

23 

205.87 

205.66 

217.11 

F205.15 

203.22 

203.17 

208.82 

203.50 

208.85 

207.57 

24 

F215.55 

206.19 

205.28 

217.90 

208.70 

203.19 

203.23 

205.79 

203.35 

206.72 

219.05 

25 

219.68 

208.81 

217.72 

208.51 

202.97 

203.26 

205.03 

203.21 

205.71 

215.37 

26 

213.91 

208.53 

216.50 

203.22 

203.11 

208.80 

205.09 

218.97 

27 

212.62 

209.33 

215.17 

203.97 

203.07 

208.27 

F203.08 

208.60 

213.13 

2B 

211.93 

F209.10 

208.27 

213. OS 

207.09 

203,09 

208.10 

203.00 

208.26 

208.«3 

24 

208.97 

208.23 

208.50 

207.28 

203.07 

203.90 

202.96 

208.11 

F206.89 

30 

207.27 

208.17 

208.12 

F206.70 

206,27 

203.02 

203.69 

202.95 

203.98 

31 

206.97 

207.79 

205.10 

202.88 

205,12 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

207.37 

211.32 

208.08 

208.98 

MAX 

216.99 

217.90 

212.80 

209.39 

"IN 

208.17 

205.31 

202.57 

203.26 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  staoe  (From  incomplete  record)  mas  217.92  at  noon  on  apr,  z«. 

LOMEST  STAGE  mas  262.52  On  SEP.  12. 


OAILV  STAGES  FOR  1979 
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SULPHUR  RIVER  NEAR  TEXARKANA,  ARK.  (STATE  HNV.  2S7) 

LOCATION.  LAT.  33-14-32,  LON#.  93-59-58.  HISMnAT  2}7  BRIOSE,  IS, 5  NILES  SOUTH  OF  TEXARKANA. 

(STA.  1667523.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  MIRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  4,  1963,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  206.7V  FEET  ON  DEC.  4  AND  5,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  181.62  ON 
OCT.  25,  1976. 

daily  eight  A.M.  stage  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVO 


OAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

188.69 

203.45 

200.55 

201.91 

199.66 

204.32 

168.56 

198.36 

165,69 

198.10 

192.10 

167.73 

2 

193.06 

203.71 

201.05 

202.67 

198.29 

204.34 

188.25 

199.00 

166.36 

196.76 

192.46 

186.53 

l 

195.04 

203.81 

201.87 

203.15 

196.12 

204.46 

188.51 

199.30 

187.29 

194.53 

192.33 

185.50 

4 

195.64 

203.78 

203.12 

203.36 

195.76 

204.60 

188.51 

199.02 

186.57 

192.54 

191.92 

184.45 

S 

146.63 

203.67 

203.54 

203.73 

196.67 

204.53 

168.41 

198.17 

185.53 

192.56 

191.73 

183.64 

6 

147.41 

203.66 

203.95 

203.98 

196.84 

204.57 

187.41 

196.94 

165.07 

194.61 

191.55 

1B3.51 

7 

148.67 

203.52 

204.17 

204.16 

196.50 

204.67 

164.39 

195.80 

184.89 

195.65 

190.69 

183.30 

ft 

194.65 

203.61 

204.31 

204.34 

196.32 

204,65 

186.27 

195.72 

184.63 

196.06 

190.61 

183.29 

9 

200.27 

203.67 

204.34 

204,40 

195.26 

204,59 

167.37 

196.00 

164.80 

196.27 

190.76 

183.29 

10 

200.80 

203.40 

204.45 

204.41 

194.86 

204.52 

168.60 

196.09 

184.77 

196.41 

191.33 

163.31 

11 

201.07 

203.02 

204.49 

204.40 

195.89 

204.25 

188.93 

196.14 

'184.59 

196.49 

190.60 

183.32 

12 

201.17 

202.59 

204.51 

204.61 

197.56 

204.02 

188.90 

196.97 

164.25 

196. SI 

190.09 

163.35 

13 

2ul.45 

202.21 

204.51 

204.60 

199.12 

204.05 

168,73 

197,06 

184.09 

196.64 

169.35 

164,26 

14 

201.57 

201.84 

204.50 

204.52 

200.74 

204.10 

188.54 

195.83 

183.99 

196.69 

188.00 

165.07 

15 

201.46 

201.45 

204.50 

204.42 

201.97 

204.11 

168,45 

193.51 

163.95 

196.70 

186.43 

180.77 

16 

201.35 

201.04 

204.51 

204.35 

202.60 

204.11 

168.36 

190.79 

163.93 

196.65 

164.98 

167.01 

17 

201.08 

200.59 

204.49 

204.30 

202.95 

204.11 

168.45 

190.33 

163.93 

195.60 

164.13 

189.47 

16 

200.44 

200.14 

204.31 

204.27 

203.17 

204.12 

188.50 

190.56 

184.16 

194.83 

183.65 

191.00 

19 

199.55 

199.73 

203.40 

204.28 

203.42 

204.12 

186.39 

190.55 

184.87 

194.23 

183.36 

192.54 

2  0 

200.28 

198,88 

203.47 

204.28 

203.62 

203.95 

188.24 

190.47 

1SS.16 

193.94 

183.20 

192.84 

21 

201 .75 

197.65 

202.44 

204.16 

203.77 

203.46 

188.11 

190.39 

169.09 

193.82 

163.13 

191.99 

22 

201.86 

146.42 

202.63 

203.74 

203.87 

202.97 

188.00 

190.40 

190.32 

193.85 

184.18 

191.35 

23 

201.92 

194.66 

202.34 

203.67 

203.97 

202.50 

187.94 

190.37 

191.01 

193.65 

185.66 

191.78 

24 

202.21 

193.44 

202.14 

203.64 

204.02 

201.91 

167.92 

169.46 

191.67 

192.66 

167.17 

194.91 

25 

202.55 

194.88 

201,94 

203.25 

204,03 

201.16 

187,94 

taa.54 

193.07 

191.92 

187.33 

196.71 

26 

202.66 

197.22 

201.78 

202.90 

204.05 

199.74 

187.93 

168.14 

195.03 

191.57 

166.90 

197,79 

27 

202.75 

148.72 

201 .64 

202.48 

204.05 

197.83 

188.27 

187.96 

196.91 

191.39 

187.23 

198.61 

26 

202.95 

144.77 

201.51 

201.94 

204,16 

195.54 

191.36 

187.69 

196.01 

191.31 

169.01 

198.93 

29 

203.18 

201.37 

201.36 

204.28 

192.62 

193.83 

187.85 

196.57 

191.29 

190.06 

199.10 

30 

203.15 

201.37 

200.59 

204.33 

190.01 

195.65 

187.63 

198.54 

191.27 

189.39 

199.01 

31 

203.21 

201.62 

204.35 

197.13 

166. 6C 

191.87 

200.00 

The 

FOLLOWING  9EF6* 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MCA* 

200.11 

200.74 

203.09 

203.59 

200.71 

188,96 

192,97 

168.03 

194.40 

168.32 

169.77 

MAX 

203.21 

203.67 

204.51 

204.61 

204,35 

20«,67 

197.13 

199.30 

198.57 

198.10 

192.46 

200.00 

MJN 

188.69 

193.44 

200.55 

200.59 

194,86 

I90.0J 

186.27 

166.60 

163.93 

191.27 

183.13 

183.29 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


OATS  CREEK  NEAR  TEXARKANA,  ARK. 


LOCATION.  LAT.  33-I9-1S,  LONG.  93-59>53  (CO-OHUInATES  RESCALED.  1999).  STATE  HIGHWAY  237  IRIDGE. 
SEVEN  NILES  SOUTH  OF  TEXARKANA.  (STA.  1999323.) 

GAGE.  DIRE  HEIGHT  TYRE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  IS,  1995,  TO  DATE.  FOR  RECOROS,  1955  TO  1995,  REFER  TO  GAGE  ON  BLACKMANS 
FERRY  ROAD  BRIDGE,  1,100  FEET  UPSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  219.32  FEET  ON  APR.  29,  1999.  LQNEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  20B.12  FEET  ON 
OCT.  II,  1999. 


OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

213.95 

210. 25 

210.92 

211.29 

210.44 

210.20 

210.29 

210.40 

209.92 

204.97 

211.60 

209.65 

2 

211.29 

210.19 

210.49 

215.70 

210.40 

211.15 

210.12 

210.50 

204.92 

204.95 

210.54 

209.63 

3 

210.46 

211.97 

2l7.»0 

213.09 

210,33 

214.44 

209.93 

211.45 

209,95 

204,95 

210.14 

209.62 

4 

210.39 

211.31 

213.15 

211.16 

213.07 

211.95 

204.72 

211.70 

204,95 

204.94 

204.89 

204.63 

5 

210.30 

210.90 

211.35 

210.66 

PIP-60 

210.95 

209.97 

210.55 

204.96 

204.95 

204.76 

209.64 

9 

211.05 

210.72 

210.65 

210.70 

211.12 

211.57 

209.95 

210.25 

204.99 

209.95 

209.60 

209.64 

7 

212.92 

212.04 

210.70 

210.92 

210.77 

211.44 

210.85 

210.45 

209.74 

204.92 

209.78 

204.67 

B 

212.25 

212.19 

210.91 

211.37 

210.59 

211.07 

210.97 

210.55 

209.97 

209,95 

209,78 

209.67 

9 

210.99 

211.27 

210.53 

211.15 

210.43 

210.45 

210.43 

210.50 

204.92 

204.95 

209.92 

209.65 

10 

210.55 

210. 98 

210.57 

210.99 

210.32 

210.21 

210.33 

210.25 

204.57 

209.95 

210.41 

209.64 

11 

210.41 

210.71 

217.00 

210.97 

210.25 

210.14 

210.90 

210.50 

204.59 

209.94 

210.74 

209.64 

12 

210.29 

210.56 

210.75 

211.57 

210.45 

210.05 

210.21 

204.69 

209.91 

204.95 

210.33 

204.65 

13 

210.23 

210.47 

210.55 

210.73 

210.40 

210.02 

210.00 

204.80 

204.91 

204.99 

209.97 

211.62 

14 

210.14 

210.40 

210.49 

210.44 

210.27 

209.97 

204.92 

204.72 

209.59 

209.95 

209.69 

211.35 

IS 

210.03 

210.34 

210.42 

210.33 

210.19 

209.40 

210.79 

204.70 

209.56 

209.93 

209.63 

210.53 

19 

210.01 

210.27 

210.38 

210.26 

210.13 

209.63 

210.31 

204,78 

209.90 

209.93 

209.79 

210.24 

17 

210.01 

210.18 

210.35 

210.22 

210.16 

209.60 

210.37 

209.64 

209.54 

204.93 

204.60 

210.03 

16 

210.40 

210.34 

210.30 

210.16 

209.90 

209.77 

210.17 

204,73 

210.32 

204.45 

204.79 

210.00 

19 

211.12 

210.37 

210.30 

210.15 

209.90 

209.77 

204.45 

204.70 

210.32 

204.60 

209.76 

209.97 

20 

219.29 

210.41 

210.54 

210.19 

209.67 

209.77 

209.60 

209.97 

211. SO 

204.71 

204.76 

209.47 

21 

214.27 

210.45 

211.31 

210.27 

209.83 

209.77 

204,72 

209.99 

213.64 

209.99 

209.64 

209.99 

22 

212.19 

210.97 

210.77 

211.20 

209.65 

204.74 

204.71 

204.70 

212.43 

209.70 

211.60 

210.41 

23 

211.17 

210.56 

210.76 

215.49 

210.07 

209.74 

209,98 

210.22 

210.50 

209.47 

210.96 

211.40 

24 

210.70 

210.97 

210.95 

214.16 

210.15 

204.74 

209.95 

210.00 

210.14 

204.64 

210.51 

215.03 

25 

210.53 

214.59 

210.59 

211.60 

210,10 

209.70 

204.97 

204.76 

204.95 

209.60 

210.19 

210.60 

29 

210. 9S 

212.46 

210.44 

210.97 

210.15 

204.73 

204.94 

209.70 

204.92 

204.75 

210.03 

210.65 

27 

211.73 

210.97 

210.34 

210.97 

210.30 

204.74 

210.72 

209.99 

204.83 

209.73 

204.4* 

210.99 

20 

211.11 

210.71 

210.21 

210.47 

210.05 

204.70 

213,45 

204.97 

204.75 

209.72 

204.93 

210.43 

29 

210.61 

210.15 

210.41 

210.53 

209.97 

211.50 

204,97 

209.72 

209.62 

204.69 

210.33 

30 

210.57 

210.12 

210. 65 

211.05 

209.70 

211.50 

204,95 

204.97 

209.65 

209,65 

210.54 

31 

210.37 

213.57 

210,44 

210.25 

204.95 

211.47 

210.43 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  70 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

211.19 

210.97 

211.19 

211.25 

210.49 

210,31 

210.29 

210.07 

210.09 

204.76 

210.19 

210.41 

MAX 

219.29 

214.59 

217.40 

215.70 

213.07 

214.44 

213.45 

211.70 

213.64 

211.47 

211.60 

215.03 

MIN 

210.01 

210.16 

210.12 

210.15 

209,63 

204.97 

209.95 

204.95 

204.57 

209.92 

204.7* 

204.62 

DAILY  STAGES  FOR  1974 
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SULPHUR  RIVER  AT  FORT  LYNN,  ARK. 

LOCATION.  t*T.  JJ-0B-5S,  LONG.  43-51-32.  1.2  NILES  SOUTH  OF  FORT  LVNN  ON  U.S.  HISHNAY  71  BRIOCE. 

(STA.  1672021.) 

6A6E.  STAFF  TYRE. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  7  TO  10,  1946,  and  FES.  1,  1040,  TO  OATE,  PRIOR  TO  FEB.  16,  1R72  THE  CAGE 
ZERO  NAS  174.52  FEET,  NOVO. 

EXTREMES.  (PRESENT  OaTU*)  HIGHEST,  209.22  FEET  On  FEB,  21,  1950.  LOnEST,  160.10  FEET  (FROM 
INCOMPLETE  RECORD)  ON  AUG.  10,  1977. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

177. SB 

186.10 

167.75 

192.00 

187.00 

194.60 

1B3.25 

162,00 

178.90 

162.96 

161.60 

161.75 

2 

176.10 

168.75 

168.00 

1*1.75 

164.00 

194.56 

162.90 

164.90 

176.68 

161.05 

181.77 

181,70 

1 

176.50 

169.10 

188.10 

1*8.10 

181.60 

194,70 

162.10 

185.40 

176.82 

161.10 

161.71 

181.65 

4 

179.00 

169.00 

186.50 

194.60 

160.50 

196.00 

161.00 

165.20 

176.78 

181.12 

181.65 

161.56 

5 

179.S2 

169.60 

169.00 

194. BO 

179.00 

196,70 

161.50 

164,90 

176.70 

162.96 

161.60 

161.50 

6 

179.60 

189.40 

189.20 

1*4.84 

160.25 

197.00 

180.00 

165.10 

176.65 

162.92 

161.60 

161.45 

7 

1B0.10 

168.90 

189.25 

1*5.20 

179.00 

1*7.50 

179.50 

164.75 

176.50 

162.68 

161.65 

161.35 

S 

161.00 

188.80 

189.40 

1*5.50 

179.70 

196.90 

176.00 

164.20 

176.41 

162.65 

161.70 

181.10 

9 

162.10 

166.65 

189.75 

1*5.50 

179.40 

1*6,25 

178.50 

161.50 

176.15 

162.71 

181.75 

161.26 

to 

163.50 

188.60 

190.25 

1*5.15 

178.90 

1*5.90 

177.00 

162.00 

176.27 

162.66 

161.60 

161.25 

It 

164.50 

186.50 

190.60 

195.50 

178.75 

1*5.75 

177.80 

182,50 

178.15 

162.60 

161.79 

161.20 

12 

165.22 

168.45 

190.50 

195.50 

178.50 

1*5,70 

177.50 

161.00 

176.00 

162.45 

161.77 

181.20 

11 

165.70 

166.40 

190.50 

195.40 

179.00 

1*5.72 

176.00 

160.00 

175.20 

162.40 

161.75 

161.25 

14 

165.95 

167.00 

190.70 

195.15 

160.10 

195.80 

176.95 

160,40 

174.90 

182.35 

161.74 

181.40 

IS 

166.50 

167.40 

191.30 

195.15 

162.10 

1*5.88 

176.50 

180.66 

174.62 

162.26 

161.70 

181.15 

16 

166.30 

166.00 

191.66 

194.00 

163.10 

195.95 

175.00 

160.66 

174.76 

162.20 

181.72 

161,22 

17 

166.10 

186.50 

191.90 

194.90 

181.90 

1*5.90 

175.25 

160.81 

174.70 

181.90 

161.60 

161.16 

16 

t«6.60 

186.20 

191.88 

194.87 

184,90 

1*5.60 

175.75 

160.65 

174.70 

161.90 

181.65 

161.15 

19 

167.22 

185.90 

191.80 

194.80 

166.20 

1*4.00 

175.75 

160.60 

175.00 

181.67 

181.62 

161.22 

20 

187.50 

165.98 

191.70 

1*4.70 

166.20 

194.20 

175.60 

160.56 

175.50 

161.65 

181.79 

161.10 

21 

189.00 

165.96 

190.00 

194.65 

191.00 

190,00 

175.25 

160.55 

176.60 

161.81 

161.72 

161.40 

22 

169.00 

185,65 

189.80 

194.57 

194.00 

189.50 

175.20 

160.50 

176.10 

161.60 

161.66 

161 .45 

23 

189.98 

165.85 

189.70 

194.65 

194. 2S 

189.00 

175.15 

160.46 

178.10 

181.75 

181.70 

161.51 

24 

189.98 

185.61 

189.50 

194.50 

194.60 

166.25 

175.10 

160.42 

179.50 

181.71 

181.65 

161.55 

25 

189.95 

185.90 

169.30 

192.50 

195.15 

167.00 

175.70 

180.15 

160.40 

181.00 

161.90 

161.64 

26 

169.90 

166.70 

169.16 

191.75 

194.90 

167.25 

176,10 

180,12 

180.25 

181.90 

>-1.6* 

161.64 

27 

189.98 

167.20 

189.20 

190.00 

194.50 

166.70 

176.50 

160.10 

161.70 

161.85 

161.87 

161.00 

26 

189.20 

167.40 

169.50 

190.75 

194,00 

184.90 

176.46 

179.00 

162.50 

161.82 

181.85 

iso. oo 

29 

190.00 

189.70 

190.50 

194.20 

163.00 

176.42 

179.60 

161.00 

181,79 

161.62 

184.70 

10 

186.80 

189.90 

190.40 

194.50 

181.60 

178.50 

179.50 

161.00 

181.68 

181.75 

165.20 

It 

166.07 

191.15 

194,60 

179.70 

176,00 

181.85 

165.10 

THE 

FOLLOMING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

165.11 

187.50 

189,97 

194.00 

166.20 

192.60 

177.62 

161.62 

176.11 

162.26 

161.76 

161.69 

MAX 

190.00 

189.80 

191.90 

195.50 

195.15 

1*7.50 

181.25 

165.90 

161.00 

161.12 

161.90 

165.10 

MIN 

177.86 

185.61 

167,75 

190.00 

176,50 

163.00 

175.00 

176.00 

174.70 

161.00 

161.60 

181.15 

HIGHEST  STAGE  MAS  197.50  0«  JUN.  7. 

LONEST  STAGE  NAS  174.70  ON  SEP.  17  AHO  IS 


DAILY  STASES  FOR  1974 


CADDO  LAKE  AT  MOORINS8PORT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  32-41*52.  LONS.  93-57-2S.  MISHMAY  538  BRIDSE.  (STA,  1960024.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

SENtRAL  INFORMATION.  ON  OCT.  2.  1976  CASE  MAS  LOmERED  165.01  FEET  TO  ASREE  KITH  NE»  CASE  ZERO. 
STASES  FROM  JAN.  1  THRU  OCT.  2  «ERE  CORRECTED  TO  n£h  DATUM.  PRIOR  TO  1976  CASE  ZERO  MAS  165.01 
FEET,  NSVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  2,  193S,  TO  NOV.  30,  1946,  AND  JAN.  11,  1«S1,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HI6HEST,  162.91  FEET  ON  MAY  5,  1958.  LOMEST,  166.16  FEET  ON  NOV.  2,  1956.  EXTREMES 
HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  NSVO. 


daily  EI6HT  A.n.  stage  in  feet 


CASE  ZERO  It  AT  NSVO  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

169.34 

170.89 

170.08 

170.68 

171.34 

164,46 

169.14 

169.64 

164.17 

170.34 

164.30 

164,73 

2 

169,40 

170.81 

170.07 

171.06 

171.20 

164.53 

164.15 

169,61 

164.16 

170.35 

169.30 

169.67 

3 

164.37 

170.79 

170.23 

171.21 

1 7 1 . 06 

164.71 

169.13 

164.63 

164.14 

170.34 

169.32 

169.68 

4 

169.37 

170.70 

170.29 

171.54 

171.61 

169.79 

169,11 

t69,69 

169.13 

170.34 

169.32 

169.66 

5 

169.43 

170.57 

170.35 

171.62 

172.15 

164,84 

164.09 

170.02 

164.13 

170.28 

169.33 

169.63 

6 

169.47 

170.54 

170.47 

172.11 

172.18 

170.36 

164.06 

170.26 

169.12 

170.25 

164.40 

169.60 

7 

169.97 

170.61 

170.64 

172.33 

172.19 

170.54 

169,08 

170,44 

169.09 

170.23 

169.36 

164.54 

S 

170.10 

170.54 

170.60 

172.36 

172.24 

170.58 

169.07 

170,64 

169.05 

170.19 

169.40 

164.47 

4 

170.06 

170.52 

170.91 

172.27 

172.40 

170.65 

164,08 

170.70 

164.05 

170.12 

169.67 

169.46 

10 

164.96 

170.44 

170.47 

172.03 

172.44 

170.73 

164.07 

170.70 

169.06 

170.05 

169.59 

169.43 

11 

164.43 

170.39 

171.02 

171.62 

172.35 

170.67 

169.07 

170.64 

169.04 

169.42 

164.57 

169.41 

12 

169.92 

170.34 

170.98 

171.76 

172.18 

170.67 

164,07 

170.52 

169.03 

169.61 

169.55 

169.45 

13 

169.67 

170.25 

170.93 

171.93 

170.63 

169,08 

170.34 

169.04 

169.62 

169.55 

169.49 

14 

FI64.86 

170.20 

170.64 

171.64 

170.56 

169.08 

170.26 

168.98 

169.55 

169.52 

164.47 

IS 

F164.T3 

170.16 

170.73 

171.34 

170.46 

169.13 

170.13 

168.92 

169.49 

164.52 

164.50 

16 

164.70 

170.09 

170.62 

171.05 

170.34 

169.16 

169.98 

168.91 

169.42 

169.52 

164.55 

17 

169.67 

170.03 

170.51 

170.80 

170.17 

164.19 

I6».66 

168.93 

164.34 

169.54 

169.56 

18 

164.64 

170.05 

170.36 

170.58 

170.00 

169.16 

164.74 

169.00 

169.35 

169.55 

169.63 

19 

164.67 

169.97 

170.25 

F170.77 

170.36 

169.64 

169.21 

169.65 

169.05 

169.24 

169.55 

169.65 

20 

170.46 

169.94 

170.23 

170.67 

170.19 

169.72 

169.21 

169.54 

169.20 

169.25 

169.54 

164.67 

21 

171.13 

169.69 

170.16 

170.79 

170.02 

169.62 

169.21 

169.45 

169. 45 

169.23 

169.54 

169.68 

22 

171.03 

169.84 

170.19 

170.94 

169.88 

169.53 

169.21 

164.38 

164.44 

169.33 

169.78 

169.73 

23 

171.04 

169.83 

170.46 

171.54 

169.84 

169.46 

169.19 

169.36 

169.50 

169.26 

169.76 

169.78 

24 

171.06 

169.65 

170.28 

171.65 

169.74 

169.39 

169.19 

169.36 

169.55 

164.22 

169.77 

170.00 

25 

1T0.46 

170.16 

170.24 

171.70 

169.63 

169.41 

169.31 

169.61 

169.20 

169.77 

170.04 

26 

1T1.04 

170.08 

170.24 

171.77 

164.56 

169.36 

169.26 

169.70 

169.19 

164.78 

170.11 

27 

171.22 

170.05 

170.29 

171.74 

169.50 

169.32 

169.24 

169.85 

169.16 

169.74 

170.23 

28 

171.17 

170.07 

170.33 

171.67 

169.42 

169.28 

169.23 

170.04 

169.16 

169.74 

170.26 

24 

171.11 

170.34 

171.58 

164.46 

169.27 

169.21 

170.14 

169.13 

169.77 

170.46 

30 

171.09 

170.38 

171.49 

169.44 

169.19 

F169.50 

169.19 

170.29 

169.10 

169.72 

170.56 

31 

171.06 

170,72 

169.46 

164.55 

164.20 

169.40 

170.60 

the 

FOLLOmINS  REFER 

ONLY  TO 

READ1NSS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

170.22 

170.27 

170.48 

170.88 

169.93 

169.83 

164.29 

169.64 

169.55 

164.76 

MAX 

171.22 

170.69 

171.02 

172.44 

170.73 

170.70 

170.24 

170.35 

169.78 

170.60 

N1N 

169.37 

169.63 

170,07 

169,42 

169.19 

164.19 

168.91 

164.10 

169.30 

169.41 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

RICHEST  STASE  MAS  172,44  AT  10  00  A.H.,  MAY  10. 
LOMEST  STASE  MAS  168.84  ON  JUL.  9. 
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Caddo  lake  at  caddo  lake  dan  ua.i 


location.  laT.  32-92-19,  LONG,  93-55-13.  UPSTREAM  SIDE  AT  SOOTH  END  OF  OAM,  THREE  MILES  NORTHEAST 
OF  mooRINGSFORT,  la.,  AND  23  NILES  upstream  from  HOOTH  OF  TKELVEMILE  SAYOO.  TkELYEMILE  BAYOU 
enters  RED  RIVER  at  hIlE  303.1.  (STa.  1965024.) 

Base,  automatic  recoroer  ANO  staff. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  2,799  SQUARE  MILES.  THE  ORIGINAL  DAM  HAS  COMPLETED  IN  1919, 
HORK  ON  A  REPLACEMENT  DAM  HAS  BEGUN  IN  AUG.  I9b6  ANO  COMPLETED  IN  JUNE  1971,  THE  CREST  OF  THE 
SP1LLHAY  IS  AT  ELEVATION  168.5  FEET,  NGVD.  THE  CAPACITY  OF  THE  LAKE  AT  THIS  ELEVATION  IS 
129,001)  ACRE-FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1921  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  182.59  FEET  ON  MAY  S,  1958.  LOhEST,  166.0  FEET  ON  NOV.  2,  1934. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NGVD 


DAV 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

169.09 

170.49 

169.72 

170.52 

170.91 

169,09 

168.83 

164,20 

166.77 

169.94 

166.91 

169,33 

2 

169.06 

170.40 

169.68 

170.69 

170.77 

164.16 

168.81 

164.36 

166.77 

169.95 

168.99 

169.25 

3 

168.99 

170.33 

169.84 

170.79 

170.66 

169.34 

168.78 

164.47 

168.78 

169.93 

166.91 

169.26 

A 

168.99 

170.41 

169.92 

171.10 

171.19 

169.39 

168.76 

164.56 

168.77 

164.95 

166.90 

169.27 

5 

169.08 

170.28 

169.97 

171.36 

171.65 

169,44 

168.75 

164.65 

168.77 

169.88 

168.91 

169.24 

6 

169.12 

170.21 

170.09 

171.68 

171.71 

169,89 

168.70 

164.87 

168.76 

164.85 

169.01 

169.21 

7 

169.61 

170.35 

170.27 

171.90 

171.71 

170.12 

168.78 

170,05 

168.74 

164.81 

168,94 

169.15 

a 

169.85 

170.14 

170.42 

171.99 

171.75 

170. IS 

168,76 

170.16 

166.70 

164.78 

169.00 

169.07 

9 

169.70 

170.18 

170.52 

171.92 

171.85 

170.18 

168,64 

170.22 

168.72 

169.72 

169.33 

169.06 

to 

169,68 

170.03 

170.59 

171.66 

171.93 

170.21 

168.76 

170.27 

168.70 

169.62 

169.20 

169.0$ 

u 

169.60 

169.96 

170.63 

171.46 

171.89 

170.22 

168. 7S 

170.24 

168.69 

169.52 

169.16 

169.00 

12 

169.55 

169.92 

170.60 

171.39 

171.76 

170.20 

168.75 

170,16 

168.66 

169.39 

169.17 

169.00 

13 

169.49 

169.86 

170.54 

171.20 

171.49 

170.20 

168.74 

170.02 

168.70 

169.16 

169.19 

169.09 

14 

169.43 

169.83 

170.47 

171.01 

171.20 

170.15 

168.72 

164.40 

168.65 

169.12 

169,15 

169.04 

IS 

169.29 

169.78 

170.34 

170.86 

170.91 

170.07 

168.85 

164.80 

168,59 

169.10 

169.15 

169.11 

16 

169.25 

169.74 

170.23 

170.74 

170.64 

169.95 

168.87 

164.50 

168.57 

169.03 

169.15 

169.17 

17 

169.23 

169.61 

170.14 

170.63 

170.40 

164.79 

16*. 82 

164.47 

168.58 

168.99 

169.16 

169.16 

ia 

169.29 

169.64 

169.98 

170.51 

170.17 

169.63 

168.74 

164.37 

168.64 

166.98 

164.17 

169.26 

19 

169.24 

169.57 

169.89 

170.40 

169.98 

169.48 

168.77 

164.24 

168.68 

168.90 

164.14 

169.2* 

20 

170.08 

169.57 

169.87 

170.31 

169.79 

164.36 

168.78 

164.18 

166.64 

168.68 

F 164. IS 

169.30 

2t 

170.76 

169.56 

169.79 

170.39 

169. b4 

164.26 

168.78 

164.10 

169,13 

166.83 

164.13 

169.20 

22 

170.64 

169.51 

169.81 

170.52 

169.51 

164.14 

168.77 

164.01 

169,10 

168.96 

164.40 

169.34 

23 

170.65 

169.43 

170.13- 

171.19 

169.46 

164.10 

166.77 

168.49 

169,13 

16B.BB 

169.44 

169.39 

24 

170.66 

169.49 

169.92 

171.23 

169.36 

164.02 

166.77 

169,00 

169.19 

168.62 

169.40 

169.64 

2$ 

170,56 

169.80 

169.88 

171.28 

169.25 

164,04 

168.76 

166.97 

169.26 

168.60 

169.40 

169.65 

26 

170.61 

169.68 

169,87 

171.34 

169.19 

164,00 

t68.73 

168.91 

169,34 

168.79 

169.40 

169.69 

27 

170.81 

169.65 

169.93 

171.32 

169.12 

168.46 

168.47 

166.89 

169.46 

166.75 

169.80 

26 

170.75 

169.70 

169.96 

171.24 

169.06 

168,43 

164.11 

168.66 

169.65 

168.76 

169.36 

169.79 

29 

170.65 

169.98 

171.15 

169.07 

168.40 

164.04 

166,86 

169.77 

168.73 

169.40 

170.05 

30 

170.63 

169.98 

171.06 

169.07 

168.86 

164.04 

168.83 

169.89 

168.70 

169.33 

170,16 

31 

170.67 

170.12 

169.10 

164.16 

168,81 

169,04 

170.20 

the 

FOLLOnINC  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

169.83 

169.89 

170.10 

171.09 

170.45 

164.54 

168.82 

169,45 

168.93 

169.24 

169.36 

MAX 

170.81 

170.49 

170.63 

171.99 

171.93 

170.22 

164.16 

170.27 

169,89 

169.95 

170.20 

MIN 

168.99 

169.43 

166.66 

170.31 

169.06 

168.86 

168.70 

168.81 

168.57 

168.70 

169.00 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  172.00  AT  7  00  P.M.,  APR,  S. 
LOHEST  STAGE  MAS  168.49  ON  SEP.  15. 
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CAOOU  LAKE  STILLING  POND  BELO*  CAODQ  LAKE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  32-4*-3b,  LONG.  93-54-55.  DOWNSTREAM  SIDE  OF  OA*  IN  STILLING  PONO. 

(STA.  1966024.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOBPS  AVAILABLE.  mar.  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  173.39  ON  FEB.  9,  1975.  LOWEST,  160.34  FEET  ON  AUG.  26,  1978. 

OAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FfcET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FE8 

v  «R 

APR 

HAY 

JUN 

Jut 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1t>2.7S 

167.01 

160.77 

167.15 

140.77 

162.57 

161.70 

163.51 

161.37 

165.48 

162.01 

163.40 

2 

16?. 60 

166.02 

164.69 

167.79 

160.25 

162.0! 

161.64 

163.59 

161.31 

165.48 

162.00 

163.10 

3 

162.34 

166.02 

165.24 

160.50 

167.75 

163.42 

16t  ,52 

163.43 

161.34 

165.42 

162.06 

163.32 

4 

162.30 

166.53 

165.45 

170.23 

170.30 

163.64 

161,44 

164,14 

161.31 

165.47 

162.02 

163.27 

5 

162.  S3 

166.09 

165.57 

170.91 

171.24 

163.07 

161.45 

164,45 

161.31 

165.26 

162.10 

163.17 

6 

162.60 

165.99 

165.90 

171.35 

171.32 

161.34 

165,24 

161.26 

165.17 

162.45 

163.06 

7 

166. SO 

166.31 

166.40 

171.53 

171.29 

161.45 

165.44 

161.19 

165.07 

162.15 

162.05 

6 

160.79 

166.13 

166.93 

171.56 

171.29 

161.30 

166.39 

160.92 

164.95 

162.43 

162.64 

9 

166.62 

165.90 

t67.25 

171.42 

171.40 

161,43 

166.60 

161.02 

164.78 

163.50 

162.54 

10 

164.41 

165.74 

167.37 

171.06 

171.43 

161.35 

166,60 

161.07 

164.47 

163.05 

162.51 

11 

166.16 

165.57 

167.61 

170.70 

171.33 

161.24 

166.42 

160.99 

164. IS 

162.09 

162.30 

12 

164. t3 

165.47 

167.52 

170.50 

171.16 

161.32 

165,95 

160,94 

163.74 

162.00 

162.45 

13 

164.11 

165.17 

167.32 

170.17 

170.71 

161.20 

165.61 

161.04 

163.00 

162.42 

162.57 

14 

164.06 

165.01 

167.01 

169.52 

169.95 

161.23 

165.24 

160.04 

162.00 

162.79 

162.65 

15 

163.63 

164.92 

166.67 

160.66 

160.69 

161.47 

164,02 

160.63 

162.65 

162.60 

162.01 

16 

163.50 

164.66 

166.27 

160.06 

167.59 

161.52 

164.39 

160.50 

162.45 

162.60 

162.91 

17 

•63.42 

164.40 

165.90 

167.50 

166.77 

161.50 

163.99 

160.60 

162,24 

162.05 

162.09 

10 

163.31 

164.57 

165.51 

166.96 

166.13 

161.45 

163.65 

160.95 

162.24 

162.S6 

163.11 

19 

163.37 

164.30 

165.20 

166.75 

165.47 

F 1 64 . 0 1 

161.59 

163.33 

161.16 

161.47 

162.95 

163.22 

20 

165.02 

164.20 

165.32 

166.40 

165.01 

163.65 

161.65 

162.46 

161.06 

161.06 

162.93 

163.29 

21 

160.45 

164.14 

164.94 

166.05 

164.41 

163.32 

161.66 

162,60 

162.07 

161.74 

162.64 

163.20 

22 

169.54 

163.90 

165,14 

167.22 

163.90 

162.93 

161.65 

162.34 

162.75 

162.19 

163.71 

163.39 

23 

169.60 

163.06 

1 66 .16 

169.90 

163.09 

162.74 

161.62 

162.30 

162.83 

161.44 

163.79 

163.60 

24 

160.04 

164.01 

165.42 

170.43 

163.60 

142.44 

161.62 

162.20 

163.05 

161.70 

163.61 

164.45 

25 

167.35 

165,11 

165.20 

170.55 

163.16 

162.42 

161.40 

162.17 

163.25 

161.65 

163.61 

164.49 

26 

167.56 

164.00 

165.20 

170.67 

162.94 

162.35 

161.42 

161.93 

163.55 

161.56 

163.60 

164.65 

27 

160.35 

164.65 

165.42 

170.52 

162.71 

162.16 

161.90 

161.08 

163.99 

161.42 

163.51 

165.02 

26 

160.15 

164.77 

165.52 

170.27 

162.41 

162.04 

162.45 

161.78 

164.55 

161.45 

163.47 

165.04 

29 

167.02 

165.53 

169.03 

162.62 

162.05 

162.71 

161.68 

164.40 

161.30 

163.71 

165.73 

30 

•67.77 

le5.59 

169.49 

162.53 

161.44 

162.01 

161.59 

165.33 

161.14 

163.44 

166.11 

31 

167.60 

166.61 

162.60 

163.01 

161.57 

162.35 

166.29 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HE  An 

165.27 

165.25 

165.96 

169.42 

167.12 

161.65 

163.03 

161.96 

163.13 

162.91 

163.56 

HAX 

169.60 

167.01 

167.61 

171.56 

171.43 

163,01 

166.60 

165.33 

165.40 

163.79 

166.24 

MIN 

162.34 

163.06 

164.69 

166.40 

162.41 

tol.23 

101. 57 

160.50 

161.14 

162.00 

162.30 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 


HIGHEST  STAGE  HAS  171,5?  AT  3  00  P.Mf,  APR.  7 
LOWEST  STAGE  HAS  160.53  ON  SEP.  16. 
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CAOOO  LAKE  outlet  CHANNEL  SELON  HER 

LOCATION.  (.AT.  32-42-33,  LONS .  *3-54-52.  DOWNSTREAM  SIDE  OF  DAM  IN  OUTLET  CHANNEL. 

(8TA.  1967024.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECUROS  AVAILABLE.  NAR.  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  171.6}  FEET  ON  FEB.  9,  147R,  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  16  AND  LATER  OATES  IN 
1*75,  ALSO  IN  1977  AND  197S, 

DAILY  EIGHT  A.H.  stage  In  FEET  GAGE  zero  IS  AT  NGVO 


day 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN  JUL 

AUG  SEP 

OCT  NOV 

OEC 

1 

161.51 

155.74 

163.26 

165.55 

152.64 

F149.10 

154. SB  F 1 45.65 

109.8* 

2 

F149.91 

160.32 

155.38 

164.58 

164,16 

153.26 

149,89 

155.05 

10*. 42 

3 

160.47 

156.80 

166.43 

162.95 

155.44 

151.59 

150.93 

144.45 

4 

159.99 

15". 09 

168.74 

167.74 

155.00 

152.89 

154. BB 

149.27 

5 

158.67 

158.27 

169.75 

169,96 

155.20  F148.08 

153.90 

154. SB 

148.*} 

6 

157.86 

F 158.90 

170.37 

170.26 

160.51 

155.93 

154.13 

108.70 

7 

160.22 

180.31 

170.71 

170.16 

161.25 

153.69 

8 

159.51 

161.54 

170.66 

170.03 

153.35  P 146. IB 

9 

159.05 

162.14 

170.28 

170.12 

152.75  149.24 

10 

1S7.72 

162.53 

169,42 

1 70* 1 0 

161.26 

151.90  149.6* 

F 107,71 

11 

157.01 

162.58 

168.67 

169.77 

160,30 

FI45.3S 

151.19  149.96 

12 

156.43 

162.19 

168.45 

169.34 

159.01 

150.20  149. 36 

IS 

155.62 

161.55 

168.12 

166,47 

158.65 

146,64  149.24 

14 

155.09 

160.79 

167.42 

167.46 

157.99 

15 

154.68 

159.63 

166.19 

165,46 

157.27 

P133.33 

FIAT. 86 

16 

F151.60 

154.00 

158.45 

164.81 

162.88 

156.36  F147.55 

152.28 

17 

151.41 

153.11 

157.45 

163.53 

160.55 

155.20 

151.01 

F'47.5* 

IB 

150.99 

153.49 

156,06 

162.12 

158.15 

154.18 

1S0.5T 

F147.18 

*8.50 

19 

150. 76 

152.85 

155.20 

160.80 

156.21 

153.39 

150.13 

-48.40 

20 

160.84 

152.40 

155.01 

159.89 

ISO. 53 

152.57 

149,33 

.48.40 

21 

166.42 

152.18 

154.95 

160.52 

153.26 

151.T0 

FI48.28 

22 

166. IS 

151.91 

155.17 

161.72 

152.07 

150. T5 

150.00 

2S 

165.77 

151.73 

157.31 

167.74 

151.72 

199.46 

151.47 

24 

165.97 

152.17 

156.31 

168.57 

151.15 

148.33 

152.13 

25 

164.22 

157.18 

156,03 

168,70 

150.27 

148,49 

rus.os 

FT 45.60  151. 6T 

26 

16S.99 

155.57 

155.96 

168.76 

152.12 

198.44 

149.54 

151.27 

27 

165. se 

154.95 

156,46 

168.50 

152.77 

148.29 

F147.89  150,32 

150.55 

F153.46 

28 

165.05 

155.40 

156.65 

168.11 

152.32 

151.13 

150.40 

29 

16S.98 

156,60 

167.49 

152.24 

152.66 

150.57 

30 

t 63.44 

156.31 

166.76 

152.33 

154.23 

109.96 

SI 

163. IS 

152.44 

the 

rotiONiNG  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

1  APPEARING  IN  ' 

THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

156.11 

166.70 

160.65 

HAX 

161.51 

170.71 

170.26 

HIM 

151.73 

159.89 

150.27 

F*  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAS  170.75  AT  }  10  R.N.,  APR,  7. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  »ECORO)  WAS  145.15  UN  SEP.  II. 
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D*IL V  STAGES  FOR  1979 


TmELVEMIlE  8AV0U  NEAR  moORINGSPORT,  la. 


LOCATION.  l«T,  31-42-00,  L0N6.  93-54-32.  HIChmAT  is")  BRIDGE,  3.2  MILES  EAST  OF  MOORING8PORT . 
(STA.  1975029.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  MEIGMT. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  10,  1959,  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  179.60  FEET  ON  APR.  30,  1966,  LOmEST,  (FROM 
INCOMPLETE  RECURO)  139.55  FEET  ON  JUL.  9,  1977. 

OAILT  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

X 

149.55 

161.02 

155.40 

162.83 

165.18 

152.45 

144.53 

148,98 

144.60 

149.60 

2 

F150.24 

160.03 

155.10 

164,12 

163. S4 

153.16 

145.61 

150.34 

144.08 

148.65 

3 

148.75 

160.20 

156.54 

166.07 

162.50 

155.28 

144.80 

152.47 

143.98 

148.90 

4 

F198.I5 

159,69 

157,79 

168.27 

167.60 

154.82 

144.05 

153.50 

143.96 

148.95 

5 

148.53 

158.43 

157.98 

169.30 

169.68 

155.14 

143.40 

154.55 

144.05 

1*8.50 

6 

149.37 

157.57 

158.66 

169.88 

170.96 

161,30 

143.05 

156.40 

143.80 

148.26 

7 

157.32 

159,92 

159,94 

170.17 

169.84 

162.04 

142.85 

158,05 

143.44 

153.55 

147.61 

6 

157.33 

159.23 

161.12 

170.15 

169.75 

161,68 

143.15 

158,87 

143.38 

153.40 

1*7.55 

9 

F 156, 05 

158.74 

161.70 

169,82 

169.81 

161.76 

143.77 

154.14 

143.27 

153.69 

147.86 

147.20 

10 

154.34 

157.45 

162.01 

169.00 

169.80 

162.03 

143.52 

158,80 

142.91 

152.65 

149.55 

146.90 

11 

F153.29 

156.77 

162.14 

168.25 

169,48 

161.16 

143.49 

158.32 

142.79 

150.91 

148.60 

12 

152.93 

156.19 

161.73 

F| 68.93 

169.01 

160.96 

143.54 

157.00 

142.48 

149.65 

148.10 

13 

152.42 

155.38 

161.08 

167.64 

168.15 

159.45 

143.35 

155.75 

142.50 

148.90 

147.95 

14 

152.54 

154.87 

160.30 

166.90 

167.14 

158.90 

143.93 

154.60 

1*2.48 

147.62 

147.40 

15 

t50.82 

154,49 

159.21 

165.57 

165.14 

158.15 

143.57 

153.33 

147.27 

1*7.45 

147.18 

16 

150.23 

153.82 

158.14 

164.25 

162.54 

157.27 

1*3.86 

152.10 

145.25 

147.54 

147,75 

17 

149.79 

152.81 

157.12 

163.95 

160.26 

156.12 

143.71 

150,90 

147.50 

147.4* 

1» 

149.30 

153.19 

155.78 

161.63 

157.90 

155.93 

143.57 

150.31 

147.50 

147.60 

19 

149.59 

152.57 

154.91 

160.43 

156.95 

154.38 

143.59 

144.73 

147.55 

148.15 

20 

160.88 

152.11 

154.73 

159.41 

154.44 

153.78 

143.16 

1*8.74 

148.25 

21 

166.14 

151.84 

154.67 

160.10 

153.04 

152.50 

t43.45 

1*7.83 

148.05 

147.96 

22 

165.67 

151.33 

154.84 

163.85 

151.76 

151.55 

143.65 

1*7.50 

148.48 

152.05 

148.90 

23 

165. 26 

151.02 

157.17 

167.40 

151.29 

150.30 

143.57 

146.70 

1*8.44 

152.95 

150.05 

24 

165.47 

151.64 

156.04 

168.23 

150.48 

149.31 

143.45 

146.95 

148.51 

152.02 

154.90 

25 

163.62 

156.76 

155.77 

168.35 

149.20 

148.60 

143.45 

146.45 

1*8.86 

151.60 

154.63 

26 

163.44 

155.19 

155.72 

168.42 

149,10 

147,05 

143.51 

1*5.91 

1*9.51 

151.10 

153.40 

27 

164.89 

154.63 

156.22 

168.19 

149.00 

146.10 

144.34 

145.51 

149.88 

150.22 

154.09 

2S 

164.60 

155.12 

156.42 

167.81 

151.85 

145,24 

146.35 

144.31 

152.32 

150.11 

154.53 

29 

163.50 

156.38 

167.10 

152.07 

145.14 

147.46 

144.40 

153.54 

150.40 

156.23 

30 

162.93 

156.18 

166.41 

152.08 

144.32 

147.41 

144.7* 

154.53 

149.65 

157.45 

31 

162.72 

161.62 

152.20 

147.87 

144.50 

158.95 

the 

FOLLOmIKC  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

HE  AN 

156.44 

155.78 

157.81 

166.41 

160.38 

154.52 

144.17 

151.19 

MAX 

166.14 

161.02 

162.14 

170.17 

170.46 

162.04 

147.96 

159.1* 

MIN 

FI 48. 15 

151.02 

154.67 

159.41 

149.00 

144.32 

142.85 

144.31 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  170.96  ON  MAT  6. 
LOMEST  STAGE  MAS  192. 48  UN  SEP.  12. 


.  j* 
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OAILY  STASIS  FOR  1979 


BAYOU  80DCAU  RESERVOIR  NEAR  SHREVEPORT,  L». 


LOCATION.  LAT.  32*42*13,  LONG,  93-30*43.  UPSTREAM  SIOE  OP  BAYOU  BOOCAU  DAM,  20  NILES  NORTHEAST 
OP  SHREVEPORT,  2.1  miles  NORTHEAST  OP  BELLEVUE,  L».«  *N0  73.0  MILES  UPSTREAM  PROM  MOUTH  OP 
LOSSY  BAYOU  (63.2  MILES  THROUGH  RED  CHUTE  BAYOU).  LOSSY  BAYOU  ENTERS  RED  RIVER  AT  MILE  239. 7. 
(STA.  2207319.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAPP. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  6B3  SOUARE  MILES.  RESERVOIR  IS  FORMED  BY  A  ROLLED-PILL  EARTH 
OAM  NITH  a  BROAD-CRESTED  CONCRETE  HEIR  LOCATED  IN  THE  NORTH  ABUTMENT  AND  TMO  UNCONTROLLED  OUTLET 
CONOUITS  LOCATED  IN  the  SOUTH  abutment.  STORASE  BEGAN  ON  JULY  15,  1949,  AND  DAM  MAS  COMPLETED 
OEC.  17,  1949.  THE  RESERVOIR  HAS  A  CAPACITY  OP  967,900  ACRE-FEET  AT  A  STAGE  OP  219,0  FEET 
(CHEST  OF  HEIR),  INCLUDING  A  FLOOD-CONTROL  POOL  STORAGE  OP  357,300  ACRE-FEET  AT  A  STAGE  UP 
199.5  FEET.  NO  CONSERVATION  POOL  IS  PROVIOEO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE  And  CONTENT,  NOV.  2B,  1949,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  196,67  FEET  ON  may  11,  1956.  LOMEST,  BELON  157.0  FEET  ON  SEP.  4  TO  11,  1952 
and  LATER  DATES.  MAXIMUM,  301,036  ACRE-FEET  ON  MAY  11,  195B  (STAGE,  196.67).  MINIMUM,  LESS 
THAN  too  ACRE-FEET  ON  VARIOUS  OCCASION  SINCE  1951. 


OAILY  SEVEN  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  N6V0 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

161. 4* 

175.02 

172.35 

166.22 

178.55 

176.70 

167.79 

160.94 

159.74 

159.48 

159.47 

163.4 

2 

162.23 

175.10 

172.23 

168.63 

176.81 

176.42 

167.12 

160.96 

159.63 

159.43 

159.38 

163.2 

3 

162.83 

175.16 

172.21 

168.86 

178.94 

176,14 

166.42 

161.05 

159.55 

139.26 

159.33 

143.1 

4 

163.32 

175.21 

172.17 

169.09 

179.77 

175.61 

165.73 

161.33 

159.48 

159.14 

159.31 

163.0 

5 

163.77 

175.21 

172,10 

169.59 

181.21 

175.50 

165.10 

161.74 

159.47 

159.05 

159.31 

162.9 

6 

164.24 

175.17 

172.05 

170.38 

181.83 

176.22 

164.49 

162.17 

159.49 

159.02 

159.31 

162.6 

7 

165.58 

175.44 

172.00 

171.12 

182,40 

176.77 

164.02 

162.63 

159.49 

158.93 

159.30 

162.8 

S 

166.88 

173.60 

172.00 

171.78 

182.74 

176.97 

163.60 

163.06 

159.49 

158.66 

159.28 

162.8 

9 

167.70 

175.63 

172.00 

172.37 

182.90 

177.02 

163.31 

163.44 

139.49 

156.90 

159.23 

162.8 

10 

168.15 

175.59 

171.99 

172.83 

182.95 

177.06 

163.49 

163.69 

139.49 

158.98 

159.24 

162.8 

11 

168.44 

175.51 

171.94 

173.17 

182.95 

177.12 

163.64 

163.82 

159.49 

159.00 

159.20 

162.7 

12 

168.55 

175.39 

171.84 

173.56 

183.00 

176.97 

163.56 

163.77 

159.49 

159.02 

159.22 

162.7 

13 

168.58 

175.26 

171.73 

173.83 

182.96 

176.82 

163.24 

163.56 

159.50 

159.02 

159.44 

162.8 

14 

166.50 

175.09 

171.62 

173.94 

162.88 

176.61 

162.90 

163.26 

159.51 

159.00 

159.68 

142.8 

15 

168.31 

174.87 

171.49 

174.06 

182.74 

176.34 

162.55 

162.93 

159.50 

158.97 

159.79 

162.9 

16 

t68.02 

174.63 

171.35 

174.23 

182.55 

176.02 

162,14 

162.56 

159.51 

158.96 

159.47 

162.8 

17 

167.69 

174.34 

171.18 

174.39 

182.29 

175.62 

161,74 

162,17 

159.52 

158.55 

159.02 

162.7 

1* 

167.30 

174.08 

170.99 

174.36 

182,00 

175.18 

161.39 

161.80 

159.54 

158.97 

156.54 

162.6 

19 

166.92 

173.76 

170.75 

174.68 

161.69 

174.72 

161,05 

161.45 

159.75 

159.03 

156.31 

162.4 

20 

167.44 

173.46 

170.52 

174.79 

161.31 

174.22 

160.69 

161.12 

160.02 

158.79 

158.55 

162.2 

21 

169.49 

173,17 

170.28 

174.88 

180.93 

173.70 

160.37 

160,79 

160.28 

156.51 

159.06 

162.1 

22 

171,21 

172.87 

170,02 

175.10 

180.32 

173.14 

160.09 

160.49 

160.26 

158.47 

160.46 

161.9 

23 

172.08 

172.58 

169.70 

175.74 

180.23 

172.58 

159.86 

160.27 

160.24 

158.76 

141.47 

161.8 

24 

172.88 

172.53 

169.34 

176.19 

179.81 

171.97 

159.73 

160.19 

160.20 

136.97 

162.24 

162.0 

25 

173.42 

172.63 

168.98 

176.53 

179.37 

171.51 

159.68 

160,02 

160.18 

139.10 

162.85 

162.4 

26 

173.74 

172.65 

168,59 

176.90 

178.89 

171,00 

159.68 

139.88 

160.15 

159.12 

143.20 

162.9 

27 

173.99 

172.59 

168.17 

177.27 

178.41 

170.38 

160.11 

159.84 

160.09 

159.14 

163.42 

163.3 

26 

174.15 

172.47 

167.82 

177,54 

177.99 

169.74 

160,43 

159.88 

159.99 

139.17 

163.53 

163.6 

29 

174.37 

167.41 

177.87 

177.63 

169.07 

160,74 

159.81 

159.22 

163.56 

163.8 

30 

174.63 

166.96 

178.23 

177.41 

168.44 

160.86 

159,63 

139.04 

143.51 

164.0 

31 

174.86 

167.70 

177.05 

160.95 

FI39.80 

tS9.32 

164.0 

The 

FOLLOhING  refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

168.73 

174.32 

170.62 

173.67 

180.73 

174.52 

162.46 

159.73 

139.02 

160.25 

142.68 

MAX 

174.86 

173.63 

172.35 

178.23 

163,00 

177.12 

167.79 

160.28 

159.48 

163.56 

164.08 

MIN 

161.46 

172.47 

166.96 

168.22 

177.03 

168,44 

159.68 

139.47 

156.47 

158.31 

161.81 

F-  NOT  AT  STATCO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  IB3.00  AT  11  00  P.M.,  HAY  II  AND  12, 
LOMEST  STAGE  MAS  158.29  ON  NOV,  19, 


0A1LY  CONTENT*  FOR  14T4 
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6AY0U  60DCAU  RESERVOIR  NEAR  SHREVEPORT.  LA. ••CONTINUED 


OAILV  BEVEN  A.M,  CONTENT  IN  ACRE-FEET 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AU6 

8ER 

DCT 

NOV 

dec 

1 

1886 

52468 

36643 

17722 

77316 

6367* 

160*0 

1*77 

806 

70* 

TOO 

•  251 

2 

2641 

52477 

34801 

1*342 

74342 

61732 

13647 

1303 

763 

683 

666 

40*8 

i 

3386 

53360 

36047 

2027* 

80365 

54*16 

11347 

1556 

731 

622 

6*7 

3873 

<1 

4106 

53681 

35685 

21237 

67050 

57600 

4360 

1743 

70* 

380 

640 

366* 

5 

4867 

53661 

35516 

23386 

442*4 

55558 

7705 

2137 

TOO 

550 

6*0 

3*43 

6 

5765 

53424 

35253 

26471 

1048U 

60360 

62*1 

257* 

70S 

340 

440 

3*67 

7 

8448 

55167 

34441 

30530 

110017 

6*171 

5328 

3123 

706 

313 

637 

3*53 

8 

12884 

56213 

34441 

33852 

113186 

65587 

436* 

3708 

70S 

*46 

624 

3**0 

4 

15757 

56410 

34441 

36450 

114643 

65*44 

40*1 

*301 

TO* 

30* 

612 

3344 

10 

17452 

56147 

34434 

3*455 

115166 

6622* 

4383 

4725 

TO* 

326 

613 

3354 

11 

18583 

55624 

34474 

41357 

115166 

6643* 

*636 

4457 

70S 

S3* 

601 

33*3 

12 

14021 

54642 

34161 

43545 

115640 

65587 

4501 

4867 

TO* 

5*6 

60* 

3274 

IS 

14141 

54002 

33545 

45174 

115261 

6452* 

3481 

4533 

712 

3*0 

6*8 

3344 

1« 

18821 

524j3 

33033 

45832 

114504 

63030 

3*81 

4012 

T 1 5 

33* 

7*3 

3*26 

15 

18o72 

51521 

32374 

46544 

1131*6 

611*1 

3022 

3522 

712 

323 

*30 

3522 

16 

16456 

50023 

31671 

47573 

11140* 

5*005 

25*1 

3035 

715 

322 

700 

3*40 

17 

15721 

46241 

30*24 

46546 

104002 

56344 

2137 

2374 

714 

514 

3*0 

3332 

18 

14321 

46664 

2««*2 

44540 

106344 

53*66 

1826 

214* 

727 

525 

*0* 

31*4 

1« 

13018 

44863 

2*727 

50333 

103552 

50582 

1556 

1877 

813 

3*4 

3*7 

2*36 

20 

14816 

43016 

27630 

Slot* 

100174 

47512 

1312 

160* 

432 

*72 

*06 

2718 

21 

22444 

41357 

26506 

51584 

*6850 

44*13 

III* 

1376 

1048 

3*6 

53* 

2«10 

22 

30474 

34677 

25311 

52477 

43325 

*11*3 

*67 

1188 

106* 

366 

1171 

23*0 

23 

35411 

38065 

23672 

57136 

*0*72 

38085 

860 

1063 

10*6 

*44 

1644 

2203 

24 

34732 

37613 

22300 

60156 

*7374 

3*635 

60* 

1014 

1025 

325 

2652 

2*43 

25 

42785 

38357 

20777 

62443 

*3745 

32*75 

763 

*32 

101* 

367 

3*13 

2*75 

26 

44648 

38466 

14181 

650*0 

74*71 

24**1 

783 

86* 

448 

5T4 

3414 

3*0* 

27 

46130 

36134 

17524 

6773* 

76237 

26471 

477 

*51 

467 

5*4 

•268 

•13* 

2« 

47040 

37484 

14202 

64705 

730*5 

2*050 

1133 

866 

417 

341 

4*50 

•648 

26 

46424 

1*704 

72147 

70367 

21153 

13*4 

*38 

608 

4501 

5*11 

30 

50023 

13153 

74860 

68755 

1*563 

1*23 

763 

5*7 

••IT 

5304 

31 

51458 

15757 

66158 

1*6* 

63* 

64* 

3443 

MAX, 

51458 

56410 

36843 

74860 

115640 

66634 

16640 

*437 

106* 

70* 

*301 

3**3 

MIN, 

1886 

37484 

13153 

17722 

66158 

183*3 

7*3 

*3* 

TOO 

3*6 

3*7 

2*03 

CHANGE  IN  C0NTENT8  DURING  MONTH 

50535 

•  15210 

•14424 

54246 

•12168 

•4764* 

•15320 

•671 

-101 

-12 

3*17 

11*7 

8TA0C  IN 

FEET  AT 

MIDNIGHT, 

ENp  OF 

MONTH 

174.48 

172.38 

146,13 

178.46 

176,81 

167.48 

160.45 

154.73 

154’.  50 

134'.  *7 

1*3.45 

1*4.11 

MAXIMUM  CONTENT  NAB  US, 600  ACRE-FEET  ON  MAY  12  (STAGE  183.00) 
HJNIMUM  CONTENT  MA8  342  ACRE-FEET  ON  NOV  19  (STAGE  1S8.29) 
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DAILY  STASES  FOR  I  I'M 


BAYOU  BODCAU  NEAR  SHREVEPORT,  LA.  (RESERVOIR  OUTLET) 


LOCATION,  lay.  32*42*12,  LONS.  93*30*48.  OUNNSTREAM  SIDE  OF  OUTLET  S1ILLINS  BASIN  OF  BAYOU  800CAU 
DAN,  73. 0  MILES  UPSTREAM  FROM  MUUTH  OF  LOSSY  BAYOU  <»S. 2  MILES  THROUSH  RED  CHUTE  BAYOU).  CSTA. 
2213019.) 

CASE.  AUTOMATIC  recoroer  ano  staff. 

0ISCMAR6E  RANSE.  MEDIUM  ANO  MICH  FLOMS  ARE  MEASURED  FROM  CABLE«AY  SIB  FEET  OOmnSTREAM  FROM  CAM. 

LON  FLOMS  ARE  MEASURED  AT  NAOINS  RANSE  ABOVE  DAM. 

6ENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  683  SOUARE  MILES.  BANKFULL  STAGE,  170  FEET.  FLOM  IS  GOVERNED 
BY  RESERVOIR  POOL  STAGE  SINCE  JULY  15,  1949. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR,  12,  1937,  TO  JULY  13,  1942,  ANO  NOV.  29,  1449,  TO  OATE.  PRIOR  TO 
NOV.  39,  1949,  GAGE  NAS  UN  HIGHNAY  BRI06E  NEAR  BELLEVUE,  LA.,  4.4  MILES  UPSTREAM.  DISCHARGE, 
1937  TO  1441,  ANO  1947  TO  OATE.  COMPUTEO  DAILY,  APR,  1937  TO  JUNE  1939,  ANO  NOV.  29,  1444,  TO 
DATE. 

EXTREMES,  highest,  170.0  FEET  (COMPUTEO  OR  FROM  NATERMARX)  On  may  22,  1930.  LONEST ,  154.14  FEET 
UN  NOV.  3,  1954.  MAXIMUM,  24,800  CFS  UN  MAY  22,  1930.  MINIMUM,  NO  FLOP  ON  HAY  9  TO  JUNE  IB, 
193T  AND  LATER  OATES. 


OAILY  SEVEN  a.m.  STAGE  in  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JIJN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

154.72 

165.13 

163.92 

165.40 

165,90 

163.64 

159.10 

156.42 

156.23 

158.32 

160.55 

2 

159.98 

F165.30 

165.09 

164.22 

165.38 

165,86 

163.41 

159.20 

156.37 

158.09 

158.28 

160.47 

3 

160.24 

165.34 

165.13 

164.40 

165.36 

165.84 

163.18 

159.20 

158.32 

157.96 

156.23 

160.42 

4 

160.47 

165.33 

165.11 

164.52 

166,20 

165.78 

162.93 

159.38 

158.28 

157.66 

156.21 

160.36 

5 

160.65 

165.30 

165.07 

164.56 

166.93 

165.76 

162.66 

159.56 

156.26 

159.79 

158.21 

160.33 

6 

160.86 

165.30 

165.03 

164.58 

167.75 

165.96 

162.37 

159.77 

158.26 

157.75 

156.21 

160.30 

7 

161.49 

165.56 

164.97 

168.21 

166.35 

162.13 

159.97 

158.24 

1ST. 69 

156.22 

160.28 

a 

161.66 

163. 68 

164.90 

168.40 

166.81 

161.84 

160.16 

158.22 

157.63 

158.20 

160.27 

* 

161.83 

165.78 

164.82 

167.00 

161.59 

160.34 

158.16 

157.63 

158.18 

160.26 

10 

161.44 

165.82 

104.76 

167.14 

161.45 

160,46 

156.14 

157.64 

156.19 

160.24 

u 

162.02 

165.81 

164.66 

167.12 

161.27 

160.54 

158.11 

157.66 

158.14 

160.22 

12 

162.08 

165.78 

164.58 

167.03 

161.11 

160.54 

158.11 

157.68 

158.13 

160.22 

13 

162.10 

165.72 

164.47 

F 164.47 

166.89 

160.89 

160. 47 

158.15 

1ST. 68 

158.24 

16C.27 

ia 

162.12 

165.65 

164.37 

164.45 

166.74 

t60.68 

160.34 

158.18 

157.69 

156.44 

160.28 

15 

162.12 

165.57 

164.26 

164.40 

F 1 67 . 75 

166.57 

160.46 

160.18 

158.20 

157.67 

158.55 

160.28 

16 

162.09 

165.46 

164,16 

164.36 

167.64 

166.41 

160.26 

160.02 

156.19 

157.65 

156.44 

160.26 

17 

162.04 

165.36 

164.06 

164.33 

167.48 

166.23 

160.02 

159.86 

158.17 

157.65 

158.14 

160.21 

ia 

161. 9B 

165.27 

163.94 

164.28 

167.32 

166.05 

159.79 

159.69 

158.23 

157.66 

157.80 

160.16 

19 

161 .94 

165.15 

163.85 

164.24 

167.16 

165.86 

159,52 

159.51 

158.39 

157.68 

157.54 

160.12 

20 

162.35 

165.04 

163.77 

164.21 

167.02 

165.69 

159,25 

159.33 

158.59 

157.67 

157.56 

160.04 

21 

163.15 

164.94 

163.67 

164.21 

166.86 

165.49 

159.00 

159.14 

156.76 

157.47 

157.93 

159.96 

22 

164. 01 

164.84 

163.62 

164.29 

166.73 

165.31 

158.75 

158.98 

156.77 

157.39 

159.02 

159.90 

23 

164.63 

163.57 

164.64 

166.66 

165.12 

158.55 

158.84 

156.73 

157.44 

159.55 

159.85 

24 

164,98 

164.82 

163.48 

164.92 

166,53 

164.42 

158.41 

158,76 

158. 6B 

157.57 

159.94 

159.96 

25 

165.12 

164.97 

163.39 

165.16 

166.39 

164.78 

158.36 

158.63 

158.67 

157.64 

160.19 

160.02 

2o 

165.24 

165.03 

163.28 

165.32 

166.26 

164.60 

158,33 

158.55 

158,63 

157.78 

160,37 

160.23 

27 

165.35 

165.11 

163.17 

165.39 

166.14 

164,40 

158.60 

158,48 

158.59 

157.81 

160.48 

160.44 

28 

165.14 

163.06 

165.41 

166.00 

164,21 

158. 84 

158.48 

158.53 

157.84 

160.57 

160.58 

29 

162.94 

165.42 

166.05 

164,00 

159.02 

158.49 

158.45 

157.86 

160.60 

160.68 

30 

162.79 

165.43 

166.02 

163.84 

159.05 

158.50 

156.35 

157.97 

160.58 

160.75 

31 

163.66 

165.97 

159.10 

158.47 

158.19 

160.79 

THE 

FOLLOWING  *EFEH 

unlt  TO 

readings  appearing  im  the  table 

ABOVE 

mean 

164.15 

165.79 

160.46 

159.44 

158.37 

157.60 

158.74 

160.28 

*AX 

165.13 

167,14 

163.64 

160.54 

158.77 

159.79 

160.60 

160.79 

“IN 

1o2,79 

163.84 

150,13 

158.47 

156.11 

157.39 

157.54 

159.85 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  nAS  1 60 .42  AT  10  00  A . M , ,  MAY  8. 
LONEST  stage  NAS  157.30  On  OCT.  22. 


oailt  diocharse  f or  i*t» 

IATOU  *OOC*U  NEAR  (MRETEFORT,  LA.  (RESERVOIR  OUTLET ) eeCONT 1MUED 
COMMUTED  OAILT  DIOCHARSE  JN  CU1IC  FEET  FER  (ECONO 


FEE 

MAR 

AFR 

MAT 

JUN 

JUL 

A  US 

»EF 

OCT 

1*** 

1?*» 

1*11 

2271 

2110 

111* 

21* 

12* 

107 

2ttl 

1??* 

11*1 

22*4 

2121 

1272 

21* 

11* 

100 

2010 

ITT* 

1*10 

2110 

2102 

1  |T» 

2*2 

110 

•I 

ton 

1?*? 

1*1* 

214* 

207* 

1*** 

2*4 

104 

ft 

201? 

t?*2 

l*** 

21*0 

2012 

*42 

10* 

102 

Tf 

201* 

171* 

111* 

2*2* 

20*« 

•21 

1*0 

102 

71 

202* 

l?l2 

1*14 

21*2 

2120 

72* 

*21 

1*2 

00 

20*2 

1710 

1700 

217* 

2110 

*41 

*t* 

102 

00 

20*0 

ITlO 

!?*» 

2S«t 

21*0 

1*1 

110 

102 

0| 

2*4* 

t?fo 

1*04 

2**1 

21*4 

17* 

*01 

102 

00 

204* 

IT*# 

1*4* 

21*7 

21** 

t«l 

*11 

102 

00 

2ES* 

1T«0 

1*70 

21*  ( 

21*4 

*07 

*40 

102 

00 

202* 

l?»l 

!»•* 

21«t 

21*2 

17* 

*20 

102 

70 

2*1* 

l?2l 

1*10 

21*4 

211* 

120 

17* 

10* 

00 

1*0* 

1T10 

1*2* 

21*7 

111* 

4** 

124 

104 

0f 

l«St 

1*0* 

1*12 

217* 

2**4 

41* 

470 

104 

07 

1*5* 

!»** 

1*4* 

211* 

20** 

lit 

*1* 

104 

00 

1*2* 

1*** 

1*1* 

21*0 

2*12 

It* 

It* 

1*1 

00 

1*1* 

1**7 

1*70 

211* 

1*** 

1»» 

11* 

114 

00 

1**» 

1*2* 

1*7* 

24*1 

1*1* 

22* 

27* 

111 

00 

l*tl 

1**0 

1«*» 

2**1 

1*17 

1*0 

211 

til 

00 

1**1 

1171 

!»*• 

244* 

1*74 

1*2 

201 

1** 

01 

1*1* 

114* 

2014 

241* 

1*2* 

1*0 

17* 

1*4 

00 

1*00 

1112 

2077 

21*2 

1?7* 

12* 

1*2 

1*1 

00 

1*02 

1*7* 

21t* 

21*2 

1?2* 

11* 

111 

lit 

71 

i«t« 

1*2* 

2117 

212* 

1*21 

11* 

11* 

11* 

70 

tot* 

12** 

21*7 

22*2 

1*2* 

11* 

lit 

112 

77 

1?** 

122* 

11*2 

221* 

11** 

i»* 

110 

1*1 

70 

12*2 

221* 

2224 

1*00 

1** 

111 

11* 

01 

122* 

22*4 

2202 

141* 

21* 

110 

120 

77 

121* 

217* 

21* 

12? 

00 

lit* 

1*21 

1**1 

2*1* 

l«k* 

4*1 

Ill 

122 

71 

1*«* 

1?** 

22*4 

2!*S 

21** 

1114 

*40 

t»t 

107 

!?*• 

111* 

till 

*17* 

1*10 

11* 

117 

102 

01 

TOTAL  FOR  TEA*  MAI  588,400  CFS 


MAXIMUM  DItCMARSC  RAI  2,600  CFS  on  May  12  (Stage  183.00) 

MINIMUM  OAILT  DISCHARGE  MAE  37  CFS  on  Nov  19 


1,064  CFS 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


REO  CHUTE  BAYOU  HEAR  SHREVEPORT ,  LA, 


LOCATION.  LAY,  32*33-14,  LONG,  93-37-25.  U.  S.  HIGHHAY  SO  BRIDGE,  6.7  MILES  EAST  OF  SHREVEPORT. 
(STA.  2230014.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION,  On  APR.  25,  147S  SAGE  HAS  LOWERED  133.83  FEET  TO  AGREE  WITH  MEN  GAGE  ZERO. 
stages  FROM  JAN.  1  thru  APR.  24  HERE  corrected  TO  NEh  datum,  prior  TO  14TS  CAGE  ZERO  mas  133, S3 
FEET,  NCVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  11,  1434,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  166.43  FEET  (FROM  WATERMARK)  ON  JULY  26,  1433.  LOWEST,  CHANNEL  ORY  ON  JUNE  7, 
1456,  ANO  LATER  OATES.  EXTREMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  in  feet  gage  zero  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

146.88 

159.89 

154.43 

159.74 

154.67 

160.44 

157.40 

147.87 

145.62 

145.44 

145.46 

149.7 

2 

146.44 

159.63 

154.31 

154.70 

159.64 

160.38 

157.63 

147.78 

143.65 

145.33 

143.46 

144.6 

3 

148.44 

159.97 

159.43 

154.48 

154.60 

160.34 

157.31 

147,69 

145.52 

145.14 

145.39 

149.8 

4 

148.55 

159.93 

154.36 

154.33 

161.94 

160.28 

156.46 

147,54 

145.38 

144.46 

145.29 

149.8 

5 

146.76 

154.40 

159.32 

154.21 

160.24 

156,57 

147.33 

143.29 

144.78 

143.16 

144.7 

6 

144.26 

154.69 

154.23 

159.09 

F 160.62 

156.17 

147.54 

145.23 

144.59 

145.07 

144.7 

7 

151.25 

160.45 

154.12 

158.97 

153.76 

147.62 

145,17 

144.46 

145.01 

149.6 

s 

151.71 

160.61 

154.01 

158.69 

F163.56 

F 16 1 , 7 1 

155.41 

147.74 

145.11 

144.34 

144.46 

149.6 

4 

152.43 

160.67 

156.66 

158.80 

163.32 

161.41 

155.04 

147.42 

145.06 

144.33 

144.94 

149.3 

10 

153.06 

160.57 

158.78 

156.69 

163.42 

161.44 

154.76 

148.14 

145.00 

144.23 

144.97 

144.5 

11 

153.60 

160.45 

158.65 

158.57 

163.27 

161.67 

154.37 

148.38 

144.95 

144.14 

144.95 

144.4 

12 

153.85 

160.34 

158.53 

156.65 

163.19 

161.74 

154,02 

148.63 

144.90 

144.10 

144.67 

144.4 

13 

154.06 

160.24 

158.37 

158.57 

163.03 

161.56 

153.64 

148,81 

144.85 

144.07 

144.63 

149.6 

14 

154.18 

160.13 

156.24 

158.46 

162.84 

161.38 

153.26 

148.94 

144.82 

144.08 

144.74 

144.5 

15 

154.24 

159.47 

158.09 

156.35 

162.63 

161.21 

152.41 

144.00 

144.78 

144.14 

144.64 

144.5 

16 

154.32 

159.83 

157.47 

158.25 

162.43 

161.01 

132.68 

148.49 

144.81 

144.46 

145.05 

149.5 

17 

154.34 

159.65 

157.83 

158.15 

162.24 

160.81 

152.28 

148.92 

144.84 

145.30 

145.25 

144.4 

16 

154.33 

159.53 

157.69 

158.04 

162.06 

160.60 

151.90 

148.80 

144.88 

146.22 

145.17 

149.4 

14 

154.56 

154.34 

157.56 

157.97 

161.92 

160.41 

151.49 

146.65 

144.95 

146.16 

145.02 

144.3 

20 

157.09 

154.24 

157.44 

157.69 

161.73 

160.22 

151.09 

148.45 

145.47 

143.66 

144.74 

144.3 

21 

159.06 

159.12 

157.36 

157.68 

161.56 

160.02 

150.67 

146.23 

145,73 

145.22 

144.60 

149.2 

22 

154.39 

156.94 

157.34 

158.20 

161.39 

154,83 

150.23 

147.49 

145.83 

145.35 

146.45 

149.1 

23 

154.63 

158.87 

157.24 

154.15 

161.33 

159.63 

144.76 

147,78 

145.87 

144.87 

147.07 

144.1 

24 

154.77 

159.16 

157.17 

154.79 

161.17 

154.42 

149.34 

147.38 

145.88 

144.61 

147.40 

144.6 

25 

159.80 

159.98 

157.03 

154.90 

160.99 

154.22 

148.97 

147.34 

145.65 

144.37 

146,00 

144.4 

26 

154.42 

159,46 

156.64 

154.67 

160.83 

159.02 

148.84 

147.10 

145.61 

144,24 

148.56 

144,4 

27 

160.06 

154.78 

156.64 

154.81 

160.70 

158.78 

148.74 

146.82 

145.77 

144.14 

148.94 

144.6 

26 

160.07 

154,56 

156.43 

154.77 

160,55 

156.53 

146.69 

146.55 

143.73 

144.17 

144.32 

144.8 

24 

160.06 

156.21 

154.72 

160. 68 

156.33 

148.41 

146.33 

143.64 

144,27 

144.50 

150.0 

30 

160.03 

156.00 

154.71 

160,59 

158.10 

148.21 

146.14 

115.61 

144.35 

149.66 

150.3 

31 

159.47 

158.54 

160.52 

148.02 

143.48 

145.62 

150.4 

THE 

following  refer 

ONLY  TD 

ffCAUXNCS  APPEARING  in  « 

mi  table 

ABOVE 

MEAN 

154.94 

154.65 

SS4,03 

158.95 

152.61 

147.83 

145.34 

144.75 

146.02 

144.61 

MAX 

160.07 

160.67 

15*. 

154.90 

157.40 

144.00 

145,66 

146.22 

149.66 

150.47 

MIN 

146.49 

156,67 

15*. 00 

157. 68 

148,02 

143,98 

144.76 

144.07 

144.60 

149.15 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INC.JH6I.ETE  REC'IRO)  WAS  163.56  AT  4  30  A.M.,  MAY  S 
LOWEST  STAGE  HAS  144.07  ON  OCT.  13. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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FLAT  HIVED  (SHELL  BAYOU)  HEAD  SHREVEPORT,  LA, 

LOCATION.  LAY.  LONG.  95-59-24.  U.  S.  mIGHmAY  «0  8RI0GE,  7.5  MILLS  CAST  OF  SHREVEPORT, 

(STA.  22«50l».) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  and  staff. 

RECORDS  available.  DEC.  20,  1959,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  1*6.47  FEET  (FROM  maTERMARK)  ON  JULY  26,  1955.  LOMEST,  CHANNEL  DRY  ON  OEC. 
II,  1459,  AND  LATER  DATES. 

OAILY  EIGHT  A.N.  stage  in  FEET  GAGE  IERO  IS  AT  NGVD 


DAT 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

154.01 

149.77 

144.72 

160.2* 

144.57 

150.54 

148.28 

1*8.65 

147.88 

1*7.85 

1*9.9* 

146 

2 

155.55 

144.45 

144.57 

154.55 

144.21 

150,05 

148.21 

148.45 

147.74 

147.61 

149,57 

146 

3 

151.65 

151.59 

151.78 

158.60 

t'44.08 

150.67 

148.20 

148.52 

147.86 

147.76 

148.87 

146 

4 

150.25 

151.81 

151.84 

157.48 

159.15 

150.64 

148.15 

148.25 

147.8* 

147.61 

1*8.55 

146 

5 

144.66 

150.64 

150.45 

155.72 

160.15 

1*4.41 

1*8.15 

1*8.17 

1*7.86 

147.80 

1*8.56 

146 

6 

150.44 

150.01 

144.65 

155.78 

159.26 

151.15 

1*8.11 

148.12 

147.86 

1*7.76 

148.2* 

146 

7 

157.11 

155.64 

144.24 

151.77 

158.54 

152.04 

148.11 

148,06 

147.85 

147.65 

148.14 

146 

8 

156.98 

154.92 

149.12 

150.50 

157.11 

152.05 

1*8.27 

1*8.0* 

147.81 

147.85 

148.05 

146 

9 

155.65 

152.47 

148.94 

1*4.90 

154.45 

1*8,24 

148.00 

1*7.86 

147.61 

148.00 

146 

10 

155.10 

150.77 

148.84 

1*9.55 

152.40 

148.55 

1*7,96 

147.81 

147.60 

1*8.00 

146 

11 

151.11 

150,04 

148.80 

144.54 

150.70 

149.57 

147,** 

1*7.79 

147.81 

146,00 

146 

12 

150.15 

149.64 

148.75 

151.21 

150.50 

144.25 

147,94 

147.80 

1*7.81 

148.01 

146 

13 

144,66 

149.58 

148.6* 

150.56 

150.05 

148.95 

1*7.94 

1*7.79 

147.61 

148.04 

150 

U 

F 149.57 

149.24 

144.62 

149.65 

149.65 

148.94 

147.44 

147.77 

147.60 

148.07 

150 

IS 

f 144.07 

149.11 

148.58 

149.25 

144.56 

F14S.66 

1*8.47 

148.01 

147.81 

147.80 

1*8.05 

144 

1 6 

148.97 

148.96 

148.57 

149.02 

149.17 

148.57 

144.48 

148.08 

1*7.79 

147,62 

1*6.06 

146 

17 

148.85 

148.82 

1*8.5* 

148.87 

149.04 

148.49 

1*8.95 

1*9.60 

1*7.7* 

147.84 

148.06 

146 

IS 

144.81 

1*8.85 

148.55 

1*8.82 

148.95 

148.45 

148.55 

144.67 

1*7.6* 

147.60 

148.05 

146 

19 

149.85 

1*8.97 

148.55 

148.74 

148.87 

1*8.57 

1*8.47 

144,52 

1*7.86 

147.87 

1*8.10 

146 

20 

158.51 

148.46 

148.74 

1*8.69 

148.80 

148.54 

1*8.57 

1*8.91 

148.50 

1*7.92 

146.20 

146 

21 

159.10 

148.87 

148.97 

148.86 

148.75 

1*8.29 

148.26 

1*6.62 

148.55 

1*7.9* 

1*6.22 

146 

22 

158.55 

148.85 

150.16 

150.55 

148.67 

148.28 

1*8.15 

148.47 

148.48 

1*6.6* 

155.02 

148 

23 

157,24 

1*8.80 

150.17 

157.88 

148.70 

148.25 

148.07 

148.57 

148.50 

148.17 

155.62 

149 

24 

155.28 

151.12 

1*4.64 

ISA. 94 

1*8.64 

148.25 

1*8.06 

1*8.52 

148.09 

1*8.08 

155.07 

152 

25 

152.48 

154.45 

1*4.14 

154.90 

1*8.60 

148.55 

1*8.06 

148,26 

1*7.94 

1*6.06 

151.8* 

151 

24 

151.55 

155.55 

148.89 

152.15 

148.55 

148.55 

148.10 

148.22 

147.87 

1*6.08 

150.62 

150 

27 

152.40 

151.17 

148.74 

150.60 

148,49 

1*8.51 

148.42 

1*8.14 

1*7.85 

146.06 

149.85 

149 

26 

151.87 

150.1* 

1*8.65 

1*9.90 

148.45 

148.26 

1*4.04 

148.07 

147.85 

146.06 

149.50 

149 

29 

150.62 

1*8.64 

1*4.60 

151.00 

1*8.20 

| 4*. 78 

148.02 

147.82 

146.06 

1*9.19 

1 49 

30 

144.47 

148.65 

149.55 

152,10 

148.22 

1*4.6* 

147.96 

147.82 

1*8.07 

148.9* 

149 

31 

150.17 

159.1* 

151.62 

144.0* 

1*7,95 

150.10 

146 

The 

FOLLOMInG  refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

above 

*£AN 

152.45 

150.58 

149.55 

152.05 

151,21 

148.58 

148.51 

1*7,90 

1*7,96 

l«9.1* 

149, 

u 

MAX 

159.10 

155.64 

154.16 

160.24 

160.15 

149.78 

144,67 

148,48 

150.10 

155.62 

152. 

*9 

MIN 

148.81 

1*8.80 

1*8.55 

148.69 

148.45 

1*8.06 

147.95 

1*7,76 

1*7.7* 

1*6,00 

146, 

00 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

highest  STAGE  mas  160. *0  AT  11  00  P.M,,  MAR,  51. 
LOMEST  STAGE  MAS  147.75  ON  SEP.  14  AND  LATER  DATES. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


12? 


BAYOU  OORCHEAT  NEAR  BUSSEY,  ARK. 

LOCATION.  LAT.  33-12-23,  LONG,  93-23-34.  STATE  HlGHMAY  132  BRIDGE,  4.B  MILES  NORTHEAST  OF  BUSSEY. 
(STA.  2275016. J 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  1968  TO  OATE.  DISCHARGE,  1961,  1963,  1964,  AND  1969  TO  DATE. 

extremes.  HIGHEST,  219,83  FEET  ON  JUNE  8,  1974.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  AUG.  22,  1949  AND  LATER 
YEARS. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IB  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

"AR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

212.28 

213.88 

215.00 

215.36 

214.11 

214. T7 

209.95 

211.04 

209.85 

209. 6T 

209,78 

211.67 

2 

213.08 

213.67 

214.78 

215.99 

213.73 

215.00 

209.86 

213.13 

209.82 

209.55 

210.07 

211.47 

3 

213.27 

213.65 

214,77 

216.96 

213,37 

215.12 

209.77 

214.75 

209.78 

209.94 

210.13 

211.32 

4 

213.38 

214.00 

214.84 

217.00 

215.00 

215.09 

209,70 

215.06 

209.67 

209.36 

210.21 

211.20 

5 

213.41 

214.23 

2l«.83 

216.34 

215,79 

215.06 

209.53 

214.63 

209.59 

209.33 

210.13 

211.10 

to 

213.52 

214.38 

214.76 

215.79 

216.35 

215.38 

209.45 

212.73 

209.51 

209.30 

210.04 

211.07 

7 

214.11 

214.65 

214.57 

215.40 

216.29 

215.35 

209.42 

211.32 

209.47 

209.29 

209.96 

211.03 

8 

214.30 

214,87 

214.29 

215.10 

215.84 

215.26 

210.00 

210.74 

209.41 

209. 2S 

209.90 

211.00 

9 

214.30 

215.03 

213.95 

214.92 

215.41 

215.00 

212.05 

210.46 

209.36 

209.26 

210.06 

210.95 

10 

214.12 

215.03 

213.42 

214.84 

214,86 

214,64 

210.96 

210,24 

209.30 

209.25 

212.21 

210.90 

11 

213.88 

214.90 

213.07 

215.06 

214,14 

214.16 

210.54 

210.17 

209.25 

209,22 

213.30 

210.85 

12 

213.80 

214.74 

213.15 

215.66 

213.89 

213.34 

210.39 

F210.ll 

209.22 

209.20 

212.93 

210.79 

13 

213.48 

214,50 

213.39 

215.92 

214,26 

212.37 

210,45 

209.20 

209.18 

211.75 

211.65 

19 

213.24 

214.14 

213.39 

216.20 

214,41 

210.37 

209.18 

209.14 

211.18 

212.92 

15 

213.23 

213.68 

213.30 

215.92 

214.49 

210.30 

F209.60 

209.15 

209.08 

210.98 

213.45 

16 

212.00 

213.37 

213.08 

215.45 

214.58 

210.40 

209.87 

209.10 

209. OT 

210.75 

213.52 

17 

211.90 

213.06 

212.73 

214.99 

214.52 

211.68 

210.06 

209.09 

F209.0S 

210.60 

213.25 

18 

211.77 

212.88 

212.45 

214.43 

213.65 

212.19 

210.10 

209.19 

209.08 

210.49 

213.00 

19 

211.76 

212.68 

212.28 

213.70 

212.64 

211.04 

209.99 

209.20 

209.07 

210.40 

212.66 

20 

214.55 

212.63 

212.37 

213.05 

211.96 

P210.23 

210. S6 

209.93 

209.30 

209.00 

210.25 

212.12 

21 

215.30 

212.61 

212.80 

212.96 

211.63 

210,13 

210.26 

209.91 

210.02 

208.97 

210.27 

211.81 

22 

215.72 

212.64 

212.98 

213.62 

211.41 

210.04 

210.06 

209.92 

211.02 

209.10 

212.82 

211.75 

23 

216.40 

212.81 

212.90 

215.49 

212.01 

209.49 

209.92 

209,83 

211.20 

209.09 

214.37 

212.93 

24 

216.03 

213.26 

212.72 

217.13 

213.07 

209,95 

209.84 

209,96 

211.02 

209.08 

214.71 

214.46 

25 

215.63 

214.32 

212.57 

217.01 

213.60 

210.35 

209.67 

210.47 

210.15 

209.03 

214.92 

215.03 

26 

215.31 

21«.70 

212.34 

216.27 

213.34 

210.49 

209.75 

211.01 

210.32 

209,06 

214.89 

215.08 

27 

215.04 

214.90 

212.15 

215.70 

212.85 

210.34 

209.93 

210.48 

210.11 

209.06 

214.43 

215.10 

28 

214,80 

215.06 

211.92 

215.23 

212.55 

210.23 

210.57 

210.22 

209.96 

209.47 

213.60 

214.86 

29 

214.58 

211.71 

214.88 

212.41 

210.10 

211.10 

210.06 

209.88 

209.50 

212.90 

214.46 

30 

214.32 

211.54 

214.44 

213.74 

210.04 

211.53 

209.95 

209.77 

209.92 

212.12 

214.06 

31 

214.02 

214.69 

214.36 

211.02 

209.90 

209.57 

213.51 

THE 

FOUOulNG  refer 

ONLY  TO 

RCAOINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

213.95 

213.93 

213.31 

215.36 

213.87 

210.39 

209.70 

209.23 

211.67 

212.54 

MAX 

216.40 

215.08 

215.00 

217.13 

21b. 35 

212.19 

211.20 

209.67 

214.92 

215.10 

MJN 

211.76 

212.61 

211.54 

212.96 

211.41 

209.42 

209.09 

208.97 

209.78 

210.79 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  217.22  AT  3  00  F.M.,  APR.  24. 
L0ME8T  STAGE  mas  208. 9S  On  OCT.  22. 
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daily  STASES  FOR  1879 


BAYOU  DOUCHE AT  NEAR  "INDEN,  LA. 


LOCATION.  LAT.  32-35-55,  LONG.  93-20-00.  ABOUT  500  FEET  UF8TREAM  FROH  U.  S.  HIGHMAY  80  BRIDGE, 
THREE  NILES  NEST  OF  NINDEN.  (STA.  2280019.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER. 

general  information,  gage  read  and  maintained  by  u,  s.  geological  survey  since  19«2,  drainage 

AREA,  1,097  SQUARE  NILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  1928  TO  SEP.  19J1,  AND  DEC.  1435  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF 
ENGINEERS  SINCE  1935.  DISCHARGE,  DAILY  OR  MONTHLY,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.S.  GEOLOGICAL 
SURVEY,  ANO  Daily,  OCT.  1929  TO  SEP.  1931,  AND  DEC.  1933  TO  SEP.  1938,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY 
CORPS  OF  ENGINEERS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2«.90  FEET  ON  MAY  1,  195B.  LOMEST,  0.75  FOOT  ON  SEP.  29  AND  30,  1931. 


OAILV 

EIGHT  A 

.M.  stage 

IN  feet 

GAGE  ZERO, 

133.75 

FEET, 

DAV 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

8.09 

13,70 

13.51 

13.44 

15.45 

8.79 

7.37 

7.42 

7.31 

7.31 

7.23 

2 

8.26 

13.17 

13.54 

14.68 

14.51 

9.24 

7.36 

7.93 

7.24 

7.28 

7.22 

3 

8.38 

12.85 

13.38 

15^03 

13.72 

«,52 

7.33 

8.27 

7.32 

7.29 

7.22 

4 

8.48 

12.48 

13.18 

14.81 

15.27 

4.62 

7.32 

4.08 

7.30 

7.28 

7.21 

5 

8.63 

12.08 

13.00 

14.43 

17.56 

9,84 

7.30 

10.22 

7.30 

7.25 

7.22 

6 

9.00 

11.90 

12.77 

14.36 

18.38 

10.44 

7,2s 

11.08 

7.24 

7.25 

7.14 

7 

19.19 

12.38 

12.51 

15. 3S 

18.24 

11.59 

7.31 

11.37 

7.27 

7.22 

7. IB 

6 

10.79 

12.68 

12.29 

16.37 

17.64 

13.22 

7.33 

11.10 

7.24 

7.22 

7.20 

4 

11.33 

12.90 

12.06 

16.34 

16,91 

14.02 

7.34 

10.59 

7.21 

7.20 

7.20 

10 

12.03 

12.99 

11.80 

15.61 

16.22 

13.96 

7.91 

10.20 

7.20 

7.18 

7.17 

11 

12.53 

13.09 

1l.«9 

14.87 

15.55 

13.54 

8.42 

9.49 

7.18 

7.17 

7.18 

12 

12.61 

12.98 

11.14 

14.38 

14.87 

13.02 

4.16 

4.61 

7.16 

7.16 

7.19 

13 

12.32 

12.77 

10.75 

13.81 

14.19 

12.47 

S.7S 

8.76 

7.13 

7.08 

7.22 

14 

11.83 

12.49 

10.31 

13.28 

13.55 

11.88 

8.13 

7.97 

7.10 

7.09 

7.23 

15 

11.24 

12.20 

9.82 

12.74 

12.43 

11.16 

7.86 

7.77 

7.07 

7.10 

7.25 

16 

10.62 

11.85 

9.37 

12.35 

12.30 

10.31 

7.73 

7.66 

7.05 

7.09 

7.30 

17 

10.03 

11.47 

8.95 

12.08 

11.61 

4.40 

7.62 

7.57 

7.06 

7.09 

7.37 

14 

9.33 

11.11 

8.66 

12.02 

10.83 

8.57 

7.53 

7.51 

7.17 

7.09 

7.45 

14 

9.89 

10.69 

8.49 

12.17 

10.03 

8.07 

7.50 

7.47 

7.22 

7.08 

7.46 

20 

12.56 

10.27 

8.46 

12.35 

4.41 

7.82 

7.47 

7.43 

7.33 

7.09 

7.43 

21 

13.73 

9.90 

8.46 

12.42 

9.01 

7.68 

7.43 

7.42 

7.39 

7.08 

7.44 

22 

16.«1 

9.58 

8.65 

12.57 

8.81 

7.60 

7,41 

7,40 

7.38 

7.14 

8.13 

23 

18.10 

9.44 

8.90 

13.12 

8.64 

7.53 

7.43 

7.38 

7.36 

7.15 

8.06 

24 

17.94 

10.26 

9.05 

13.31 

8.36 

7.49 

7.43 

7.40 

7.34 

7.15 

8.14 

25 

17.07 

11.55 

4.12 

13.67 

8, 08 

7.45 

7.45 

7.37 

7.32 

7.15 

8.31 

26 

16.32 

12.12 

9.09 

14.77 

7.95 

7.42 

7.51 

7.36 

7.31 

7.13 

8,48 

27 

15.87 

12.55 

9.00 

16.49 

7.89 

7.39 

7.61 

7.34 

7.31 

7.14 

8.57 

28 

15.57 

13.11 

8.84 

17.53 

7.84 

7.37 

7.81 

7.33 

7.32 

7.14 

8.55 

29 

15.20 

8.64 

17.40 

8.22 

7.36 

7.46 

7.31 

7.32 

7.12 

8.55 

30 

14.75 

8.48 

16.54 

8.36 

7.37 

7.98 

7.24 

7.31 

7.10 

8.56 

31 

14.25 

10.96 

8.53 

7.95 

7.30 

7.28 

the 

FOLLONlNt 

1  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

:  TABLE 

ABOVE 

mean 

12.36 

11.94 

10.47 

14.27 

12.28 

9.70 

7.67 

8,40 

7.25 

7.16 

7.59 

MAX 

18.10 

13.70 

13.54 

17.53 

18.38 

14,02 

9,16 

11.37 

7.39 

7.31 

8.57 

M|N 

8.09 

9,44 

8,46 

12.02 

7,84 

7,36 

7.28 

7.24 

7.05 

7.08 

7.17 

NGVO 


DEC 


8.65 

e.T) 

5. Bl 

6.  BE 
B.Tl 


S.9I 

8.01 

7.71 

7.61 

7.61 


7.5! 

7.5a 

7.61 

7.63 

7.66 


7.7! 
7.71 
7. B1 
7.91 
7.91 


8.0A 

8.15 

8.20 

8.62 

8.76 


9.06 

9.35 

9.59 

9.72 

9.78 

9.83 


8.3! 

9.83 

7.5! 


HIGHEST  stage  mas  18.41  AT  1  00  P.M.  ON  MAY  6. 
LOMEST  8TAGE  MAS  7.00  On  OCT.  21. 


DAILY  STAGES  TOR  1979 
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LOSSY  BAYOU  NEAR  HINOCK,  L». 


LOCATION.  LAT.  32-l«-lo,  LONS.  93-25-35.  U.  S.  HIGHWAY  71  BRIDGE,  TmO  NILES  SOUTHEAST  OF  NINOCX. 
(STA.  2282519. ) 

gage,  automatic  recorder  and  mire  height. 

general  INFORMATION.  GaGE  READ  ANO  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  2,828 
SQUARE  mjlES. 

RECORDS  AVAILABLE,  stage,  AUG.  27,  1942,  TO  OATE,  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1947. 
DISCHARGE,  1940  TO  1942,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS,  AND  1942,  1944  TO  1961,  1964,  OSSERVEO 
BY  U.  S,  GEOLOGICAL  SURVEY.  DAILY,  OCT,  1948  TO  DEC.  I960,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.  S. 
GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  So. 16  FEET  ON  APR,  8,  1945,  LOWEST,  9.45  FEET  ON  OCT.  24,  1956. 


DAILY 

EIGHT  A 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

,  100.26 

FEET, 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

HAH 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

29.94 

31.80 

30.84 

21.23 

20.04 

14.01 

17.51 

14.56 

16.60 

2 

28. 9B 

29.92 

32.97 

30.60 

31.02 

21.05 

20.67 

14.05 

17.38 

14,70 

16.62 

3 

2B.  56 

29.84 

34.86 

30,02 

31.42 

20.44 

20.91 

14.10 

17.10 

14.85 

16.52 

4 

28.23 

30. OS 

35.75 

31.60 

31.45 

19.93 

21.33 

14.25 

16.66 

14.87 

16.42 

s 

27.77 

30.55 

35.89 

34,00 

31. 88 

10.41 

20. BO 

14.27 

16.46 

14.96 

16.35 

6 

27.20 

30.92 

35.51 

36.51 

31,85 

18.98 

20.95 

14.18 

16.21 

14.92 

16.19 

T 

28.90 

30.80 

34.79 

37.16 

32.13 

18.71 

21.10 

14.15 

16.09 

14.80 

15.95 

6 

28.99 

30.51 

34.09 

37.36 

32.07 

18,34 

21.25 

14.11 

16.03 

14.77 

15.50 

4 

28.80 

30.12 

33.71 

36.98 

32.09 

18.04 

21.40 

14.00 

15.95 

14.78 

15.04 

10 

28.29 

29.56 

33.61 

36.42 

32.39 

18.17 

21.37 

13.90 

15.93 

14.96 

14.69 

U 

27.55 

28. 9S 

33.45 

35.21 

32.51 

19.30 

21.42 

13.60 

15.84 

15.03 

14.92 

12 

28.17 

33.68 

34.84 

31.69 

18.73 

20.10 

13.80 

15.76 

15.12 

15.20 

13 

2T.«2 

33.60 

33.46 

30.91 

18.71 

19. SS 

13.75 

15,56 

15.16 

15.46 

14 

26.83 

33.13 

31.95 

30.78 

18.89 

19.10 

13.70 

IS. 41 

15.22 

15.30 

IS 

24.97 

26.30 

32.29 

30.70 

30.91 

19.17 

16.17 

13.65 

14.96 

15.12 

15.09 

it 

24.87 

25.71 

31.40 

29.86 

30.86 

18.52 

18.40 

13.45 

14.76 

15.03 

15.94 

IT 

24.61 

24.83 

30.74 

29.20 

30.65 

17,98 

t6.95 

13.48 

14.70 

14.96 

16.42 

16 

2«.3B 

23.97 

30.20 

28.52 

30.46 

17.78 

16. SO 

13.36 

14.54 

14.89 

16.59 

14 

24.07 

23.09 

29.67 

27.38 

30.42 

17.54 

16. SS 

13.37 

14.55 

14.68 

16.69 

20 

23.65 

22.48 

29.11 

26.70 

30.20 

17.35 

15.95 

13.44 

14.41 

14.80 

16.93 

21 

23.24 

22.29 

28.76 

76.44 

29.60 

17.34 

15.82 

13.60 

14.31 

14.62 

17.00 

22 

22.78 

23.08 

28.72 

2O.00 

28.91 

17.13 

15.60 

13.71 

14.86 

17.70 

17.11 

23 

22.26 

23.21 

30.72 

25,44 

27.98 

17.15 

15.55 

15.05 

14.82 

18.36 

17,28 

24 

25.80 

23.71 

31.87 

24.44 

26,69 

16,10 

15.07 

15.56 

14.72 

18.46 

18.00 

25 

27.75 

24.45 

32.35 

25.48 

15.71 

15.10 

15.76 

14.10 

18.39 

18.26 

26 

28. 4t 

26.06 

32.38 

24,34 

16.25 

15.00 

15.68 

13.91 

16.36 

18.78 

27 

29.00 

26.73 

31.96 

23.39 

16.10 

14.41 

15.47 

13.97 

18.20 

19.12 

2H 

29.64 

27.12 

31.49 

22.34 

17.50 

14.30 

15.86 

13.88 

16.05 

19.13 

24 

27.05 

31.14 

21.89 

17.70 

14.20 

16,77 

14.05 

17.09 

19.86 

30 

26.56 

30,92 

21. 4S 

17.82 

14.11 

17,39 

14.22 

16. 85 

20.18 

31 

30.04 

19.06 

14.06 

14.45 

20.80 

The 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  table 

ABUYE 

MEAN 

27.10 

32.35 

IS. 26 

17.93 

14.38 

15.26 

15.82 

16.90 

MAX 

30.92 

35.89 

21.23 

21.42 

17.39 

17.51 

16.46 

20.80 

MIN 

22.29 

28.72 

15.71 

14,06 

13.36 

13.86 

14.58 

14.69 

HIGHEST  STAGE  MAS  57,46  FEET  AT  H  jo  P.M,  ON  may  7 
LOHEST  STAGE  MAS  13.36  FEET  ON  SEP,  IS. 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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brush  bayou  at  Shreveport,  la. 


location,  LAT.  12-29.86,  LONG.  91-96-29.  ON  HOUNT  ZION  ROAO  BRIDGE.  (STA.  2511028.) 
GAGE ,  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AUG.  I960  TO  DATE,  DISCHARGE,  INTERRITTENTLY,  1966  TO  19Tb. 


EXTREMES.  HIGHEST,  185.80  FEET  ON  DEC.  21,  1971, 
MOV.  15  AND  LATER  OATES,  1979. 


LOXEST,  (FROH  INCOMPLETE  RECORO)  188.65  FEET  ON 


daily  eight  a.h.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGvo 


DAY  JAN  FEB  HAR  APR 


1  MIS*. 18  M158.12  H1S7.90 

2  F1S9.B0  HIST. 99  H159.ll  H156.56 

1  155.51  H156.42  158.62 

«  154.41  FI58.11 

5  155. SB  F154.ll 

*  H16I.51  H160.51 

T  156.09  155.45 

*  158.95  F158.87 

*  H154.ll 

to 

11 
12 
11 

14 

15 

16 

IT  H15S.10 

IB  M1S5.18  154.81 

19  H167.S8  154,80  HI56.1S 

20  H159.46  154.11  H1S6.60  HI56.6S 

21  155.51  H1S5.91  154.71 

22  154.55  M154.57  H161.60 

21  154.18  H160.26  155.15 

29  154.21  M162.90 

25  154.18  154.84 

26  H160.00 

27  157.87 

28  154.14 

29 

10  HlV,.*2  H 1 57, 0  7 

11  154.43  H167.6B 

The  FOLLOxING  REFER  ONLY  TO 

MEAN 

MAX 

MIN 


H158.41 
F 154. 00 


H154.81 

M154.18 


MAY  JUN  Jut  AUG  SEP 


T 


READINGS  APPEARING  In  THE  TABLE  ABOVE 


NOV 

DEC 

146.81 

148.80 

148.78 

148.78 

148.87 

148.85 

148.84 

148.81 

14B.B2 

148.80 

148.78 

H152.67 

149.64 

FI 48. 66 

144.12 

148.65 

188,47 

198.67 

148.68 

148.67 

148.80 

148.67 

146.75 

148.6* 

148.71 

148.65 

148.70 

H15S.55 

148.69 

M152.78  Hill .97 

150.41 

H1S1.67 

149.70 

150.10 

149.47 

149.48 

149.20 

149.11 

189.08 

188.49 

14B. 90 

148.88 

188.87 

148.79 

148.65 

148.75 

148.68 

149.11 

H15I.67 

188.68 


?:  nJJoSI^v'JiSp^T?^*1  STmo  T,ME> 

HIGHEST  STAGE  MAS  167.68  AT  8  15  P.M,,  JAN.  19. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  148,65  ON  NOV.  15  ANO  LATER  OATES. 


m 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


pallace  lake  near  Shreveport,  la. 


LOCATION.  LAT,  32.(9-09,  LONS.  93-40-13.  UPSTPEAN  SIOE  OP  PALLACE  LAKE  DAH  AT  NORTH  ABUTMENT  OP 
SPILL***,  1«  "ILES  SOUTHEAST  OP  SHREVEPORT,  ANO  3.2  PILES  UPSTREAP  PROP  POUTH  OF  CTPRESS  BATOU, 
67. A  MILES  UPSTREAM  PROP  MOUTH  OP  BATOU  PIERRE.  BATOU  PIERRE  ENTER8  RED  RIVER  AT  MILE  202.3. 
(STA.  2320019.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STaPP. 

general  INFORMATION,  drainage  AREA,  266  SSUARE  MILES,  THE  RESERVOIR  IS  FORMED  ST  A  ROLLED-FILL 
earth  Dam  KITH  A  CONCRETE  SPIILMAT  AND  POUR  UNCONTROLLED  OUTLET  CONDUITS,  NEAR  THE  80UTH 
ABUTMENT.  STORAGE  BEGAN  ON  NOV.  2«,  1996,  DAP  MAS  COMPLETED  ON  DEC.  28,  1996.  THE  RESERVOIR 
HAS  A  CAPACITY  OP  96,100  ACRE-FEET  AT  A  STAGE  UP  158.0  FEET  (CREST  OP  SPILLKAY),  INCLUDING  A 
CONSERVATION  POOL  STORAGE  OP  7,800  ACRE-FEET  AT  A  STAGE  OF  192,0  FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE  AND  CONTENT,  DEC.  27,  1996,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  153.25  FEET  ON  JAN.  29,  |97«.  LOMEST,  (PROM  INCOMPLETE  RECORD)  139.2  FEET  ON 
SEP.  30  and  LATER  DATES  IN  1996,  MAXIMUM,  56,370  ACRE-FEET  ON  MAY  16,  1953  (STAGE,  153.00). 
MINIMUM,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  2,780  ACRE-FEET  ON  SEP.  30  AND  LATER  OATES  IN  1996  (STAGE, 
139.2). 


OAILV  SEVEN  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


day 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

193.09 

1*8.32 

146.08 

145.90 

145.59 

143,08 

142.06 

142.74 

142.02 

142.20 

142.64 

1*2.99 

2 

193.51 

197.9) 

145.32 

1*7.35 

1*4.99 

143.38 

142.10 

142,71 

142.01 

142.16 

142.67 

142.80 

3 

193.67 

1*7.58 

1*3.41 

147.55 

144.47 

143.44 

142.08 

142.71 

141.46 

142.13 

142.66 

142.66 

9 

193.67 

147.29 

145.44 

1*7.49 

145.63 

144.50 

142.05 

1*2.67 

142.02 

142.10 

142.58 

142.57 

5 

193.96 

147.02 

145.46 

1*7.28 

150.92 

144.76 

142.02 

142,59 

142.06 

142.08 

1*2.50 

1*2.51 

6 

193.33 

146.70 

145.22 

146.85 

151.80 

144.37 

142.01 

142.50 

142.09 

142.07 

142.43 

142.45 

7 

199.92 

1*7.22 

144.80 

1*6.30 

151.92 

144.28 

141.96 

142.42 

1*2.08 

142.05 

142.37 

1*2.40 

S 

195.36 

147. 9B 

144.35 

145.77 

150.76 

143.97 

1*1.97 

142.35 

1*2.07 

142.04 

142.32 

142.35 

9 

193.90 

148.15 

143.93 

145.22 

150.12 

143.74 

141.44 

142.30 

1*2.06 

1*2.03 

1*2.2* 

1*2.33 

10 

195.71 

147.75 

143.62 

1*4.68 

1*9.41 

1*3.48 

142.09 

142.26 

142.04 

142.01 

1*2.26 

1*2.31 

H 

195.29 

1*7.20 

143.34 

144.23 

148.71 

143.19 

142.27 

142.23 

1*2.02 

1*2.01 

142.25 

1*2.28 

12 

199.73 

196.59 

143.10 

144.16 

148.07 

142.94 

142.30 

1*2.22 

1*2.01 

142.00 

1*2.22 

1*2.27 

13 

199.26 

145.97 

142.91 

144,04 

147.45 

142.77 

1*2.30 

1*2.20 

1*2.00 

1*1.99 

1*2.14 

1*2.57 

19 

193.89 

145.39 

142.76 

143.96 

146.85 

1*2.63 

142.36 

142.16 

1*1.96 

1*1.98 

1*2.17 

1*2.77 

IS 

1*3.99 

149.81 

142.66 

143.68 

146.21 

142.51 

1*2.45 

1*2.17 

1*1.97 

1*1.97 

1*2.15 

1*2.82 

16 

193.19 

144.32 

1«2.5B 

1*3.36 

1«5.56 

1*2. «2 

1*2.53 

142.15 

1*1.44 

1*1.9* 

1*2.1* 

1*2.78 

17 

192.96 

143.90 

1*2.30 

1*3.09 

1*9.9* 

142.35 

1*2,56 

1*2.15 

141.93 

1*1.96 

142.13 

1*2.69 

IS 

1*2.98 

143.63 

142.44 

1*2.86 

1*4.40 

1*2.2* 

142.46 

1*2.1* 

1*1.94 

141.98 

1*2.12 

1*2.61 

19 

1*3.35 

143.37 

1*2.43 

1*2.73 

143.93 

142.23 

142.41 

1*2.12 

1*1.99 

1*1.98 

1*2.11 

1*2.5* 

20 

1*7.99 

1*3.23 

142.43 

1*2.68 

1*3.53 

142.14 

142.35 

1*2.10 

1*2.1* 

1*1.48 

142.11 

1*2.«* 

21 

152.19 

143.11 

142.51 

142,87 

1*5.21 

142.18 

142,30 

1*2.08 

l*2.«l 

1*1.96 

1*2.10 

1*2. *0 

22 

152.66 

1*2.99 

142.66 

1*3.38 

1*2.9* 

142.15 

1*2.27 

1*2.10 

1*2. *8 

1*2.09 

1*3.34 

1*2.39 

23 

152.35 

1*2.89 

142.83 

146.71 

1*2.6* 

1*2.12 

142.23 

1*2.09 

1*2.51 

1*2.19 

1*4.18 

1*2. *3 

29 

151.82 

143.77 

142.82 

1*9.08 

142.74 

1*2.09 

142.21 

1*2.08 

1*2.48 

1*2.27 

1*5.00 

1*2.87 

25 

151.18 

145.66 

142.80 

149.18 

1*2.60 

142.11 

1*2.18 

1*2.07 

1*2.42 

1*2.29 

145.06 

1*3.16 

26 

150.56 

146.87 

1*2.71 

148.74 

142.49 

142,09 

142.18 

1*2.09 

1*2.35 

1*2.2* 

1*4.7* 

1*3.39 

27 

130.33 

146.97 

142,62 

1*8.14 

1*2,40 

1*5.08 

142.38 

1*2.09 

1*2.30 

1*2.2* 

144.31 

1*3.39 

28 

150.00 

146.59 

142.54 

1*7.45 

142.33 

1*2.05 

142.37 

1*2,08 

142.2V 

1*2.25 

1*3.91 

1*3.23 

29 

1*9.60 

t42.47 

146.82 

1*2,47 

142.03 

142.60 

1*2.06 

1*2.25 

1*2.23 

1*3.56 

1*3.03 

30 

1*9.09 

142,41 

146.20 

1*2.71 

142.03 

142.63 

142.05 

1*2.23 

1*2.21 

1*3.2* 

1*2.88 

31 

1*8.69 

143.07 

143.00 

142.74 

1*2.0* 

1*2.42 

1*2.76 

Ui 

z 

9- 

FOLLOMING  refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1*6.51 

145.82 

1*3,93 

1*5.59 

145.62 

1*2.87 

142.24 

1*2.23 

1*2.13 

1*2.10 

1*2.86 

1*2.6* 

MAX 

152.66 

148.32 

146.08 

1*9.18 

151.60 

144.78 

142.63 

1*2,7* 

142.51 

1*2,42 

1*5,06 

1*3.39 

MIN 

1*2.96 

1*2.89 

142.91 

142.68 

142,33 

142.03 

141,97 

1*2.0* 

1*1.93 

1*1.96 

1*2.10 

1*2.27 

HIGHEST  STAGE  MAS  152,66  AT  3  00  A.M.,  JAN.  22 
LOMEST  STAGE  MAS  191.92  ON  8EP.  16  AND  17. 


DAILY  CONTENTO  FOR  19T9 


MALLACE  LAKE  NEAR  (HAEVEFOAT,  LA  .—CONTINUED 


DAILY  (EVEN  A.N.  CONTENT  In  ACRE»FEET 


1 

ISf  04 

SOI** 

ao*s* 

1*7(1  l 

t 

114(0 

>(*** 

1(144 

*1714  1 

I 

UlS( 

*474* 

17441 

*441*  1 

4 

I2|S( 

SSIS4 

KOSl 

241*7  1 

s 

1IS4S 

I4S1S 

1(1*4 

21*10  * 

» 

11174 

2**74 

1 72S 1 

*1140  * 

r 

14100 

asi7o 

1*774 

*11*0  * 

• 

ITTSS 

*(S4( 

14*71 

KKS  * 

* 

1(TSS 

*411* 

1**44 

|T*ll  1 

to 

KOST 

I7S0S 

!*«!* 

1*147  1 

it 

171*1 

as  os* 

11*0* 

I  KM  1 

u 

ISSS4 

***** 

10*11 

1144*  * 

i> 

11**1 

*(0S1 

10014 

11*4*  2 

14 

12444 

17(47 

*4(4 

11014  2 

IS 

1141* 

IUIO 

*14* 

1*1(4  * 

14 

I07SI 

KITS 

*141 

11**4  1 

IT 

KISS 

1ZSS2 

0*40 

10104  1 

1* 

10*07 

1*041 

4*10 

4*4*  1 

1* 

11*10 

11**7 

(7(1 

9541  X 

*0 

141*7 

10*41 

(7(1 

4*1*  1 

*1 

SKS4 

1(140 

(4(1 

*411  1 

*< 

14*74 

10*1* 

*14* 

11114  1 

*> 

SI*(4 

4444 

4*07 

*101* 

*4 

4S4ST 

1*4(0 

*7*1 

11747 

*5 

4*147 

K*4» 

*7** 

*4*47 

14 

•1401 

*14(1 

4444 

121*4 

*T 

4(1*7 

*4101 

4*41 

2*10* 

** 

ISIS* 

***** 

*040 

a*iTi 

*( 

S44SS 

(((* 

*1*71 

IS 

11(47 

(71* 

*0**1 

SI 

1ISS7 

10411 

1 

CMANBE  IN  CONTENT!  OURINB  MONTH 

5 

ITABC  IN  MEET  AT  MIONMHT,  ENP  OF  MONTH 

|**,*Q  |*4,*S  144.(4  MS, 77  141.04  14*. OS  14*. T»  14*. 00  !«*.*)  14*. M  141.06  1«*.*8 

MAXIMUM  CONTENT  MAI  54.280  ACRE-FEET  ON  JAN  22  (STAGE  152  66) 

NINIMUM  CONTENT  NAS  7.580  ACRE-FEET  ON  SEP  16  AND  17  (STACE  141.92) 
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DAILY  STASES  FUR  1979 


CYPRESS  BAYOU  NEAR  SHREVEPORT,  LA. 


LOCATION.  laT.  32-1S-22,  LUNG.  93.3S«SS.  FRIERSON  ROAO  BRIDGE,  1.3  HILES  DONNSTREAM  FR0n  nALLACE 
LAKE  DAN.  (STA.  25*0019.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  HEIGHT , 

GENERAL  INFORMATION.  ORA  INAGE  AREA,  268  SQUARE  MILES.  BANKFULL  STAGE,  139  FEET.  FLOP  IS  GOVERNED 
BY  RESERVOIR  POOL  STAGE  SINCE  NOV.  2*,  1946. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  daily,  portions  OF  1937  AND  1938,  1947  TO  1955,  AND  OEC,  1970  TO  DATE. 
INTERMITTENTLY,  1956  TO  1963,  ANO  1965  TO  DEC.  1970,  PRIOR  TO  1959,  STATION  MAS  KNOMN  AS 
CYPRESS  BAYOU  NORTHEAST  OF  FRIERSON,  LA.,  AND  THE  GAGE  ZERO  MAS  127.42  FEET,  NCVO  IN  1937  AND 
1938,  AND  100.00  feet,  NGVO  FROM  1947  TO  1969,  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1937  TO  DATE, 

COMPUTED  DAILY,  OEC.  2,  1938,  TO  SEPT.  1940,  AND  1944  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  153.97  FEET  (FROM  maTERMARK)  IN  JULY  1933.  LOmEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD) 
123.55  feet  On  NOV.  4,  1977  ANO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  JUL.  14,1978. 


DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FES 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

132.40 

136.26 

134.33 

137.48 

133.72 

129.61 

127.78 

128.32 

129.19 

z 

132.42 

135.81 

133.74 

136.88 

133.04 

131.24 

127,79 

127,75 

128.31 

3 

131.65 

135.98 

134.05 

137.03 

132.31 

131.77 

127.59 

127.41 

127.54 

4 

131.40 

135.63 

133.92 

136.54 

140. 00 

132.08 

127.31 

126.94 

126.94 

5 

134.94 

135.22 

133.63 

135.91 

140.80 

132.54 

126.84 

F 12*. 1 0 

126.42 

126.45 

t> 

134.98 

133.34 

135.18 

139,02 

132.39 

F 1 23.88 

126.34 

126.08 

126.13 

7 

138.13 

132. 8« 

134.58 

138,53 

132.06 

125.92 

F 123.84 

125.74 

125.79 

a 

137.03 

132.21 

134.03 

138.14 

131.51 

125.57 

125.49 

125. S2 

a 

F134.S7 

136.55 

131.53 

133.43 

137.63 

130.88 

125.27 

125.33 

125.37 

10 

134.25 

135.99 

130.97 

132.70 

136.92 

130.35 

F 124,92 

125.58 

125.18 

125.2) 

11 

133.7* 

135.39 

130.48 

131.99 

136.17 

129.71 

126.91 

125.11 

12 

133.13 

134.85 

129.88 

132.27 

136.26 

129.09 

125.79 

FI2S.6S 

125.10 

13 

132.39 

134.31 

129.30 

131.69 

135.68 

128.27 

125.36 

127.16 

14 

131.67 

133.73 

128.61 

131.40 

134.94 

127.51 

125.68 

F124.44 

F123.68 

128.07 

15 

130.90 

133.12 

127.92 

130.94 

134.31 

126.87 

126.91 

128,28 

16 

130.24 

132,40 

127.4o 

130.35 

133.68 

126.38 

127.49 

F 124*48 

128.08 

17 

129.58 

131.67 

127.09 

129.73 

133.02 

125.97 

126.93 

127.54 

ia 

131.70 

131.17 

126.77 

129.13 

132.23 

125.62 

126.39 

127.08 

132.30 

130.77 

126.68 

128.38 

131.48 

125.33 

125.99 

F 123.60 

126.66 

20 

141.69 

130.28 

126.78 

128.19 

130.73 

125.11 

125.67 

F 124,99 

126.32 

21 

140.89 

129.97 

127.31 

129.99 

125,03 

125.41 

F124.06 

126.37 

F124.20 

126.05 

22 

139.64 

129.66 

128.02 

129.32 

F124.71 

125.17 

126.71 

133.96 

125.90 

23 

139.22 

129.29 

128.95 

F 138.20 

128.95 

125.02 

126.63 

F 125, 02 

133.67 

126.26 

24 

134.88 

133.56 

128.85 

137.39 

128.34 

F124.84 

126.37 

133.65 

129.87 

25 

138.51 

136.77 

128.72 

136.87 

127.59 

126.02 

133.59 

130.24 

2  o 

138.20 

135.88 

128.32 

136.38 

126.98 

F124.95 

125.69 

F124.93 

132.84 

130.25 

27 

138.89 

135.50 

127.82 

135.88 

126,46 

126.50 

125.42 

132.10 

130.16 

2» 

137.91 

134,93 

127.37 

135.38 

126.04 

128.00 

F123.9T 

125.19 

131.38 

129.77 

29 

137.18 

126.96 

134.88 

128.29 

F 1 24 .4* 

129.21 

125.05 

130.64 

129.29 

30 

136.83 

126.65 

134.34 

129.14 

128.7* 

F 125.03 

129.90 

128.63 

31 

136.94 

135.45 

129.71 

128.06 

F123.es 

126.31 

127.95 

The 

FULLOMlNG  REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE 

:  above 

134.10 

129.87 

IS2.SS 

127.42 

MAX 

138.13 

135.45 

140*80 

130,25 

MJN 

129.29 

126.65 

126*04 

125.10 

F-  NDT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  «A$  1*2.39  »T  4  00  P.M.,  MAY  4. 

LU«EST  STAGE  (FRO“  INCOMPLETE  RECORD)  "AS  123.60  ON  OCT.  19. 


DAILY  DI8CHAR8E  BOR  1979 
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cybreib  Bayou  nca*  smbevebort,  la,  iballace  lake  outlet>»conyinued 
C0MBU7ED  DAILY  OltCHABCE  IN  CUBIC  BEET  BEN  SECOND 


DAY 

Jan 

BE8 

MAR 

ABB 

NAY 

JUN 

JUL 

AUB 

8EB 

OCT 

NOV 

o*e 

| 

310 

1791 

1559 

8*9 

12*5 

418 

18 

31* 

9 

** 

1*4 

490 

2 

HI 

1715 

12*2 

1*12 

1127 

552 

24 

2*0 

* 

5* 

252 

385 

J 

»*0 

1959 

1 1 70 

1580 

*88 

*78 

27 

291 

2 

4* 

258 

300 

4 

tst 

1572 

11*2 

1594 

10*5 

*47 

20 

270 

3 

3* 

235 

23* 

S 

Ml 

1519 

11*7 

15*7 

1752 

*94 

11 

2*0 

12 

27 

1*5 

1*5 

6 

594 

1992 

1142 

1505 

255* 

*74 

5 

1*8 

22 

>2 

1*1 

1*8 

7 

75S 

1482 

10*1 

1404 

2578 

90* 

2 

159 

2* 

1* 

135 

145 

ft 

1029 

1*10 

949 

1295 

22** 

*20 

0 

129 

22 

18 

113 

1*3 

9 

1209 

1705 

824 

117* 

2170 

742 

0 

105 

20 

10 

*8 

111 

to 

1244 

1980 

718 

1049 

20*2 

9*5 

14 

9* 

15 

* 

•  0 

1*3 

It 

1172 

1585 

*22 

914 

1*02 

572 

5* 

*3 

* 

3 

*3 

*8 

12 

1054 

1 499 

52* 

»42 

i  7*8 

4** 

*0 

72 

4 

2 

72 

B* 

13 

924 

1544 

440 

814 

1*42 

5*4 

95 

*4 

2 

0 

*2 

1*7 

14 

T9S 

1217 

555 

785 

1520 

278 

107 

57 

0 

0 

5* 

2*4 

IS 

962 

1082 

285 

751 

15*5 

210 

157 

12 

0 

0 

88 

33* 

1ft 

574 

944 

255 

955 

1290 

1*2 

172 

4* 

0 

0 

8* 

33* 

17 

470 

819 

1*5 

551 

1117 

12* 

1*8 

45 

0 

0 

*0 

2*9 

ie 

425 

714 

1*5 

424 

*71 

104 

1*9 

4* 

0 

0 

3* 

*50 

1« 

504 

929 

149 

550 

*52 

92 

153 

5* 

0 

0 

3* 

212 

20 

1078 

590 

147 

27* 

702 

*4 

127 

33 

21 

0 

33 

177 

21 

2028 

512 

1*1 

51* 

5*4 

59 

105 

27 

90 

0 

32 

1*7 

22 

25(9 

492 

215 

480 

470 

50 

*0 

27 

155 

1* 

302 

133 

23 

2550 

410 

505 

1010 

5*4 

40 

78 

29 

17* 

*2 

70* 

139 

2« 

2490 

550 

5*8 

1999 

52* 

52 

*7 

2* 

17* 

70 

988 

**« 

25 

2558 

994 

540 

1*1* 

2*2 

50 

58 

22 

155 

*8 

1070 

8*1 

2ft 

2249 

1558 

509 

1882 

198 

50 

54 

23 

12* 

*2 

1039 

550 

27 

2170 

1474 

258 

1778 

155 

2* 

*0 

27 

105 

*7 

*32 

39* 

29 

2120 

1449 

215 

1*4* 

121 

20 

188 

2* 

*0 

*0 

*19 

3*4 

29 

2050 

179 

1517 

155 

12 

272 

21 

*1 

7* 

70* 

99* 

3o 

1959 

151 

11*1 

222 

9 

5*3 

1* 

7* 

*7 

5*8 

*1* 

31 

1898 

50* 

5*0 

3*0 

1* 

105 

3*5 

*EA* 

1279 

1205 

558 

1111 

10*7 

545 

too 

*5 

*7 

35 

315 

*75 

MX, 

2550 

1791 

155* 

1*1* 

2578 

*74 

5*3 

11* 

17* 

105 

1070 

3*2 

*1*. 

510 

410 

1*7 

279 

121 

9 

0 

1* 

0 

0 

32 

B* 

TOTAL  BOB  year  NAB  193.700  CFS  MEAN  BOB  YEAR  NAB  531  CFS 

maximum  DIBChaBSE  has  2,560  CFS  on  Jan  22  (Stage  152.66) 

MINIMUM  daily  DISCHARGE  has  0  CFS  on  Jul  8  and  later  dates 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


BAYOU  PIERRE  NEAR  GAYLES#  LA, 


LOCATION.  LAT.  32-18-03,  LONG.  93-37-JS.  ELLERBE  ROAD  BRIDGE,  THREE  MILES  SOUTH  OF  GAYLES. 

(STA.  2550019.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  anO  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  APR.  23,  1936,  TO  OEC.  IS,  1939,  MAR.  28,  I9«2,  TO  NOV.  17,  19S9,  AND  AUG.  2, 
1956,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  155. 09  FEET  (FROM  MATERMARK)  In  AUG,  1913.  LOmEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD) 
123.11  FEET  On  AUG.  25,  1978. 

0AILV  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

“AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

132.50 

139.57 

132.44 

136.92 

131.60 

127.75 

126.61 

128.88 

127.27 

2 

131.59 

133.99 

131.74 

135.92 

130.91 

130.81 

127.24 

127.08 

126.52 

3 

129.99 

139.96 

132.56 

136.01 

130.15 

110.35 

F  t26, 14 

4 

129.31 

133.96 

132.21 

135.38 

140.68 

129.84 

F125.12 

5 

128.66 

133.37 

131.59 

139.56 

114.81 

110.14 

F 123.94 

6 

129.31 

133.06 

131.25 

133.52 

137.74 

130.25 

F 124.70 

7 

135.21 

137.93 

130.75 

112.64 

137.18 

130.17 

F l 24 ,60 

F124.ll 

a 

133.81 

115.87 

130.11 

132.0’ 

136.74 

124.48 

4 

132.89 

115.19 

129.41 

131.17 

136.16 

128.76 

F124.21 

10 

132.33 

139.31 

128.86 

130.60 

135.27 

128.24 

F 126.32 

11 

131.75 

113.59 

128.48 

129.87 

134.28 

127.70 

127.47 

F124.ll 

12 

131,07 

132.87 

127.92 

130.89 

114.79 

127,12 

F12A.33 

F123.40 

F126.14 

13 

110.92 

132.27 

127.37 

129.77 

133.99 

F12S.47 

127.54 

14 

129.67 

131.69 

126.77 

129.28 

133.02 

F 1 24 ,43 

FI 24. 36 

127.02 

15 

F128.7T 

131.00 

128.89 

132.24 

F 1 25.42 

128.79 

126,52 

16 

128.23 

130.23 

F 1 25.64 

128.31 

131.52 

127.78 

F121.94 

126.11 

17 

127.61 

129.59 

127.78 

110.82 

FI 26, 34 

16 

127.89 

129.12 

127.26 

110.02 

F125.4S 

19 

130.95 

128.96 

F 1 26.69 

129.30 

F 124, 14 

20 

191.67 

128.38 

F126.11 

F 126.67 

128.64 

F126.37 

21 

139.91 

128. OS 

126.30 

127.71 

126.05 

F124.I6 

FI27.32 

F 123.68 

F124.71 

22 

138.93 

127.75 

126.49 

110.50 

127.59 

FI2S.20 

126.46 

134.63 

23 

137.99 

127.41 

127.28 

137.67 

127.72 

F 126,87 

133.19 

F126.ll 

24 

137.58 

113.24 

127.03 

115.99 

126.88 

F125.05 

132.12 

130.10 

25 

117.23 

136.18 

126.86 

115.26 

F126.13 

131.39 

129.22 

26 

136.93 

134.62 

126.62 

134.63 

F 124.32 

F124.10 

130.78 

128.28 

27 

117.71 

113.96 

F126.t5 

134.00 

127.82 

130.04 

126.08 

20 

136.51 

133.21 

133.39 

F 1 26, 34 

128.14 

F124.15 

F 124. 15 

129.28 

127.75 

29 

135.59 

132.84 

124.85 

F124.74 

129.47 

128.57 

127.14 

30 

115.06 

F125.15 

132.28 

128.74 

127.91 

127.92 

126.79 

3! 

135.97 

136.98 

126.15 

120.52 

F124.29 

F 126.34 

FI 26. 35 

the 

folloming  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 

MEAN 

133.29 

132.43 

131.95 

MAX 

191.67 

117.43 

137.67 

MIN 

127.61 

127.91 

F 126.67 

F.  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  102,36  AT  1  50  P.M.,  MAY  0. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  123.88  ON  NOV,  21 


OAILY  STAGES  FOR  1479 


137 


BAYOU  PIERRE  SEAR  GRAND  BAYOU.  LA. 


LOCATION,  lax.  12-04-41,  LONS.  91-10-36.  U,  S.  HIGHWAY  8*  BRIOGE,  2.6  MILES  REST  OF  GNAND  BAYOU. 
(SXA.  2560019. ) 

GAGE.  automatic  RECORDER  and  AIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  On  aRR.  27,  1979,  GAGE  has  LOWERED  101.11  FEET  TO  AGREE  mith  nEh  GAGE  2ERO. 
PRIOR  TO  1979  GAGE  2  6  R  ?  HAS  101,11  FEET,  NGVO.  STAGES  FROM  JAN.  1  TO  APR.  26,  1979,  HERE 
corrected  to  AGREE  HITH  nE»  GAGF  EERO. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  15,  19*6,  TO  NOV.  6,  195*.  AUG.  21,  1950,  TO  AUG.  20,  1957,  AND  SEP.  Ill, 
I960,  TO  DATE. 

extremes,  highest,  116.51  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  AuG.  1411.  LOWEST,  105.21  FEET  FROM  OCT.  17 
TO  NOV.  «,  1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  eight  a.h.  STAGES  IS  FEET  GAGE  ZERO,  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

WAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

112.91 

118.02 

1 16.61 

124.06 

111.57 

1*4,02 

106.21 

107.70 

106.01 

106.25 

107.7* 

108.2* 

2 

116.21 

116.80 

1 1«.4B 

126.48 

112.52 

109.11 

106.20 

I07.?o 

104.00 

106. IS 

107.88 

107.91 

3 

11*. 91 

•16.60 

114.41 

126.18 

111.41 

111.12 

106.19 

107.02 

106.15 

106.11 

1*7.44 

107,57 

a 

111.11 

116.72 

1 16.60 

125.52 

111.49 

110.95 

106.16 

107.49 

106.01 

106.07 

107.15 

107.33 

5 

112.06 

116.0* 

116.10 

121.*} 

121 .44 

111.21 

106.14 

107.29 

106.08 

106.02 

106.95 

1*7.15 

0 

1  ll.Tb 

115.41 

115.49 

120.50 

124.84 

111.61 

106.11 

107,08 

1*6.01 

1*5.91 

106.79 

107.00 

7 

119.51 

122.13 

111.80 

118.31 

124.60 

111.66 

106.10 

106.89 

106.01 

105.91 

106.66 

1*6.89 

fl 

119.6* 

124.01 

112.22 

116.66 

122.88 

111.25 

106.21 

106,74 

1*6.01 

105.42 

1*6.55 

106.77 

9 

116.15 

121.51 

111.07 

115.17 

121.08 

110.17 

106.45 

106.60 

106.02 

105.89 

106.48 

106.65 

10 

116.8} 

110.72 

110.10 

114.06 

119.56 

1 09.56 

106.44 

106. SO 

106.01 

105. BS 

106.42 

106.51 

w 

115.41 

117.85 

110.12 

112.88 

117.71 

108.45 

107.11 

106.41 

106.01 

1*5.84 

106.17 

1*6.41 

12 

II«.I2 

115.58 

104.62 

1 15. o5 

120.75 

106.41 

1*7.61 

106.37 

1*6.00 

105.8} 

106.11 

106.17 

13 

112.6* 

1 14.01 

104.11 

115.08 

119.7* 

107.99 

1*6.49 

106.30 

105.97 

105.89 

106.25 

107.25 

19 

Fill. 71 

112.86 

108.78 

111.16 

117. e7 

107.6* 

106.71 

106.25 

105.95 

105.88 

106.20 

108.05 

15 

F110.14 

111.95 

108.42 

112.15 

115.72 

107.29 

106.90 

106.23 

105.42 

105.88 

106.16 

107.78 

16 

109.71 

111.1* 

106.80 

111.11 

111.89 

107.06 

108.02 

106.20 

1*5.94 

105.87 

106.12 

107.6* 

*7 

109.15 

110.41 

104.22 

110.18 

112.51 

106.87 

107.60 

106.16 

1*5.95 

105.87 

106.11 

107.45 

ia 

106.99 

111.22 

109.18 

109.40 

111.47 

106.72 

107.14 

1 06. 1 S 

105.96 

105.90 

106.10 

107.21 

19 

111.28 

111,61 

108.9} 

108.79 

110.41 

106,60 

106.40 

106.13 

106.01 

105.88 

106.07 

107.04 

20 

122.64 

110.91 

108.95 

108.17 

109.60 

106.49 

106.78 

106.10 

106.24 

105.97 

106.04 

106.89 

21 

126.49 

110,25 

109.25 

108.15 

108.99 

106.40 

1*8.65 

106.06 

106.54 

105.99 

106.02 

106.76 

22 

128.66 

109.72 

109.13 

I04.IJ 

108.55 

106.31 

106.57 

106.10 

107.16 

106.01 

111.05 

106.67 

23 

127.46 

109.37 

1 10.1* 

117.01 

108.25 

106.14 

1*6.44 

106,09 

107.04 

106.01 

111.79 

106.65 

2a 

126.11 

116.28 

109.76 

120.92 

108.09 

106.28 

106.41 

106,10 

106.92 

106.83 

112.45 

108.80 

25 

124.75 

122.01 

104.25 

121.60 

107.71 

106.27 

106.50 

106,10 

106.74 

106.48 

111.69 

109.72 

26 

122.14 

■24.12 

108.45 

119.74 

107.17 

106,12 

106.47 

106,09 

106.65 

106.11 

110.79 

108.90 

27 

121.14 

122.75 

108.6* 

117.92 

107.15 

106.11 

106.66 

106,06 

106.55 

106.26 

104.44 

108.54 

20 

120.17 

114.67 

108.  *6 

1 16.69 

106.98 

106,27 

107.74 

106,07 

106.45 

106,20 

104.17 

108.37 

29 

118.87 

106.20 

115.66 

107.20 

106,21 

106,64 

106,05 

106.19 

106.17 

108.09 

108.17 

30 

117.57 

107.90 

114.65 

109.77 

106,20 

10S. 61 

106,02 

106.12 

106,14 

108.51 

107.47 

31 

118.40 

110. *1 

109.31 

108.03 

106.01 

106.15 

107.70 

The 

FOLLOWING  4£F£R 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

»£AN 

117.15 

115.79 

110,9* 

116.11 

113.70 

106,09 

106,87 

106.48 

1*6.24 

106, *5 

107.82 

107.49 

MAX 

126,06 

12*. 12 

116.83 

126.48 

124.84 

111,66 

1*8,64 

107.82 

107.16 

106.81 

111.79 

104.72 

MIN 

108.99 

104.17 

107.90 

108.15 

106.98 

106,21 

106.13 

106.01 

1*5.42 

105.81 

106.02 

1*6.17 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  128.06  AT  6  00  A.m,,  jan,  22. 
lowest  STAGE  WAS  105.81  OS  OCT.  11  AND  OCT.  12. 


138 


DAILY  STAG1.S  FOR  V9MR 


BAYOU  PIERRE  NEAR  LAKE  END,  la. 


LOCATION.  LAT.  31-$0-30,  LONS.  91-21-06.  JIN  ISLAND  BRIDGE,  2.9  NILES  SOUTHNEST  OP  LAKE  ENG. 
<STA.  2570020.) 

GAGE,  automatic  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  On  AUG.  7,  1978  GAGE  MAS  1 OmERED  81.14  FEET  TO  AGREE  nITh  NEM  GAGE  ZERO, 
STAGES  from  JAN.  1  TrRO  AUG.  6  MERE  CORRECTED  TU  N£»  DATUM.  PRIOR  TO  1978  SAGE  ZERO  «A8  81.14 
FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAY  1,  1919,  TO  DEC.  It,  1451,  JULY  29,  1952,  TO  NOV.  22,  1954,  AND  AUG.  2, 
1956,  TO  DATE. 


EXTREMES.  MIGNEST,  110,34  FEET  ON  APR.  13,  1945.  LONEST,  CHANNEL  DRY  FROM  JAN.  1  TO  29,  19S7. 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


U  AY 

JAN 

FEb 

MAP 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

loo.au 

108.10 

108.34 

108.16 

103.78 

102,02 

92.25 

95.36 

91.61 

91.97 

92.16 

2 

1 oa .69 

107.12 

106,59 

114.75 

102.77 

102.17 

92.16 

94.81 

91.67 

91.87 

94.10 

3 

ll'S.16 

106.66 

10«.49 

1 15.88 

101,79 

103.19 

92.08 

94,81 

91.74 

91.77 

90.60 

4 

104.00 

106.52 

108.20 

1 15.64 

101.58 

103.70 

•2.02 

94,77 

91.71 

91.69 

90.20 

5 

102.94 

106,19 

107.68 

114.69 

106.83 

103.62 

91.90 

90,43 

91.81 

91.64 

93.70 

6 

103.79 

106.13 

107.52 

113.07 

110.79 

100.12 

91.67 

94,03 

92.08 

91.60 

93.20 

7 

107.52 

109.98 

106.72 

111.32 

1 12.25 

100. S3 

91.99 

93.62 

92.03 

91. 5S 

92.90 

8 

108.96 

111.79 

1 05.60 

109.90 

111.93 

100.55 

92.02 

93.27 

91.08 

91.51 

92.65 

V 

106.32 

112.36 

104,7  0 

108.80 

100.16 

92.08 

92,99 

91.75 

92.90 

10 

107.19 

110.99 

103.78 

107.84 

103.70 

92.33 

92.75 

91.70 

91  .50 

92.33 

!1 

106.03 

108.69 

103.2o 

106.93 

F 1 07 .65 

133.68 

92. S9 

92.54 

91.67 

91.08 

92.23 

12 

104.87 

106.54 

102.37 

106.87 

103.09 

93.77 

92.34 

91,64 

91.05 

92.15 

13 

1  u  3 • 69 

104.84 

lul.35 

107.24 

101.75 

90.13 

92.16 

91.64 

91.00 

92.05 

1 4 

102.47 

103.55 

100.29 

106.48 

100.76 

93.55 

92.04 

91.62 

91.39 

91.97 

15 

101.17 

102.47 

99.31 

105.45 

100.65 

93.00 

91.98 

91.57 

91.38 

91.89 

16 

99.96 

101.52 

98,48 

104.37 

100.93 

93.36 

92.04 

91.53 

91.37 

91.83 

17 

98.86 

100.62 

98.58 

103.24 

101.00 

90.56 

91.93 

VI. 49 

91.37 

91.77 

18 

97.98 

101.97 

98.79 

102.39 

F  1 0 1 .62 

101.00 

90.32 

91  .85 

91.57 

91.37 

91.73 

19 

F102.13 

102.32 

96.53 

101.63 

100.84 

101.10 

93.73 

91.82 

91.57 

91.38 

91.66 

20 

109.57 

101.9J 

98,66 

100.67 

99.82 

101.16 

93.20 

91  .76 

93.74 

91.38 

91.65 

2) 

113.61 

101.22 

98.87 

100.24 

98.86 

100. 9a 

92.91 

91.74 

94.17 

91.00 

91.62 

22 

115.51 

100.53 

98.97 

100.02 

98.02 

100.23 

92.67 

91.76 

93.72 

91.54 

98.35 

23 

115.74 

100.06 

99.97 

102.44 

97.37 

99.35 

92,09 

91,69 

93.92 

91.55 

102.02 

26 

115.07 

105.57 

100.33 

106.98 

96.64 

98.00 

92.37 

91.67 

93.63 

91.54 

102.66 

25 

113.91 

109.H 

99.82 

109.52 

95.88 

96.05 

92.26 

91,67 

93.23 

92.26 

101.66 

26 

112.27 

111.71 

99.34 

109.38 

95.66 

95.03 

92.33 

91,80 

92.93 

92.30 

100.70 

27 

111 .44 

112.06 

99.18 

106.23 

98.92 

93.99 

92.32 

91.79 

92.66 

92.07 

99.66 

28 

110.26 

1  10.44 

99.09 

106.91 

100.49 

93.22 

92.70 

91.75 

92,44 

91.89 

*6.73 

29 

109.16 

99,04 

105.86 

100.92 

92.69 

90.50 

91,69 

92.25 

91.7* 

97.90 

30 

108.04 

98.67 

104.84 

101.64 

92,00 

95.98 

91.66 

92.10 

91,72 

97.13 

31 

108.63 

99.14 

102.04 

95.97 

91.63 

92.14 

The 

FOLLOWING  »EF£P 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  In  the 

:  table 

ABOVE 

MEAN 

106.88 

106.10 

101.93 

107.33 

100. 00 

93.01 

92.58 

92.23 

90.73 

*AX 

115.7a 

112.36 

108.49 

115.88 

100,55 

95.98 

95,36 

94.17 

102,66 

WIN 

97.98 

t  00 . 06 

98.48 

100.02 

92,00 

91.87 

91.63 

91.49 

91.62 

01 


96, 

»5.8 

95.2 

94.6 

94.1 


•1.7 
91. « 
91.1 

92.4 
92.7 

92.5 
•2.' 
95.' 
•5. 
95.' 


•5. 

95. 

94.' 

94.' 

91. 1 

•1.3 

91.0 

92.4 

»5.3 

97.7 


98.2 

97.5 

96.8 

*6.4 

*6, 

95, 


96, 

98, 

•2, 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  115.88  AT  6  00  A . M , ,  APR.  3 
LONEST  STAGE  MAS  91.14  On  OCT.  15  ANO  18, 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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BAYOU  PIERRE  ►•EAR  NATCHITOCHES,  LA. 


LOCATION.  LAT.  LONG.  93-09*16.  HIGHWAY  1  { BERRY)  BRIDGE,  «.9  HIi.ES  NORTHWEST  OF 

NATCHITOCHES.  ($TA.  2S90020.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  «IRfc  "EIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  On  may  15,  1978  GAGE  wA$  LOWERED  71.94  FEET  TO  AGREE  Ml TH  new  GAGE  ZERO. 

STAGES  FROM  JAN,  1  Thru  hay  14  wERE  CORRECTED  TO  Ngw  DATUM,  PRIOR  To  1976  GAGE  ZERO  MAS  71.94 
FEET,  NGVO. 

RtCOROS  AVAILABLE.  1nT£»»-1TTEnTLY ,  1940.  DAILY,  FEB.  13,  1948,  TO  NOV.  22,  1954,  AND  AUG.  9, 
1956  TO  JAN.  20,  1975,  AND  FEB.  12,  l97o  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  118. 53  FEET  ON  may  7,  1957,  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  SEP.  3,  AnD  LATER  OATES 
IN  1956.  EXTREMES  Have  BEEN  ADJUSTED  TU  N&VQ. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  18  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FES 

MAH 

APR 

fa  y 

Jon 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

89.09 

98.01 

99.86 

98.93 

48,04 

101.11 

91.10 

80.69 

85.64 

87.44 

86.13 

87.44 

2 

00.05 

97.24 

lon.ie 

100.79 

47.15 

101.35 

90.84 

89.08 

85.73 

87.99 

86.17 

87.25 

3 

F  90.79 

101. 67 

103.42 

46,46 

101.84 

90.63 

90.46 

85.87 

87.78 

86.43 

87.06 

4 

90.21 

102.01 

105.43 

46,03 

102.16 

90.24 

91.09 

85.89 

87.53 

86.45 

86.73 

5 

90.14 

142.31 

106.39 

46.24 

102.34 

89.63 

91.26 

85.96 

87.32 

86.40 

86.23 

6 

92.50 

102.58 

106.63 

100.36 

102.60 

84.13 

90.90 

86.04 

87.25 

86.37 

85.82 

7 

94.61 

102.41 

106.35 

101.73 

103.03 

88.90 

90.03 

8S.71 

87.12 

86.30 

85.59 

a 

96.09 

102.14 

105.82 

102.73 

103.04 

88.62 

90.09 

85.57 

87.07 

86.20 

85.43 

9 

96.10 

F  98.44 

101 .7o 

105.24 

102.74 

102.78 

88.42 

91.06 

85.38 

87.10 

86.10 

85.26 

10 

95.52 

97.71 

101,21 

104.75 

102.17 

102.73 

88.10 

91.00 

85. 25 

87.04 

86.13 

85.08 

1  1 

05.01 

96.62 

100.60 

104.29 

101.28 

102.40 

88.20 

90.93 

85.17 

86.96 

86.28 

84.90 

12 

«9.Sl 

95.69 

99 . 68 

103.94 

100.44 

IU2.26 

86,40 

90.47 

85.00 

86.98 

86.74 

64.85 

13 

94.02 

94.78 

98.67 

103.80 

44.48 

100.86 

88.71 

09,00 

84.92 

86.92 

86.92 

88.35 

14 

95.60 

93.92 

97.70 

103.58 

46.40 

100.10 

86.44 

09.14 

84.86 

86.75 

86.75 

87.56 

15 

95.05 

93.23 

96.92 

102.95 

47.67 

100.25 

86.31 

00.75 

84.83 

86.48 

86.64 

66.97 

16 

92.40 

92.88 

96.19 

102.02 

46.40 

100.54 

88.34 

06.30 

84.80 

86.25 

86.63 

86.10 

IT 

91  .04 

92.60 

95.4b 

101.24 

46.65 

100.65 

86.34 

80.05 

84.80 

86.12 

86.63 

86.07 

16 

91.29 

93.30 

94.56 

100.72 

46.50 

100.64 

88.09 

87.53 

84.88 

85. 4S 

86.35 

86.58 

19 

95.73 

93.03 

93. 57 

100.25 

46.26 

100.80 

87.70 

07.15 

84.94 

85.99 

86.01 

67.10 

20 

96.64 

92.81 

92.81 

99.68 

45.83 

100.87 

87.55 

66.66 

85.78 

86.00 

85.67 

87.46 

21 

99.56 

92.29 

92.26 

99,04 

45.48 

100.62 

87.40 

66.60 

86.36 

85.83 

85.30 

87.70 

22 

100.54 

91.79 

92.13 

98.64 

45.12 

44.87 

87.28 

06.46 

85.68 

85.84 

88.08 

67.82 

23 

100.60 

91,35 

92.30 

99.08 

44.83 

44,00 

87.1J 

06.34 

85.80 

86.04 

87.82 

24 

100.17 

95.50 

92.95 

100.57 

43,85 

47.53 

86.90 

66,31 

86.35 

86.10 

86.62 

25 

99.77 

97.35 

93.69 

101,52 

42.63 

45.88 

86.66 

06.26 

86.62 

85.92 

89.40 

89.04 

2b 

99.42 

97.79 

95.43 

101.94 

45.06 

44.45 

86,54 

06.23 

86,64 

85.70 

88.89 

89.29 

27 

99.93 

97.08 

96.67 

101.90 

48.81 

43.35 

86.56 

06,13 

86,53 

85.44 

88.44 

89,29 

26 

100.01 

99.00 

97.29 

101,36 

100,32 

92.44 

86.62 

06.03 

86.50 

BS.19 

88.20 

89,87 

29 

99.65 

97.50 

100.52 

100.68 

91.84 

87,04 

05.96 

86.90 

85.20 

87.97 

91.14 

30 

90.70 

97.37 

99.34 

100.76 

91.40 

87.83 

05.05 

87.56 

85.53 

87.68 

92.02 

31 

90.53 

97.04 

100,45 

88.03 

05.72 

86.08 

92.57 

The 

FOLLOMING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

4PPEARINS  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

95.42 

07,64 

102.33 

46.21 

99.69 

88.24 

00.42 

85.73 

86.49 

07.51 

MAX 

100.66 

102,58 

106.63 

102.74 

103.04 

41.10 

91.26 

87.56 

87.99 

92.57 

MXN 

09.09 

02,13 

90.64 

42.63 

91,40 

86.54 

05.72 

84,80 

85.19 

84.85 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  106.66  AT  MCNIGHT  ON  APR.  6. 
LOWEST  STAGE  maS  64,79  ON  SEP.  17  AND  DEC,  12, 
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DAILY  STAKES  FOR  1974 


BAYOU  SOyRBEAUX  NEAR  CLARENCE#  LA. 

LOCATION.  laT.  31-44-15,  LONS.  42-58-0*.  U.  S.  hIghnAY  «a  BRIDSE,  3.5  NILES  EAST  OF  CLARENCE. 
(STA.  28*0015.) 

LACE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  OCT.  «,  1459,  TO  DATE. 

extremes.  “ICMEST,  108.17  FEET  ON  APR.  12,  1474,  LONEST,  CHANNEL  DRY  ON  nay  31,  19*3,  AND  LATER 
OATES. 

OAlLV  E16HT  a.n.  stage  in  feet  gage  zero  IS  AT  NGVO 


CAY 

JAN 

FE8 

HAP 

APH 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

102.5* 

103.12 

104.17 

99.97 

99.92 

101.14 

99.08 

44.19 

98.42 

94. *5 

*4.50 

99.69 

2 

103.77 

102.53 

103.44 

100.52 

94.81 

101.17 

99.05 

44.17 

44.10 

99. *3 

99.48 

*4.6* 

3 

103.42 

101.47 

103.2* 

101.60 

44.63 

100.6* 

49.04 

94.17 

94.10 

99.60 

99,48 

44.61 

4 

102.7* 

102.03 

104.4* 

102.33 

100.49 

100.31 

49.01 

94.15 

94.09 

44.58 

94.47 

94.5* 

5 

101.94 

101.84 

104.44 

102.24 

102.44 

100.11 

98,44 

44.14 

44.16 

94.5* 

99.4* 

99. *0 

t 

101.7* 

101.43 

104.01 

102. OS 

102.4* 

100.03 

48.9* 

44.11 

94.25 

44.55 

44.45 

99.60 

7 

103.41 

103.54 

103.3* 

101.58 

101.87 

44.84 

99.01 

49,10 

49.2* 

94.53 

44.44 

99.60 

6 

103.58 

104.01 

102.5* 

101.0* 

101.04 

49.74 

99,00 

44.07 

94.22 

94. S2 

49.44 

94.57 

4 

103.09 

103.75 

101.90 

100.62 

100,43 

49. *7 

48.98 

49.05 

94.20 

99.50 

99.44 

44.57 

10 

102.35 

lu3.0» 

101.28 

100.34 

100.15 

44.57 

48.4* 

44,08 

94.16 

49.48 

99.4* 

94.5* 

11 

101.33 

102.35 

101.02 

100.23 

100.03 

44.52 

48.94 

44.10 

44.17 

44.47 

*4,43 

44.5* 

12 

100.58 

101.71 

101.05 

100.1* 

99.94 

49.47 

98.43 

44.09 

44.1* 

49.45 

*4.44 

44,5* 

13 

100.33 

101.13 

100.7* 

100.11 

94.91 

44.41 

46.92 

44.07 

99.15 

94.44 

44.44 

103.23 

14 

100.23 

100.67 

100.40 

100.00 

99.87 

94.36 

48.40 

44.03 

94.13 

44.42 

99.43 

103.73 

15 

100.1* 

100.3* 

100.22 

100.04 

94.82 

49.32 

48.41 

44.04 

94.10 

49.40 

94.42 

103.27 

16 

100.11 

100.1* 

100.17 

100.02 

94.75 

49.27 

99.00 

94.03 

44.08 

44.34 

44.42 

102.60 

17 

100. OS 

100.07 

100.17 

94.98 

94.** 

99.24 

94.1* 

44.01 

99.02 

49.39 

99.41 

101.75 

16 

100.14 

100.8* 

100.24 

99.93 

99. *1 

44.21 

94.19 

44.00 

44,07 

49.38 

99.41 

100.74 

19 

102.45 

102.33 

100.33 

99.80 

99.61 

94.25 

49.1* 

98.46 

99.08 

*4.3* 

99.41 

100.2* 

20 

10*. 02 

101.83 

100.33 

99. *9 

99.57 

94.28 

49.15 

48.4* 

99.43 

94.3* 

49.41 

100.05 

21 

10*. 04 

101. 1* 

100.40 

99.62 

94.47 

94.27 

94.14 

98.9* 

100. *7 

99,35 

94,42 

94.95 

22 

105. *9 

100.77 

100.57 

44.47 

99.40 

99.25 

99.11 

48.9* 

100. *0 

99.47 

99.8* 

94.43 

23 

F105.32 

100.78 

101.41 

101.06 

99.34 

99.23 

94.10 

48.93 

•00.4* 

94.4* 

101.30 

94.47 

24 

F104.88 

104.75 

101.2* 

101.4* 

99.30 

49.20 

49.09 

94.01 

100.23 

94.45 

101.49 

100.74 

25 

104.47 

105.38 

100.69 

100.87 

99.27 

44.18 

49.0* 

44.00 

100.0* 

49.4* 

101.02 

101.32 

26 

103.89 

105.27 

100.2 

100.32 

99.27 

94.1* 

94.24 

49.00 

99.9* 

44.43 

100.53 

100.90 

27 

104.13 

105.10 

100.11 

100.07 

99.31 

99.14 

94.24 

48.99 

99.85 

94.34 

100.19 

100.43 

26 

104,10 

104.73 

99.94 

100.17 

99.33 

49.11 

94.28 

48.47 

99.81 

94.39 

100.00 

100.15 

29 

103.55 

99.82 

100.1* 

94,38 

94.09 

49.29 

98.95 

49.70 

99.38 

99.87 

100.01 

30 

102.87 

94.79 

100.02 

99.64 

49.04 

99.28 

96,4* 

49.68 

44.38 

49.79 

44.9* 

31 

103.16 

99.85 

100.32 

49,25 

48.92 

49.51 

94.4* 

the 

FQLLOnING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

102.64 

102.39 

101.34 

100.52 

100.00 

66.56 

99.07 

49.03 

49,4* 

99,4* 

99.74 

100.45 

MAX 

106.04 

105.38 

104.46 

102.33 

102.4* 

101.16 

44,24 

94,14 

100,67 

99.65 

101.49 

103,75 

MIN 

100.08 

100.07 

99.79 

99.42 

99.27 

66.09 

96.90 

98,42 

96.92 

99,35 

49.41 

94.5* 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  NAS  104.24  AT  •  00  P.N.,  JAN.  20 
LONEST  STAGE  NAS  9S.90  ON  JUL.  14  ANO  IS. 


daily  STAGES  FOR  1979 
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KISATCM1E  8ATOU  AI  LOTUS,  LA. 

LOCATION.  U*T.  11-29-01,  LONG,  91-08-14.  ON  BRIDGE,  4.8  MILES  80UTMEAST  OF  8ELLM000,  LA.  (8TA. 

1110020,1 

GAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  HIRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  |91«  TO  JULY  1942,  and  JAN,  1956  TO  DATE,  ZERO  OF  GAGE  RRIOR  TO  I9S*  has 
124,81  FEET,  NGVD. 

EXTREMES.  HIGHEST,  142.9  FEET  ON  MAR,  JO,  1919.  LOmEST,  124.84  FEET  ON  AUG.  26,  195*. 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  j£ro  u  AT  M6vp 


o*y 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

1 

2 

F 1 16.64 

F134.20 

3 

111.12 

Fill. 10 

119.19 

4 

111.20 

118.40 

5 

Fill. 06 

FI29.15 

111.78 

6 

111.52 

112.97 

F 1 10.18 

T 

118. To 

116.82 

6 

111.91 

111.14 

9 

129.92 

F 128.48 

10 

u 

111.42 

12 

F128.28 

F 1 29 . 1 0 

13 

14 

15 

F128.20 

16 

Fill. 78 

F12T.50 

17 

135.46 

16 

111.67 

Fill. 80 

14 

129.76 

111.11 

F128.95 

20 

118.81 

F129.15 

Fill. 77 

21 

114.64 

112.16 

22 

118.12 

F110.60 

Fill. 76 

111.52 

23 

111.11 

111.04 

114.91 

24 

129.89 

160.17 

Fill. 81 

110.74 

25 

111.55 

26 

F129.86 

111.67 

FI  28. 1 0 

27 

111.68 

Fill. 19 

26 

F129.90 

F  121,80 


F126.50 

FI 25, 66  F12S.90  T 

F125.95 


F12T.11 


F 1 26.60 


FI2S.TT 


F  126,28 


F125.57 


F  121.61 


F  121.71 


F125.15 


F126.12 


F121.75 


F126.07 


FI  26. 7 1 


F121.B4 


F  125.95 


F126.80 


F110.49 


F125.80 


Fl26.ll 


F121.92  115,72 

116.18 
Ft  10, 94 


F12S.95  F126.ll 


F127.62 


29  F128.ll 

10 
11 


FI27.40 


F  126.90 


F126.10 


FI25.80 


111,17 

the  follohing  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 


F-  NOT  AT  stated  TINE 


T-  TEMPORARILY  INOPERATIVE 


HIGHEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  140,21  AT  4  41  A.N.,  FES.  29. 
LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  121,15  ON  SER.  14. 


9 


9- 


142 
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BAYOU  LUCE  NEAR  CYPRESS#  LA. 

LOCATION.  tAT.  31-35-07,  LONG.  93-02-52.  HIGHWAY  494  BRIDGE,  1.7  MIuES  SOUTHWEST  OF  CYPRESS. 
(STA.  3130020.) 

CAGE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  26,  1956#  TO  DATE. 

EXTREMES,  HIGHEST  tFkOH  INCOMPLETE  RECORD)  99.55  FEET  UN  APR.  8,  1968.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
JULY  A,  1956,  AND  LATER  DATES. 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NCVO 


DAY 

JAN 

FEB 

ma» 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

68.88 

79.99 

80,02 

61.51 

80.50 

79,74 

79. 9S 

79.57 

79,86 

79,4* 

2 

91.70 

F  89.57 

60,44 

79,78 

61.52 

80.56 

79.75 

60.02 

79.54 

79.62 

79.44 

3 

68.24 

87.13 

79.83 

81,19 

80.59 

79.83 

60.07 

79.50 

79.52 

74.49 

4 

66.40 

91  .39 

80.91 

81.69 

80,59 

79.90 

79.98 

79.50 

79.46 

74. 5$ 

b 

85.04 

93.25 

84.16 

81.14 

60.64 

79.98 

79.98 

79.47 

79.49 

79.61 

b 

85.27 

93.2) 

86.32 

HI. 31 

80.64 

79.98 

60.00 

79,49 

79.50 

79.6* 

7 

89.01 

92.67 

84.53 

61.67 

60.61 

80.11 

60.00 

79.50 

79.79 

79. 61 

8 

90.9b 

91  .90 

62.37 

62.17 

80.56 

90,18 

79.98 

79,50 

79.82 

79.60 

9 

91.22 

91.00 

81.97 

82.00 

80.62 

60,16 

79,98 

79,60 

79.89 

79.59 

10 

9C.42 

89.80 

81.96 

81.50 

90.60 

80,17 

79,99 

79,63 

80.00 

74.56 

1  1 

69.04 

88.56 

81.49 

81.45 

80.59 

80,16 

79.96 

79,66 

79.79 

79.51 

12 

P 

91  .58 

87, US  F 

66.00 

87.02 

80.72 

81.44 

60,60 

80.20 

79.93 

79,68 

79.62 

60.10 

13 

90.04 

84.45 

85.35 

85.76 

80.01 

60.59 

80.67 

80.20 

79.09 

79.70 

79.56 

89.97 

14 

67.99 

81.74 

63.26 

64.85 

79.60 

79.58 

80.66 

80.10 

79.83 

79,67 

79.50 

92. 11 

15 

84.74 

80.34 

81.24 

84.00 

79,47 

79.79 

80.59 

80.14 

79.62 

79,64 

79.49 

42.77 

16 

61.55 

80,16 

60.37 

63.10 

79.46 

79,95 

80,60 

80.10 

79.77 

79.63 

79.49 

92.00 

17 

80.13 

82.12 

62.00 

79.44 

80.10 

80,54 

80,03 

79.70 

79.62 

79.49 

90,66 

IB 

81  .91 

85.58 

61.03 

79,78 

6U.18 

60.49 

80.09 

80.13 

79.64 

79.48 

88.82 

19 

84.98 

83.41 

85.99 

80.39 

60.10 

80.20 

80.50 

80.17 

80.08 

79.63 

79.90 

85.97 

20 

92.87 

65.03 

84.40 

80.07 

80.22 

80,23 

80.53 

80.19 

C0.65 

79.60 

79.89 

82.55 

21 

83.87 

64.59 

81.41 

80.29 

60 ,2o 

60.64 

60.18  F 

82.40 

79.54 

79.69 

79.49 

22 

F 

96.75 

82.72 

Ho  .00 

82.60 

80.34 

80.20 

80.60 

80.19 

85.18 

79.50 

81,24 

79.92 

23 

83.78 

67.08 

87.00 

80.36 

80.19 

80.57 

80.22 

83.12 

79.93 

83.42 

80.54 

24 

88.42 

89.44 

80.30 

80.20 

60.55 

80.27 

79.64 

79.61 

86,77 

61.50 

25 

88.20 

89.28 

80,20 

60.26 

60,62 

80.18 

79.43 

79.50 

87,03 

85.45 

26 

94.43 

66.32 

67.96 

80.15 

60,30 

60.76 

80.09 

79.49 

79.45 

84.50 

*6.52 

27 

93.93 

83.47 

85.69 

80.30 

60.33 

60.26 

80. 06 

79.52 

79.49 

81.22 

84.12 

28 

93.34 

60.79 

83.41 

80.42 

00.36 

79.77 

80.03 

79.53 

79.60 

79.66 

80.98 

29 

92.68 

79, «3 

61.88 

60.47 

0  0.46 

79.53 

80,04 

79.52 

79.70 

79,55 

80.11 

30 

91.74 

79.83 

80.76 

60.55 

60.46 

79.44 

80,04 

79.55 

79,70 

79.50 

*0.11 

31 

90.94 

79,90 

80.94 

79,60 

80,00 

60.02 

80,06 

the 

following 

-  RFF£R 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

mean 

85.90 

80.85 

*0.7* 

80.45 

80.08 

60.23 

79,60 

80,53 

*2.45 

MAX 

93.25 

66.32 

*2.17 

80,76 

80.27 

85.16 

60,02 

67.03 

92.77 

MIN 

79,99 

79.44 

70.58 

79,44 

79,74 

79.43 

79.45 

79,48 

79.44 

F-  NO*  AT  STATED  TI-E 

HIGHEST  STAGE  CFRU*  InCU-PLETE  RECORD)  "AS  96.75  *T  1J  00  A.m.,  JAN,  22. 
LU"»EST  STAGE  MAS  79.35  ON  Jul.  30. 
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CANE  RIVER  NEAR  GALBRAITH,  LA, 


LOCATION.  LAT,  31-30-33,  LONG,  92.45-55.  HIGHnAV  440  BRIDGE  (LENA  STATION),  3,4  NILES  NORTHEAST 
OF  GALBRAITH.  (STa.  3160015,) 

GAGE.  HIRE  HEIGHT  TYPE, 

general  INFORMATION.  ON  hat  4,  I9T6  GAGE  naS  LUhERED  54.26  FEET  TO  AGREE  KITH  NEm  GAGE  ZERO. 
STASES  from  JAN.  1  THRU  mat  3  HERE  CORRECTED  TO  NEm  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  HAS  54.26 
FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  DEC.  9,  1938,  TO  NOV.  30,  1946,  AND  MAR.  1,  1948,  TO  DATE. 
INTERMITTENTLY,  1947  TO  1448. 

EXTREMES.  HIGHEST,  104,16  FEET  FROM  APR.  16  TO  16,  1945.  LONEST,  60.00  FEET  ON  HAY  IT  AND  LATER 
DATES  IN  1978.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


DAILY 

EIGHT  A.H,  STAGE  IN  FEET 

gage  zero 

IS  AT 

NGVD 

OAY 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

oec 

1 

68. 15 

68.30 

69.50 

2 

66,  1 0 

68.45 

60. 9S 

3 

68.06 

68.40 

68. SS 

a 

6S.00 

68.40 

68.75 

5 

67.91 

68.45 

68.65 

6 

67.75 

66.30 

68.55 

T 

67.65 

68.25 

68.45 

e 

67.60 

68.05 

66.35 

? 

67.60 

68.20 

68.30 

10 

67. S5 

68.75 

68.25 

u 

67.50 

68.65 

68.20 

12 

67.45 

68.55 

68. IS 

13 

68.10 

68.47 

69.40 

14 

67.65 

68.35 

77.80 

15 

67.55 

66.25 

77.75 

16 

67.54 

68.15 

77.20 

17 

67.50 

68.10 

77.50 

16 

67.45 

68.05 

75.65 

19 

67.40 

67.95 

74.65 

20 

67.40 

67.90 

73.55 

21 

67.55 

67.85 

72.50 

22 

67.70 

72.80 

71.40 

23 

68.10 

75.30 

70.45 

24 

68.50 

75.65 

72.45 

25 

68.00 

75,80 

74.75 

26 

68.02 

74.35 

74.15 

27 

68.05 

73.55 

73.90 

28 

68.05 

71.95 

73.80 

29 

68.05 

70.05 

72.60 

30 

67.70 

69.60 

71.80 

31 

68.25 

70.75 

THE  FOLLOmING  refer  ONLY  TO 

READINGS 

APPEALING 

IN  THE 

table 

ABOVE 

mean. 

67.80 

t  ' 

71.77 

MAX 

68.50 

75.  SO 

77.80 

MJN 

67,40 

67. 85 

68.15 

highest  stagf.  (from  incomplete  record)  has  77. so  on  dec.  i«. 

LOHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  MECURO)  HAS  67.40  ON  OCT,  14. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


BAYOU  JEAN  DE  JEAN  NEAR  HOTMELLS,  LA. 


LOCATION.  laT.  31-22-99,  LONG.  92-92-50.  ODOMS  BRIDGE,  2.7  MILES  NORTH  OF  HOT "ELL8,  (STA. 
3*50015.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  "IRE  "EIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  19«6  TO  1998,  AND  1957,  DAILY,  FEB.  22,  1998,  TO  DEC.  7, 
1955,  AND  OCT.  25,  1965,  TO  DATE.  FOR  RECORDS  FROM  1955  TO  1965,  REFER  TO  GAGE,  COTILE  CREEK 

at  hotmells. 

EXTREMES.  HIGHEST,  96.0  FEET  ON  HAY  12,  1957,  LOMEST,  65.99  FEET  ON  SEP.  26,  1967. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


79.83 
75.93  F 
79.57 
72.33 
71.0u 


69.29 
68.87 
68.58 
68.99 
79.50  F 


71.70 
F  71.23 
70.80 
70.96 
70.19 


2* 

77.92 

75.30  73.12 

78.76 

75.98 

67.05  67.28  66,63 

68.67 

71.50  F  69,85 

20 

77.15 

73.72 

78.05 

76.65 

67.08  66.97 

68.30  F 

66.85 

71.08  69.76 

30 

76.52 

73.79 

77.10 

77.07 

66.93  F  66.92 

68.00  F 

66.96 

70.80  69.66 

31 

77.08 

73.35 

77.30 

66. SO 

67.87 

69.65 

the 

FOLLOmInG  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

M£AN 

73.99 

75.00 

79.55 

79.53 

70.58 

*AX 

77.92 

80.52 

89.25 

79,35 

75.10 

MIN 

68.99 

69.97 

79.03 

68.03 

69.09 

F-  NOT  AT  STATED  TI"E 


HIGHEST  STAGE  HAS  89,28  AT  3  00  A.M.,  APR.  7. 

LO"EST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  66.20  ON  JUL.  2. 


ft. 

4  *,  1 


OAKY  STAGES  FOR  1479 
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BAYOU  R1G0LETTE  NEAR  COLFAX,  L*  <  (STATE  Hmy.  •) 


LOCATION.  laT.  I1.J1.24,  LONS.  92.40.13.  HlGMMAY  8  BRIDGE,  2.3  MILES  EAST  OF  COLFAX.  (STA. 
3720015.) 


SAGE.  AUTONATIC  RECORDER  ANO  WIRE  height. 

general  INFORMATION,  on  naR.  S,  1978  SAGE  HAS  LOHERED  61.69  FEET  TO  AGREE  «I7h  N£H  GAGE  ZERO. 
STAGES  from  Jan.  1  Thru  NAR,  7  HERE  CORRECTED  TO  NE»  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  HAS  61.64 
FEET,  NSVD, 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  13,  1439,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  95.29  FEET  ON  APR.  16  AND  17,  1945.  LOhEST,  CHANNEL  DRY  FROM  NOV.  1  TO  1$, 
1448.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTEO  TO  NGVD. 


DAILY 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

DAY 

JAN 

FEB 

“aR 

APR 

NAY 

JON 

JUL 

•  os 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

* 

1 

81.66 

86.46 

87.69 

75.70 

82.42 

73.60 

72.64 

F 

71.33 

72.92 

73.96 

78.30 

l 

83.04 

66.22 

87,34 

75.44 

81,65 

74.15  F 

70.68 

72.33 

72.61 

71.50 

77.15 

3 

83.27 

85.47 

87.51 

79.08 

80.74 

74.87 

72.11 

72.33 

72.90 

76.30 

a 

83.47 

65.72 

87.41 

81.76 

60.13 

74,60 

71.84 

F 

71.00 

72.06 

72.55 

75.65 

5 

83.47 

85.53 

87.19 

83.29 

80.35 

74.28 

71.65 

72.26 

74.85 

6 

83.54 

65.44 

86,43 

83.93 

60,50 

74.20 

71,60 

71.92 

72.05 

74.80 

7 

84.08 

85.63 

86.62 

84.03 

60.66 

74.03 

71.37 

72. OS 

72.00 

74.19 

a 

84.32 

85.66 

86.28 

83.87 

60.52 

73.76 

71.30 

71.66 

71. S3 

73.92 

9 

84.54 

85.64 

*5.44 

83.63 

60.05 

73.50  F 

70.74 

71.27 

71.40 

F 

71.06 

71.65 

73.70 

10 

84.60 

65.44 

85.60 

83.30 

79.37 

73.24 

F 

71.20 

71.14 

73.43 

' 

11 

84.47 

85.17 

85.40 

82.66 

78. S7 

73.03 

73.31 

73.10 

k  _ ; 

12 

84.17 

84.87 

85.17 

62.25 

78.24 

72.72 

73.05 

71.04 

13 

83.84 

64.52 

84.68 

81. 9J 

77.85 

72.37 

f 

70.94 

72.68 

81.30 

- 

1« 

83.50 

64.18 

84.54 

81.70 

77.55 

72.07 

70.80 

72.40 

82.66 

15 

63.18 

83.82 

84.24 

81.47 

77.26 

71.84 

F 

70.78 

72.17 

83.15 

16 

82.65 

63.50 

83.92 

81.03 

76.81 

71.67  F 

70. T5 

71.99 

63.12 

17 

81.45 

83.17 

83.62 

80.35 

76.09 

71.48  F 

71.28 

71  .85 

01.24 

ia 

81.05 

83.11 

83.30 

79.48 

75.47 

71.37 

71.50 

71.77 

82.91 

19 

80.60 

62.85 

82.94 

78.56 

74.85 

71.60 

F 

71.10 

71.67 

62.12 

20 

85.20 

62.54 

62.43 

77.62 

74.37 

71.55 

F 

70.62 

74.70 

71.60 

81.62 

21 

88.12 

82,18 

81.83 

77.87 

73.96 

71.46 

St. 18 

71.53 

80.71 

22 

88.51 

81.97 

81.08 

78.42 

73.62 

72.27 

BO. BO 

F 

70.70 

75.94 

74.76 

•  ,  • 

23 

88.34 

82.46 

80.78 

81.32 

73.47 

71.90 

BO. 00 

72.78 

80.17 

78.65 

,  ■  ' 

24 

88.14 

86.34 

80.38 

83.05 

73,34 

71.65 

71.73 

79.00 

72.50 

•  1.23 

78.44 

25 

67.83 

86.33 

79.95 

83.76 

73.08  F 

70.84 

71.46 

71,87 

77.83 

72.04 

81.62 

74.10 

26 

87.  5S 

86.50 

79.46 

83.90 

72,78 

73.33 

73,03 

76.44 

71.81 

81.73 

74.49 

27 

87.40 

86,32 

78.78 

83.93 

72,53 

74.63 

72,42 

75.10 

71.60 

81.37 

79.51 

*/  ' 

26 

87.14 

88.00 

78.07 

83.72 

72.28 

74.43 

71.93 

74.26 

80.82 

79.28 

29 

86.48 

77.29 

83.40 

72.15 

73.77 

71.60 

73.66 

F 

71.27 

80.10 

78.80 

30 

86.74 

76.50 

83.03 

72.66 

73.32 

71,38 

73.25 

79.26 

78.25 

31 

86.64 

75.45 

73.47 

72,98 

71.34 

72,08 

77.61 

The 

FOLLOnINC  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

84.84 

85.05 

83.14 

81.48 

76.67 

74.73 

78.16 

MAX 

68.51 

86,50 

87.64 

64.03 

82,42 

81.73 

81.12 

MIN 

60.60 

81,97 

75.95 

75.70 

72.15 

71.53 

71.09 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  68,51  On  JAN.  22  AND  FEB.  26. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  70.62  ON  AUG.  20. 


V 


IL.,, 
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oaily  stages  f or  1979 


bayou  rigolette  near  pinevule,  la. 


LOCATION.  IAT.  J1.22.JA,  LONS.  42.29*21.  HIGHWAY  120J  BRIDGE,  FOUR  NILES  NORTHXEB1  OF  PINE«ULE. 
(STA.  J7B001S. ) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AnO  HIRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERHITTENTLY,  144*  TO  194S.  DAILY,  FEB.  22,  194B,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  SS.J  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  H»Y  1953.  LOWEST,  ST. 4  FEET  ON  OCT.  24  AND  2S, 
19SJ. 

daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvo 


DAY 

JAN 

FE6 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

*0.64 

72.92 

74.13 

*5. *4 

70.67 

68.12 

54.30 

*0.42 

54.7* 

60.74 

63.74 

*4.90 

2 

70.99 

72.43 

74.05 

67.09 

*4.28 

70.85 

59.27 

*0,62 

54.60 

*0.56 

*2.21 

64.13 

5 

70.54 

71.4* 

75.75 

64.47 

*8.06 

*4.97 

54.27 

60. *3 

59.7* 

*0.39 

*1.38 

*3.35 

a 

*9.9* 

71.72 

76.55 

72.90 

*7.15 

70,18 

59.22 

*0,54 

59.6* 

*0.20 

*0.91 

62.62 

5 

69.42 

71.  SO 

76.62 

74.65 

67.20 

70.32 

59.20 

60.27 

54.58 

60.01 

60.61 

62.09 

6 

*4.20 

71,64 

76.55 

75.80 

*8.12 

70.43 

54.23 

60,08 

54.67 

54.84 

60.34 

61.74 

7 

71.28 

73.21 

76.3  * 

76.42 

*4.58 

70.72 

59.24 

60,00 

*0.54 

54.73 

60,20 

61.53 

a 

71.70 

72.95 

76.06 

76.66 

70,86 

70.46 

59.28 

59.40 

*0.5* 

59,61 

*0.10 

*1.38 

9 

71.15 

72.25 

75.74 

76.77 

71.68 

70.68 

59.J4 

54.74 

60.24 

59.53 

54.45 

*1.21 

to 

70.49 

7l.*2 

75,24 

76.58 

71.84 

70.59 

S4.53 

59.64 

54.48 

54.44 

*0.85 

61.08 

It 

70.00 

71.04 

74.80 

76.20 

71.43 

70,57 

54.56 

59,6* 

54.79 

54.45 

61.32 

60.92 

12 

*4. *2 

70.58 

74.03 

75.79 

70.64 

70.58 

54.47 

59.60 

59.60 

59.43 

60.99 

61.23 

13 

*4.27 

70. 1J 

72.95 

75,35 

69.73 

*9.72 

54.43 

54.57 

59.49 

59.40 

*0.72 

69.45 

14 

*8.90 

64.72 

71.62 

74.80 

*8.84 

*8.35 

54.84 

59.60 

54.39 

59.34 

60.49 

70.21 

15 

6S.5J 

04.JJ 

70.58 

74.19 

*7.65 

*7.47 

54.78 

54.  S3 

54.33 

59.30 

60.28 

69. *5 

16 

*8,19 

68.93 

*9.90 

73.4* 

*6.47 

*7.54 

54.64 

54,46 

54.27 

59.31 

60.13 

64.12 

17 

*7 .7  J 

*6.5* 

64.55 

72.46 

65.56 

*7.80 

59.56 

59.43 

54.27 

54.23 

60.04 

68.72 

IS 

*7.17 

64.20 

69.24 

71.27 

65.08 

68.12 

54.60 

59.3* 

54.63 

59.21 

59.98 

68.37 

19 

*6.49 

69.J* 

68.78 

70.22 

64.83 

*8.18 

54.66 

54.34 

61.13 

54.20 

59.90 

*7.44 

20 

70.40 

6S.85 

*8.39 

64.42 

64.40 

*8,23 

54.60 

59.28 

65.15 

54.20 

54.86 

67.44 

21 

71.  4S 

*8.47 

*8.04 

*9,44 

63.40 

*8.11 

60.48 

54.28 

72.83 

59.20 

54.84 

66.84 

22 

72.20 

66.06 

*7.48 

64.60 

*3.46 

*7.58 

60.35 

59.25 

71.65 

59.20 

61.28 

66.12 

23 

72.42 

70.38 

*7.70 

70,48 

62.98 

*6.75 

60.28 

59.23 

69.96 

*1.59 

68.50 

*5.40 

24 

72. SJ 

74.54 

*7.20 

70.48 

62.45 

65.39 

*0.15 

*0,03 

68.17 

61.35 

69.53 

*6.18 

25 

73.00 

74.84 

66.37 

71.07 

61.50 

*3.64 

60.10 

*1.10 

66.39 

60.60 

*4.10 

66.32 

26 

72.95 

74.62 

*5.72 

71.77 

60.73 

*1.7* 

*1.85 

*0.80 

64.74 

60.22 

68.43 

65.6* 

27 

73,20 

74.40 

65.24 

72.52 

*3.17 

60,32 

65.16 

61.00 

*3.30 

54.49 

68.22 

65.28 

26 

73.25 

74.28 

65.42 

72.72 

64.63 

54.52 

64.07 

60,84 

*2.25 

54.81 

67.23 

65.10 

29 

73.10 

65.62 

72.45 

*5.58 

59.JJ 

*2.4* 

60.47 

61.57 

54.76 

66.42 

64.40 

30 

72. Sb 

65.85 

71.72 

66.66 

54.28 

*1.63 

60.16 

61.11 

54.72 

*5,63 

64.58 

31 

73.22 

65.38 

66.17 

61,16 

59,92 

63.45 

*4.16 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

70.67 

71.33 

70.87 

72.58 

*6.84 

*7.40 

60,22 

54,97 

62.11 

54,45 

62.62 

*5.08 

"AX 

73.25 

74.84 

76.62 

76.77 

71.84 

70.98 

65.18 

61.10 

72.83 

*3.45 

64.53 

70.21 

MIN 

66.49 

66.08 

65.2« 

65.64 

*0,73 

54.26 

59.20 

59.23 

54.27 

54.20 

54.84 

60.42 

HIGHEST  STAGE  HAS  76.77  AT  2  00  A.H.,  APR.  9. 
LOWEST  STAGE  HAS  S9.20  ON  JUL.  4  AND  LATER  DATES, 
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3AV0O  MOREAU  NEAR  ODEnBURG,  LA. 

LOC«OtOoi2st>T'  J0’55’J°'  L0NS*  997  BRIDGE.  2.9  MILES  EAST  OF  OOENSURG.  ISTa. 

gage.  automatic  RECORDER  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1943  TO  19«5,  1948.  DAILY,  OCT.  SI,  1950,  TO  DATE. 

EXTOATES*  MI6ME9T'  38,38  FEET  0N  m*t  ,9'  »**3.  lOaEST,  CHANNEL  DRY  On  JUNE  2,  1951,  AND  LATER 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet 


gage  zero  is  at  ngvd 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL 


JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV  DEC 

27.30 

34.05 

27.43 

26.32 

33.22 

£8.13 

31.78 

28.03 

29,67 

£7.94 

26.62 

27.24 

27.16  £7.90 

26.15 

27. 84 

F  27.62 

27.63 

F  27.07 


34.91  27.94 

33.71  F  27.69 


F  27.92 


34.27  F  27.95 
29.77 


27.22 

27.29 

F  27.85 

29.46 

27.21 

29.44 

F  27.15 

29.13 

27.05 

26.65 

26.42 

27.17 

28.55 

F 

27.61 

29.20 

32.20 

28.60 

32.15  F 

27.17 

28.20 

31.18 

F  27.92 

27.93 

30.00 

29.70 

26.52 

29.06 

31.90 

35.73 

26.48 

32.93 

35.95 

27.17 

28.05 

31.70 

35.83 

30.24 

35.53 

F 

27.17  29.28 

35.16 

28.66 

34.66 

27.16 

FOLLOnINC  refer  only  TO  REAOINGS  APPEARING  in  the  table  above 


32. 6B  JO. 77  14.07 
36. 1J  35.44  36.72 
29.02  2B.5S  26.51 


F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  HAS  36.73  AT  6  45  A.K.,  APR.  |4. 

LOHEST  STAGE  (PROM  INCOMPLETE  REC0R0)  HAS  27.05  ON  SEP.  17. 


ISO 


daily  stases  son  t*?« 


UPPER  GUIDE  LEVEE  BORROH  PIT  ABOVE  8AV0U  LATENaCHE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-43-48,  LONG.  91»43-53.  ABOUT  700  FEET  ABOVE  JUNCTION  nITH  BAYOU  LATENACHE  AND 
1,000  FEET  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA.  40880UB.) 

GAGE.  staff  type. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  I960  TO  1979, 

STAGE  IN  FEET  646E  IER0  **  *T  Ne¥B 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

10.05 

23.59 

23.59 

lb.  68 

14.63 

15.74 

14. SB 

14.36 

14.16 

15.50 

6 

7 

18.75 

15.06 

14.71 

H 

9 

10 

15.01 

21.09 

21.11 

15.70 

15.53 

14.11 

ti 

12 

13 

14 

15 

14.5b 

22.10 

17.31 

16.88 

14.22 

14.18 

23.46 

16 

17 

ie 

19 

20 

19.82 

17.98 

22.05 

16.35 

18.90 

16.09 

14.60 

14.36 

14.33 

21 

22 

23 

24 

25 

18.70 

22.10 

16.44 

15.91 

18.41 

17.22 

14.16 

18.11 

26 

27 

2# 

29 

30 

31 

19.33 

26.34 

17.9b 

15.97 

23.34 

15.89 

15.72 

14.14 

20.22 

19.11 

MEAN 

MAX 

MIN 


THE  FOI.LUNInG  REFER- ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


DAILY  STAKES  FOR  1979 


1S1 


BAYOU  LATENACHE  above  POINTS  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAY.  30-43-44,  L0N6.  91-44-00,  ON  UPSTREAM  SIDE  OF  STRUCTURE.  2.4  MILES  NORTH  OF 
MELVILLE,  LA.  (STA.  40900128.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1950.  DAILY,  FEB.  14,  1951,  TO  DATE. 

EXTREMES.  MISHEST,  31.4*  *E£T  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  ON  MAY  1,  1971.  LONEST,  13. 7B  FEET  (FROM 
INCOMPLETE  RECORD)  ON  NOV.  13,  1978. 

daily  eight  a.h.  stage  in  feet  cage  zero  is  at  ncvo 


UAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

14.40 

21.42 

24. 5S 

16.72 

15.76 

22.00 

15.69 

14.58 

14.23 

16. 38 

2 

14.50 

20.58 

23.66 

16.68 

15.70 

21.18 

15.68 

14.51 

14.21 

15.86 

1 

14.50 

19.93 

23.75 

17.25 

15.70 

20.55 

16.88 

14.47 

14.20 

15.52 

u 

14. 4S 

22.10 

24.17 

21.95 

15.67 

19.83 

16.56 

14.42 

14.17 

15.20 

5 

14. as 

22.35 

23.67 

23.10 

15.67 

19.30 

16.23 

14.38 

14.17 

14.98 

b 

14.48 

25.47 

23.08 

22.80 

IS. 63 

18.78 

16.00 

14.32 

14.16 

14.80 

7 

14. SO 

26.28 

22.33 

22.33 

15.63 

18.34 

15.84 

14.31 

14.20 

14.70 

e 

14. 88 

25.45 

21.68 

21.73 

15.72 

18.00 

IS. 74 

14.30 

14.19 

14.65 

9 

15.00 

24.74 

21.10 

21.13 

15.72 

17.64 

15.63 

14.30 

14.17 

14.60 

10 

14.93 

23.98 

20.55 

20.58 

15.70 

16.39 

15.53 

14.27 

14.61 

14. S7 

11 

14.82 

23.00 

20.14 

20.10 

15.72 

17.23 

15.43 

14.23 

14.67 

14.53 

12 

14.73 

22.17 

19.78 

21.75 

15.75 

17.03 

IS. 33 

14.20 

14.63 

14.50 

13 

14. S7 

21.40 

19.48 

24.10 

15.75 

16.67 

15.20 

14.20 

14.57 

17.20 

14 

14. 82 

20.88 

19.19 

2'  ,60 

F 

16.75  16.25 

16.76 

15.07 

14.21 

14.50  F 

23.96 

15 

14.58 

20.38 

18.92 

2c e4 

16.63  18.40 

16.64 

14.91 

14.20 

14.44 

23.45 

16 

14.52 

19.90 

18.68 

22.02 

16.53  18.89 

16,52 

14.73 

14.17 

14.40  F 

22.65 

17 

14.50 

19.55 

18.44 

16.42  18.30 

16.40 

14.60 

14.18 

14.33 

IB 

14.50 

19.50 

18.18 

16.33  17.69 

16.27 

14.50 

14.17 

14.32 

19 

14.49 

20.16 

18.00 

16.25  17.43 

16.15 

14.40 

14.15 

14.32 

20 

15.03 

19.95 

17.82 

16.19  17.66 

16.08 

14.52 

14.13 

14.30 

21 

15.89 

19,60 

17.80 

16.13  18.28 

16.00 

16.52 

14.12 

14.30  F 

18.10 

22 

18.67 

19.28 

17.74 

16.06  19.37 

15.92 

18.72 

ia.12 

14.30 

17,67 

23 

18. IB 

21.82 

18.18 

16.00  18.95 

15.87 

18.06 

14.33 

14.65 

17.35 

24 

20.85 

26.68 

18.57 

15.94  18.15 

15.87 

17.23 

14.32 

15.75 

18.75 

25 

20.53 

F  26.90 

18.38 

15.90  IS. 59 

15.85 

16.56 

14.30 

17.75 

20.57 

26 

19.79 

26.32 

18.00 

15.90  25.13 

15.90 

15.96 

14,25 

20.18 

20.43 

27 

19.75 

25.85 

17.67 

16.00  F  25.50 

15.83 

15.50 

14.22 

19.69 

19.83 

26 

19.75 

25.27 

17.38 

15.92 

15.82 

15.13 

14.16 

16.79 

19.10 

29 

19.33 

17.20 

15.82 

15.73 

14.82 

14.18 

17.87 

18.53 

30 

18.87 

17.00 

15.79  F  23.37 

15.73 

14.67 

14.20 

17.08 

18.02 

31 

21.65 

14.87 

22.70 

15,73 

14.23 

17.56 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

IS.  41 

22.54 

19.74 

17.16 

15.78 

14.26 

15.23 

MAX 

21.  65 

F  26.90 

24.  SS 

22,00 

18.72 

14.58 

20.18 

MIN 

14.40 

19.28 

16.87 

15.73 

14.40 

14.12 

14,16 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  2S. 98  AT  2  00  P.».,  FEB.  24. 
LONEST  stage  mas  14.10  ON  OCT.  20  AND  21. 


152 


oa lev  stages  f oh  1479 


8AV0U  LATENACHE  BELOV  POINTE  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION,  cat.  30-41-43,  LONS,  91-43-59.  ON  DO-nSTREAM  (10E  OP  STRUCTURE,  2.4  NILES  NORTH  UP 
MELVILLE,  la.  (STa.  43500126.) 

SAKE,  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  FES.  9,  1951,  TO  DATE, 

EXTREMES.  MISMEST  (PROM  INCOMPLETE  RECORO)  IS. 10  feet  on  NAT  IS.  14)1.  LOnEST  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  13. so  FEET  On  OCT,  17,  1972. 

OAlLV  EIGHT  A.H,  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  tGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

14.32 

21.42 

24.33 

16.67 

22.91 

19.60 

21.62 

15.66 

14.46 

16.14 

2 

14.39 

20.53 

23.44 

16.62 

21.91 

20.40  F 

15.70 

21.05 

15.64 

14.40 

15.65 

3 

14.39 

19,87 

23.63 

17.21 

21.02 

20.11 

15.66 

20.42 

16.64 

14.36 

15.47 

4 

14.39 

22.07 

24.13 

21.85 

20.10  ) 

19,50 

15.63 

14.75 

16.55 

15.17 

5 

1».I7 

22.23 

23.56 

23.60 

14.94 

19,34 

15.57 

I*.22 

16.22 

f 

14.10 

14.92 

6 

14.37 

25.45 

22.91 

22.66 

19.55 

19.09 

16.64 

15.99 

14.73 

7 

14.47 

26.15 

22.22 

22.19 

19.19 

16.67 

16.22 

15. S4 

14.59 

8 

14.72 

25.38 

21.58 

21.59 

16.66 

16.21 

17.87 

15.66 

14.51 

* 

1 4 .62 

24.65 

21.02 

21.03 

18,54 

17.81  F 

15.66 

17.57 

15.56 

P 

14.30 

14.49 

10 

14.76 

23.64 

20.53 

20.50 

16.25 

17.45 

17.12 

15.46 

14.54 

14.46 

U 

14.64 

22.93 

20.09 

20.03 

16.02 

17.21 

17.21 

15.41 

14.56 

14.44 

12 

14.56 

22.07 

19.73 

21.39 

17.84 

17.02 

17,02 

15.11 

F 

14.17 

14.54 

14.45 

13 

14.52 

21.39 

19.43 

17.67 

16.87 

F 

16.62 

15.19 

14.46 

16.67 

14 

14. 4S 

20.83 

19.16 

17.50 

16.72 

16.70 

15.04 

14.41 

21.50 

15 

14.44 

20.32 

18.86 

17.11 

16.56 

16.56 

14.90 

F 

14.12 

14.39 

23.06 

to 

14.40 

19.86 

18.63  F 

21.69 

17.17 

16.48  F 

18.70 

16.45 

14.72 

14.37 

21.98 

17 

14.36 

14.41 

18.39 

21.16 

17.01 

16.17 

16.14 

16.34 

14.57 

14.29 

20.65 

ta 

14.37 

19.39 

16.17 

20.46 

16.67 

16.26 

17,57 

16.23 

14.49 

19.26 

19 

14.36 

20.04 

17.93 

19.86 

16.74 

16.22 

17.32 

16.11 

14.35 

14.27 

20 

15.16 

19.79 

17.74 

19.24 

16.62 

16.15 

17.51 

16.05 

14.42 

14.24 

21 

16.49 

19.46 

17.71 

19.71 

16.50 

16.06 

16.06 

15.99 

IS. 35 

14.24  F 

16.01 

22 

16.46 

14.16 

17.66 

26.99 

16.41 

19.10 

15.89 

16.56 

F 

14.10 

14.25 

17.61 

23 

16.00 

21.74 

18.12 

27.79 

16.41 

18.60 

15.65 

IS. 00 

14.57 

17.27 

24 

20.56 

26.60 

18.46 

27.46 

16.34 

16.01 

15.66 

17.16 

15.62 

16.56 

25 

20.31 

26.76 

16.26 

27.07 

16.22  F 

15.86 

18.16 

15.85 

16.45 

17.55 

20.66 

2a 

l«.7l 

26.09 

17.93 

26.64 

16.09 

15.66 

25.10 

15.91 

15. 05 

19.87 

20.32 

27 

1«.69 

25.61 

17.57 

26.19 

16.02 

15.97 

25.43 

15.84 

15.39 

19.52 

19.77 

2* 

14.66 

25.01 

17.29 

25.62 

15.97 

15.65 

24.75 

15.74 

15.01 

16.64 

19.07 

29 

14.24 

17.12 

24.95 

F  15.95 

24.00 

15.66 

14.67 

F 

14.14 

17.74 

16.94 

30 

16.6b 

16.94 

24.05 

16,01 

21.25 

15.66 

14,51 

16.96 

17.91 

31 

21.65 

16.78 

14.50 

22.55 

15.64 

17.47 

THE 

FOLLOaING  REFER 

ONLT  TO 

REA01NG8 

APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

*EAH 

16.26 

22.43 

19.65 

17.64 

17.14 

15.72 

HAX 

21.65 

26.60 

24.33 

22.91 

21 .82 

16.56 

HJN 

14.32 

19,16 

16.78 

F  15.95 

15.64 

14.35 

f.  NOT  AT  8TATE0  Time  • 

HIGHEST  STAGE  NAS  27.64  AT  MIDNIGHT  ON  APR,  23. 

lomest  stage  (prom  incomplete  recuro)  has  io, io  on  ocr.  5  ano  22, 


DAILY  STALES  FOR  1979 


BAYOU  LATENACME  8EL0»  FOINTE  COUPEE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-43-38,  LONG*  9I-43-S4.  ABOUT  300  FEET  BELON  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA. 
43505128.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

MECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  I960  TO  1979. 

STAGE  IN  FEET  gage  ZERO  IS  AT  NGVD 


oay 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2 

3 

41 

5 

13.93 

22.48 

23.5b 

16.60 

19.40 

15.70 

14.20 

13.80 

13.69 

6 

7 

e 

9 

10 

14.78 

21.00 

20.97 

15.06 

18.65 

15.82 

15.49 

13.67 

n 

12 

13 

W 

IS 

14.09 

22.00 

17.21 

16.82 

15.63 

13.55 

u 

17 

16 

19 

2<J 

19. 7« 

17.90 

21.06 

10.28 

18.70 

16.06 

14.50 

13.87 

13.80 

21 

22 

23 

24 

25 

IB. 50 

22.00 

16,35 

15.88 

18.72 

17.12 

13.55 

24 

27 

20 

29 

30 

31 

19.25 

2o.il 

17.90 

15.90 

23.16 

15.82 

15.68 

13.80 

19.89 

the  FQLLOrING  refer  only  TO  REAOInGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


DAILY  STASES  FDR  1979 
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BIG  OARBONNE  BAYOU  (FnS)  AT  COURTABLEAU,  L*. 


LOCATION.  LAT,  30-33-05,  LONG.  91-S1-53.  ON  EAST  SIDE  OF  DARBONNE  BAYOU  CONTROL  STRUCTURE. 

CSTA.  A630012E . ) 

GAGE.  STAFF  TYRE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1939,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  1966.  DAILY, 

MAY  1966  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HIGHEST,  25.9  FEET  ON  MAY  3,  1945.  LOnEST,  10.5  FEET  On  SEP. 
15,  1954. 


DAILY  seven  a.m.  stage  In  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


13.20  18.20  19.25  G  IS. 80  G  20.40  G  19,05 

15.10  IB. 20  19.15  G  IS. BO  G  20.40  G  18.95 

16.40  18.20  G  19.30  G  19.00  G  20.30  G  18,85 

16.20  18.40  G  19.30  G  19.10  G  20.30  G  18.70 

16.25  18.50  6  19.25  G  19.25  G  20.20  G  18,60 

G  15.80  18.90  19.30  b  19,30  G  20,20  G  18.45 

G  15.80  19.15  19.20  G  19.35  G  20.10  6  18.30 

G  15.95  19.25  19.10  G  19.40  6  20,00  G  18,15 

G  16.30  19.30  19.05  G  19.40  G  19.95  G  18.00 

G  16.30  19.20  G  19.00  G  19.35  G  19.90  G  17.85 

16.20  19.10  G  18.95  G  19.35  G  19.80  G  17.75 

16.05  19. OS  G  1 H .90  G  19.45  G  19,80  6  17.60 

, e  in  IQ  Oft  L.  ,  Q  An  d  IQ  fin  C  IK  C  11  11E 


G  16.20 

G  16.05  i-.qj  »  .  ,,.ou 

C  15.70  19.00  G  18.80  G  19.50  G  19.75  G  17.45 

G  15.50  6  19.00  G  18.70  G  19.50  G  19.70  G  17.30 

C  15.45  6  18.85  G  18.60  G  19.50  G  19.60  G  17.20 

G  15.50  G  18,70  G  18.55  G  19.55  G  19.60  G  17.00 

G  15.45  G  18.50  G  18.50  G  19.50  G  19.50  G  16.90 

G  15.25  C  18.40  G  18.50  G  19.50  G  19.40  G  16.75 

G  15.10  G  18.30  G  18.45  G  19.50  G  19.35  16.50 

G  15.30  G  18.30  G  18.50  G  19.50  G  19.30  16.30 

G  16.40  G  18,15  G  18.50  G  19.65  G  19.20  16.10 

G  16.80  G  18,10  G  18.60  G  20.20  G  19.10  15.90 

17.50  G  18.45  G  18.80  G  20.40  G  19.20  15. 70 

18.00  19.10  G  18.80  G  20.50  6  19.10  15.55 

18.00  19.30  G  18.80  20.55  6  19.00  15.35 


20.55  6  19.00 


19.35  G  18.80  20.50  G  18.90 

19.40  G  18.80  G  20.55  G  16.85 

19.30  G  18.75  G  20.50  G  18.75 

G  18.80  G  20,50  G  18.70 

G  18.80  G  20.45  G  18.75 

G  18.80  G  19.10 


15.20 

15.10 

14.85 

14.60 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

14,40 

6 

17.10 

12.80 

G 

16.15 

G 

14.00 

17.40 

14.15 

G 

16.80 

12.60 

16.40 

6 

13.90 

17.30 

13.90 

G 

16.60 

13.30 

16.40 

G 

14.10 

17.10 

13.70 

G 

16,30 

13.60 

16.35 

G 

14.50 

16.90 

13.50 

G 

16,10 

13.80 

16.20 

G 

14.70 

16.65 

13.30 

G 

15.85 

G 

13.70 

16,00 

G 

14.80 

16.40 

13.10 

G 

15,60 

G 

13.60 

15.60 

G 

14.70 

16.20 

13.00 

G 

15.40 

G 

13.50 

IS. 55 

G 

14.50 

16.05 

13.00 

G 

15.30 

G 

13.40 

15.50 

G 

14.35 

IS. 95 

12.90 

G 

15.15 

G 

13.35 

15.85 

G 

14.30 

15.60 

12.80 

G 

15.05 

13.20 

G 

15.35 

G 

i4.2o  a 

15.65 

12.60 

G 

14,95 

13.45 

G 

IS. 20 

G 

14.10  C 

15.50 

12.60 

G 

14.80 

13.65 

G 

14.90 

G 

14.35  6 

15.55 

12.95 

14.35 

G 

13.70 

G 

14.75 

G 

14.70  C 

16.35 

13.70 

14.10 

G 

13.60 

G 

14.60 

G 

14.70 

17.80 

14.70 

14.00 

G 

13.50 

G 

14.65 

G 

14.60 

17.95 

14.40 

13.80 

G 

13.45 

G 

14.70 

G 

14.40 

17.90 

14.50 

13.65 

G 

13.40 

G 

14.60 

G 

14.25 

17.85 

14.55 

13.50 

G 

13.40 

G 

14.50 

G 

14.10 

17.75 

14.60 

13.40 

G 

13.45 

G 

14.45 

G 

14.00 

17.60 

14.60 

13.30 

G 

15.20 

G 

14.40 

G 

13.90 

17.50 

14.90 

13.20 

G 

16.20 

G 

14.30 

G 

13.80 

17.30 

15.00 

13.10 

G 

16.60 

G 

14.40 

G 

13.90 

17.20 

15.30 

13.00 

G 

16.60 

G 

14.30 

G 

14.90 

IT. 30 

15.10 

12.95 

G 

16.40 

G 

14.20 

G 

16.25 

17.65 

16.90 

13.00 

G 

16.35 

G 

14.40 

G 

16.70 

17.75 

17,80 

12.90 

G 

16.30 

G 

14,50 

17.50 

17.65 

17.95 

12.85 

G 

16.10 

G 

14.40 

17,60 

17.40 

17.70 

12.85 

G 

16.20 

G 

14.30 

17.60 

17.10 

17.20 

12.90 

G 

16.20 

G 

14.20 

17.50 

16.80 

17,30 

12.65 

G 

14.10 

16.60 

THE  FOLLONInG  REFER  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


18.10  19.40  G  19,30  20.55  G  20.40  G  19,05 
13.20  G  18.10  G  18.45  G  18.80  G  18.70  14.60 


96 

17.95  G  IT, 10  G  16.60  16.40  17.60  17.95 
12.60  12,85  12.80  6  14,10  6  13.60  G  15.50 


G-  GATES  CLOSED 

highest  STAGE  mas  20.55  ON  APR,  25  AND  LATER  DATES 
LONEST  STAGE  NAS  12.60  ON  JUL.  12  ANO  LATER  DATES. 
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DAILY  STAGES  FOR  1479 


XA8PL  BURRO*  PIT  (FH8)  NEAR  CUURTABLEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  IO.J2.07,  LONG.  91.51.2).  ON  RIGHT  BANK  AT  JUNCTION  «ITH  BAYOU  COURTABLEAU  AND  1.7 
RILES  SOUTHEAST  OF  CUURTABLEAU.  (STA.  4637512c.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

general  INFORMATION.  GAGE  has  BEEN  KNOMn  AS  BAYOU  COURTABLEAU  CROSSING,  FRS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  19J2  TO  J4S0,  1»SJ,  AND  1956  TO  1957.  OAILY ,  MAY  |96S 
TO  OaTE.  DISCHARGE,  1932  TO  1934. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  APR.  28,  1945.  LOmEST,  10.6  FEET  ON  OCT.  15  4N0  LATER  DATES  IN 
1972. 


OAILY 

SEVEN  A 

,H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGvD 

DAY 

JAN 

feb 

haR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.20 

17.70 

18.50 

18.90 

20.10 

18.80 

14.20 

16.40 

12.20 

16.20 

13.90 

17.00 

2 

14.00 

17.80 

18.50 

18.90 

20.10 

18.70 

14.00 

16.30 

12.10 

16.30 

13.80 

17.00 

3 

15.90 

17.80 

14.70 

19.00 

20.10 

18,60 

16.20 

12.30 

16,30 

14.20 

16.90 

4 

16.00 

17.90 

18.80 

19.10 

20.00 

18.40 

13,70 

16.00 

12.70 

16,20 

14.70 

16.80 

5 

16.10 

IB. 00 

18.80 

19.20 

20.00 

18.30 

13.50 

15.80 

13.00 

16.10 

14.80 

16.60 

o 

15.90 

18.30 

18.80 

19.30 

20.00 

18.20 

13.10 

15.60 

13.10 

16.00 

14.80 

16.40 

7 

15.'  Y 

18.50 

18.80 

19.30 

19.90 

18. lu 

13.10 

15.50 

13.10 

15.80 

14.70 

16.20 

8 

16.00 

18.60 

18.80 

19.30 

19.90 

17.90 

13.00 

15.30 

13.00 

15.60 

14.50 

16.10 

9 

16.30 

18.70 

18.80 

19.30 

19.80 

17.80 

13.00 

15.20 

12.90 

15.50 

14.10 

IS. 90 

10 

16.40 

18.70 

18.70 

19.30 

19.70 

17.70 

12.90 

15.10 

12.70 

15.60 

14.20 

15.80 

11 

16.20 

18.70 

18.80 

19.30 

19.60 

17.50 

12.70 

15.00 

12.60 

15.40 

14.10 

15.70 

12 

16.10 

18.70 

18.70 

19.40 

19.70 

17.40 

12.70 

14.90 

12.50 

15.20 

14.00 

15.60 

13 

15.70 

18.60 

18.70 

19.40 

19.60 

17.30 

12.50 

14.80 

12.60 

14.90 

14.50 

15.60 

14 

15.50 

18.60 

18.60 

19.40 

19.50 

17.10 

12. SO 

14.40 

12.80 

14.70 

14.70 

16.20 

15 

15.50 

l».50 

18.60 

19.40 

19.50 

17.00 

13.20 

1«.20 

12.90 

14.60 

14.80 

17.10 

16 

15.50 

18.40 

18.60 

19.40 

16.80 

14.10 

14.00 

12.80 

14.70 

14.60 

17.20 

17 

15.50 

18.20 

18.50 

19.30 

16.70 

14.40 

13.80 

12.80 

14.80 

14.40 

17.20 

18 

15.30 

18.20 

18.50 

19.30 

16.50 

14.40 

13.50 

12.70 

14.70 

14.20 

17.20 

19 

15.10 

18.10 

18.50 

19,20 

16.30 

14,50 

1J.40 

12.70 

14.60 

14.00 

17.20 

20 

15.20 

18.00 

18.50 

19.10 

16.10 

14.50 

13.30 

12.70 

14.50 

13.90 

17.28 

21 

16.40 

17.90 

14.50 

l«.00 

15.90 

14.50 

13.10 

14.60 

14.40 

13.80 

17.10 

22 

16. SO 

17.80 

18.60 

19.00 

15.80 

14.80 

13.00 

16,10 

14.30 

13.70 

17.00 

23 

17.10 

18.00 

18.80 

19.00 

15.60 

14.90 

12.80 

16.50 

14.40 

13.80 

17.00 

24 

17.20 

18.30 

18.80 

18.90 

15.40 

15.20 

12.60 

16.50 

14.20 

15.10 

(7.00 

25 

17.30 

18.40 

18.80 

18.90 

15.26 

15.00 

12.50 

16.10 

14.20 

16.30 

17.10 

26 

17.40 

18.50 

18.80 

20.10 

18.80 

15,00 

16.20 

12.40 

16.30 

14.50 

16.70 

17.28 

27 

17.40 

18.50 

18.80 

20.20 

18.70 

15.00 

16.80 

12.30 

16.30 

14.50 

17.08 

17.28 

2S 

17.50 

18.50 

18.80 

20.20 

18.60 

14.90 

17.00 

12.20 

16.10 

14.40 

17.10 

17.10 

29 

17.50 

18.80 

20.20 

18.50 

14.70 

17.00 

12.10 

16.30 

14.30 

17.10 

16.90 

30 

17.50 

18.90 

20.10 

18.60 

14,40 

16.80 

12.20 

16.30 

14.20 

17.10 

16.70 

31 

17.60 

18.90 

18.80 

16.60 

12.20 

14.10 

16.50 

THE 

F0LL0MIN6  refer 

ONLY  TO 

NEA01NCS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.16 

18.28 

18.70 

19.37 

16.77 

14,06 

13.85 

15.00 

14.82 

16.70 

MAX 

17.60 

18.70 

18.90 

20,10 

18.80 

16.40 

16.50 

16.30 

17.10 

17.20 

MIN 

13.20 

17.70 

18.50 

18.50 

14.40 

12.10 

12.10 

14,10 

13.70 

15.60 

HIGHEST  STAGE 

HAS  20. 2C 

ON  APR 

.  27  AND 

LATER  OATES, 

LOMEST 

STAGE 

MAS  12.10 

ON  AUG. 

29. 

DAILY  STAGES  FOR  1979 


157 


BAYOU  COUKTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  NEAR  NORTHEAST  »INS  NALL  <L».) 

LOCATION,  LAT.  30-32-02,  LONG,  91-51-20,  ON  LEFT  SANK,  300  FEET  8EL0N  DRAINAGE  STRUCTURE  AND 
1.7  HTLFS  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  la.  (STa.  4660012E.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  haR.  28,  1957,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.99  FEET  ON  HAY  26  ANO  27,  1973.  LOnEST,  9.10  FEET  ON  AUG.  11,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  18  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.1(1 

18.26 

18.74 

20.15 

14.17 

16.44 

11.91 

17.05 

2 

13.19 

18.25 

18.73 

20.12 

13.95 

16.30 

11.70 

16.94 

3 

13.«7 

18.50 

18.86 

20.10 

13.72 

15.85 

15.45 

16.76 

« 

15.96 

18.55 

18.89 

20.09 

13,49 

15.67 

15.37 

16.55 

5 

15.92 

18.58 

19.06 

20.04 

13.26 

15.24 

16.30 

6 

15.90 

18.57 

19.13 

20.01 

13.06 

15.06 

16.10 

7 

15.89 

18.57 

19.17 

19.98 

18.07 

12.85 

14.70 

15.95 

ft 

16.26 

18.58 

19.20 

19.91 

12.68 

13.76 

15.84 

Q 

16.72 

F  18.99 

18.58 

19.16 

19,87 

12.70 

13.05 

15.74 

10 

16.57 

18.50 

18.56 

19.18 

19.80 

12.40 

12.54 

15.65 

u 

16.32 

18.97 

18.58 

19.26 

19,74  F 

17,50 

12.16 

12.21 

15.52 

12 

16.10 

18.92 

18.55 

19.25 

19.73 

17.37 

12.49 

F 

10.28 

12.08 

15.35 

13 

15.38 

18.37 

18.99 

19.26 

19.65 

17.26 

11.86 

10.30 

15.52 

15.51 

|A 

15.23 

18.32 

18.93 

19.26 

19.60 

17.14 

12.06 

10.34 

15.17 

16.40 

15 

15.20 

18.29 

18.90 

19.27 

19.54 

17.00 

12.44 

10.37 

14,86 

17.28 

16 

15.62 

18.10 

18.37 

19.28 

19.48 

16.85 

12.20 

10.36 

13.88 

17.30 

17 

15.99 

17.95 

18.39 

19.30 

19.40 

10.75 

12.06 

10.33 

13.24 

17.25 

16 

19.77 

17.87 

18.33 

19.30 

19.34 

16.58 

11.89 

10.30  F 

14.68 

12.66 

17.17 

19 

19.  OS 

17.83 

18.39 

19.30 

19.29 

16.40 

11.97 

ID. 27 

14.65 

12.23 

17.14 

20 

19.90 

17.78 

18.38 

19.30 

19.21 

16.24 

12.04 

10.35 

14.61 

11.90 

17.07 

21 

16.92 

17.69 

18.39 

19.62 

16.06 

11.91 

11.00 

14.50 

11.65 

16,97 

22 

17.19 

17.58 

18.48 

20.02 

15.87 

12.18 

16.74 

14.41 

11.45 

16.85 

23 

17.22 

17.82 

18.63 

20.05 

15.70 

12.20 

16.73 

13.39 

11.69 

16.75 

24 

17.33 

18.17 

18.65 

20.10 

15.53 

15.14  F 

10. Aft 

16.64 

12.73 

16.62 

16.87 

25 

18.23 

18.65 

20.13 

15.34 

14.97 

16.20 

14.72 

16.85 

17.14 

26 

16.27 

18.65 

20.13 

15.15  F 

14.88 

16.49 

15.04 

17.00 

17.12 

27 

18.30 

18.68 

20.19 

14.97 

16.45 

14.77 

17.26 

17.00 

26 

18.30 

18.69 

20.18 

14.78 

16.08 

14.51 

17.20 

16.79 

29 

18.70 

20.17 

14.60 

16.59 

14.31 

17.17 

16.59 

30 

18.72 

20.15 

14,37 

16.50 

13.09 

17.12 

16.37 

31 

18.71 

12.38 

16.22 

the 

FOILONINC  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

18.52 

19.45 

14.21 

16.56 

MAX 

18.72 

20.19 

17.26 

17.30 

MJN 

18.25 

18.73 

11.45 

15.35 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  "AS  20.23  AT  12  30  A.H.,  APR.  27, 

LO*EST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD!  NAS  10. 2S  ON  SEP.  19. 


158 


DAILY  STASES  FUR  1979 


BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  near  SOUTHEAST  *ING  NALL  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-31-SB,  LONS.  91.S1.20.  ABOUT  346  FEET  BELON  DRAINAGE  STRUCTURE  AND  1.7  NILES 
SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  (STA.  4675012E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECUROS  AVAILABLE.  InTERhITTENTLY,  195*  TO  1957.  DAILY.  HAR.  17,  1957,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.95  FEET  ON  HAY  2k  ANO  27,  1973,  LONEST,  9.15  FEET  ON  AUG.  11,  1977. 

DAILY  SEVEN  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

PAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

1 

G 

13.10 

17.65 

18.25 

G 

18.75 

U 

20.15 

G 

18.75 

G 

14.20 

G 

15.00 

G 

10.10 

16.40 

G 

11.95 

17 

2 

U 

13.20 

17.65 

18.25 

G 

18.75 

G 

20.15 

G 

18,65 

G 

13.95 

G 

14.85 

G 

10.05 

16.30 

G 

11.70 

17 

3 

G 

13.50 

17.75 

18.50 

G 

18.90 

G 

20,10 

G 

18.55 

G 

13.70 

G 

14.80 

6 

10.15 

16.30 

15.50 

16 

4 

15.95 

17. BO 

18.55 

G 

18.90 

G 

20.10 

G 

18,45 

G 

13.50 

G 

14,60 

G 

10.20 

16.20 

15.40 

16 

5 

15.95 

17.95 

18.60 

19.10 

G 

20.05 

G 

18.30 

G 

13.30 

G 

14.40 

G 

10.30 

16.00 

15.25 

16 

6 

15.90 

18.20 

18.55 

19. IS 

G 

20.00 

G 

18.20 

G 

13.10 

G 

14.25 

G 

10.35 

IS. 80 

is. to 

16 

7 

16.00 

18,40 

18.60 

19.20 

G 

20.00 

G 

18,10 

G 

13.90 

G 

14.05 

G 

10.40 

15.65 

14.70 

16 

0 

16.30 

18.50 

18.55 

19.20 

G 

19.90 

G 

17.90 

G 

12.70 

G 

13.80 

G 

10.40 

15.60 

G 

13.80 

15 

9 

16.70 

18.50 

18.55 

19.20 

G 

19.85 

G 

17.80 

G 

12.70 

G 

13.50 

G 

10.35 

IS. 30 

G 

13.10 

15 

10 

16.55 

18.50 

18.55 

G 

19.20 

G 

19.80 

G 

17,65 

G 

12.45 

G 

13.70 

G 

10.35 

G 

14.40 

G 

12.60 

15 

11 

16.30 

18.50 

18.60 

G 

19.20 

G 

19.70 

G 

17.50 

G 

12.20 

G 

13. 35 

G 

10.30 

15.20 

G 

12.30 

15 

12 

16.05 

18.45 

18.55 

G 

19.25 

G 

19.70 

G 

17.40 

12. SO 

G 

12.90 

G 

10.30 

15.10 

G 

12.15 

15 

13 

15.30 

18.40 

18.50 

G 

19. 2S 

G 

19.65 

G 

17.25 

G 

11.90 

G 

12.55 

G 

10.35 

G 

14.05 

15.55 

15 

14 

15.20 

18.35 

18.45 

G 

19.25 

G 

19.50 

G 

17.10 

G 

12.15 

G 

12.20 

G 

10.35 

G 

13.45 

15.20 

16 

15 

15.20 

18.25 

IN. 40 

G 

19.25 

G 

19. SO 

G 

17.00 

G 

12. SO 

G 

12.00 

G 

10.40 

G 

13.05 

14.90 

17 

lb 

15.60 

18.10 

18.35 

G 

19.30 

G 

19.45 

G 

16.85 

G 

12.25 

G 

11.70 

G 

10.40 

15.15 

G 

13.95 

17 

17 

15.40 

17.95 

G 

18.35 

G 

19.30 

G 

19.40 

G 

16.70 

G 

12.10 

G 

11.55 

G 

10.35 

14.90 

G 

13.30 

17 

10 

G 

14.65 

17.90 

G 

18.35 

G 

19.30 

G 

19.30 

G 

16.55 

G 

11.90 

G 

11.35 

G 

10.35 

14.75 

G 

12.75 

17 

19 

G 

14.45 

17.85 

G 

18.35 

G 

19.30 

G 

19.25 

G 

16.40 

G 

12.00 

G 

11.20 

G 

10.30 

14.65 

G 

12.30 

17 

20 

G 

14.50 

17.80 

a 

18.35 

G 

19.30 

G 

19.20 

G 

16.20 

G 

12.05 

G 

11.00 

G 

10.40 

14.60 

G 

12.00 

17 

21 

17.10 

17.70 

G 

18.40 

G 

19.55 

G 

19.10 

G 

16.00 

G 

11.90 

G 

10.90 

G 

11.00 

14.50 

G 

11.30 

t7 

22 

17.80 

17.60 

G 

18.50 

G 

20.00 

G 

19.00 

G 

IS. 90 

G 

12.20 

G 

10.75 

16.80 

14.40 

G 

11.50 

16 

23 

17.20 

17.80 

G 

18.65 

G 

20.10 

G 

19.05 

G 

15.70 

G 

12.20 

G 

10.65 

16.75 

G 

14.40 

G 

11.70 

16 

24 

17.40 

18,30 

18.65 

20.15 

G 

19.00 

G 

15.50 

15.10 

G 

10. S5 

16.60 

G 

12.75 

16.70 

16 

25 

17.40 

18.25 

18.65 

20.15 

G 

18.90 

G 

IS. 30 

14.95 

G 

10.40 

16.20 

14.70 

17.00 

17 

26 

17.35 

18.30 

18.65 

20.15 

G 

18.80 

G 

IS. 10 

G 

14.80 

G 

10.35 

16.50 

15.05 

17.05 

17 

27 

17.40 

18.30 

G 

18.70 

G 

20.20 

G 

18.70 

G 

15.00 

16.90 

G 

10.25 

16.45 

14.70 

17.30 

17 

26 

17.45 

18.30 

G 

18.70 

G 

20.20 

G 

IB. 60 

G 

14.80 

17.00 

G 

10.20 

16.10 

14. SO 

17.20 

16 

29 

17.45 

G 

18.70 

G 

20.20 

G 

18.55 

G 

14.60 

17.70 

G 

10.15 

16.60 

14.35 

17.20 

16 

30 

17.40 

G 

18.70 

G 

20.15 

G 

18,60 

G 

14,40 

17,20 

G 

10.20 

16.50 

G 

13.15 

17.15 

16 

31 

17.60 

G 

18.70 

G 

18.85 

G 

15.30 

G 

10.15 

G 

12.40 

16 

the 

FOLLOWING 

refer  only  to  readies 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

16.04 

18.10 

18.52 

19.46 

1«.41 

16.78 

13.55 

12.17 

12.16 

14.76 

14.25 

16 

MAX 

17.80 

18.50 

G 

18.70 

G 

20.20 

G 

20.15 

G 

18.75 

17.70 

G 

15.00 

16,80 

16.40 

17.30 

17 

MIN 

G 

13.10 

17.60 

18.25 

G 

10*75 

G 

18.55 

G 

14.40 

G 

11.90 

G 

10.15 

G 

10.05 

G 

12.40 

G 

11.30 

15 

G-  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  "AS  20.20  ON  APR .  27  AND  LATER  DATES. 
LONEST  STAGE  HAS  10.05  ON  SEP.  2. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


1  59 


BAYOU  C0URTA81EAU  OUTLET  CHANNEL  AT  STATION  225400  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  30-2B-30.  LONG.  91-50-20.  ON  TOWER#  5.5  MILES  SOUTHEAST  OF  COURTA0LEAU,  LA,  (STA. 
<J907512E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  UCT.  9#  1959,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2i. 19  FEET  ON  MAY  2 o  AND  27,  1973.  LOWEST,  9.28  FEET  ON  JUL.  25,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


0  A  f 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.30 

17,66 

18.30 

18.94 

20.32 

18.97 

14.32 

12.16 

17.12 

2 

13.00 

17.70 

18.37 

18.94 

20.30 

10.87 

14.12 

11.94 

17.02 

3 

13.70 

17.70 

10.63 

19.08 

20.29 

18.75 

13.87  F  14.95 

15.64 

16.88 

4 

16.07 

17.83 

18.69 

19.11 

20.27 

18.64 

13.66 

15.57 

16.71 

S 

16.04 

18.10 

18.70 

19.26 

20.24 

18.52 

13.43 

15.43 

16.44 

6 

16.03 

18.39 

18.70 

19.32 

20.20 

18.39 

13.23 

15.27 

16.30 

7 

16.07 

18.50 

18.71 

19.37 

20.17 

18.26 

13.03 

14.41 

16.17 

8 

16.39 

10.64 

18.7? 

19.38 

20.13 

18.12 

12.86 

13.96 

16.04 

9 

16.73 

10.66 

18.72 

19.36 

20.05 

17.98 

12.88 

13.26 

15.96 

to 

16. 59 

18.64 

18.72 

19.37 

19.99 

17.85 

12.60 

12.78 

15.87 

11 

16.30 

10.63 

18.76 

19.40 

19.92 

17.73 

12.30 

12.46 

IS. 76 

12 

16.17 

18.59 

16.73 

19.44 

19.92 

17.60 

12.69 

12.32 

15.54 

13 

15.49 

18.54 

18.70 

19, aS 

19.85 

17.46 

12.04 

15.72 

15.66 

14 

15.40 

18.50 

18.66 

19, 06 

19.79 

17.32 

12.28 

15.39 

16.56 

IS 

15.  SS 

10.40 

10.64 

19.47 

19.73 

17.20 

12.66 

15.12 

17.27 

16 

14.73 

18.29 

1«.59 

19.08 

19.67 

17.05 

12.40 

14.13 

17.32 

17 

15.60 

18.15 

18.57 

19.09 

19.60 

16.88 

12.28 

13.46 

17.29 

18 

14.01 

18.07 

18.56 

19.50 

19.52 

16.72 

12.07 

F 

14.92 

12.93 

17.23 

19 

14.6(1 

18.01 

18.56 

19.50 

19.47 

16.55 

12.21 

14. 84 

12.51 

17.20 

20 

14.67 

17.94 

18.59 

19.50 

19.38 

16.38 

12.23 

14.01 

12.19 

17. IS 

21 

17.03 

17.85 

18.60 

19.81 

19.30 

16.21 

12.10 

11.93 

17.08 

22 

17.20 

17.75 

18.69 

20.20 

19.24 

16.03 

12.30 

11.76 

16.98 

23 

17.20 

17.96 

18.63 

20.26 

19.27 

15.85 

12.40 

12.00 

16.88 

24 

17.33 

18.27 

18.85 

20.30 

19, 2u 

15.68 

15,28  F  10.70  F 

16.51 

16.74 

16.91 

25 

17.37 

18.32 

18.85 

20.32 

1».12 

15.50 

15.21  F  16.73 

16.67 

17.00 

17.16 

26 

17.37 

10.35 

10.85 

20.32 

19.03 

15.31 

16.56 

16.59 

F 

15.20 

17.12 

17.19 

27 

17.40 

10.39 

18.86 

20.39 

18.93 

15.14  F 

17.04 

16.47 

14.97 

17.29 

17.10 

26 

17.46 

18.40 

18,86 

20.36 

18.83 

14.95 

15.99 

14.73 

17.26 

16.93 

29 

17.40 

18.90 

20.34 

18.77 

14.75 

14.54 

17.23 

16.77 

30 

17. 4S 

16.90 

20.32 

16.83 

14.54 

13.26 

17,19 

16.54 

31 

17.61 

10.91 

19,05 

12.58 

16.42 

7  ME 

FOU-OkING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

16.11 

18.22 

18.70 

19.64 

19.62 

16.9? 

14.42 

16.64 

MAX 

17.61 

18,68 

10.91 

20.39 

20.32 

18.97 

17.29 

t7,32 

M I N 

13.30 

17.66 

t«.37 

18.94 

10.77 

14,54 

11,76 

15.54 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

MIGnEST  STAGE  WAS  20.00  4T  H  05  A.m.,  APR.  26. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  10.70  On  AUG,  29. 
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DAILY  STAGES  FOR  1974 


wA8PL  (FMS)  AT  CLEON,  LA, 

LOCATION.  L*T.  30-19.42,  LONG.  91-47-15.  ON  TqmER  200  FEET  ABOVE  TEXAS  OIL  CO.  WHARF ,  IN  LONG 
ISLAND  8AY-CLE0N  NAVIGATION  CHANNEL,  (STA,  49120120.) 

gage,  automatic  recoroer  and  staff. 

REC0R0S  AVAILABLE,  daily,  DEC,  5,  1934,  TO  OCT.  12,  1935,  1937  TO  193B,  ANO  HAR,  22,  19ST  TO  DATE, 
INTERMITTENTLY,  1940  TO  1945. 

EXTREMES.  HIGHEST,  25.6  FEET  FROM  APR.  23,  To  MAY  3,  1945.  LOmEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.01 
FEET  ON  NOV.  24,  19*7. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

feb 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  ADC  SEP 

OCT 

NOV  DEC 

1 

13.08 

16.92 

17.67 

18.64 

20.12 

18.69 

13.91 

11.66 

2 

13.17 

17.02 

17.69 

18.68 

20,09 

18.58 

13.71 

11.87 

3 

13.22 

17.12 

18.04 

18.80 

20.06 

18.44 

13.47 

12.01 

4 

13.22 

17.28 

18.10 

18.82 

20.06 

18.34 

13.24 

12.13 

5 

13.21 

17.50 

18.14 

18.94 

20.04 

18.19 

13.04 

12.23 

6 

13.24 

17.78 

18.17 

19.02 

20.00 

18.06 

12.79 

12.29 

7 

13.30 

17.90 

18.20 

19.09 

19.95 

17.92 

12.60 

12.30 

8 

13.32 

18.00 

18.27 

19.09 

19.89 

17.80 

12.40 

12.30 

9 

13.41 

18.08 

18.29 

19.10 

14.82 

17.68 

12.23 

12.26 

10 

13.58 

18.11 

18.34 

19.08 

19,76 

17.52 

12.04 

12.18 

F  13.70 

tl 

13.73 

18.12 

18.40 

19.06 

14.70 

17.42 

11.84 

12.04 

13.75 

12 

13.83 

18.10 

18.40 

19.12 

14.70 

17.27 

11.83 

13.76 

13 

13.93 

18.10 

18.38 

19.14 

19.65 

17.13 

11.68 

13.78 

14 

13.99 

18.03 

18.35 

19.15 

14.60 

17.00 

11.48 

13.91 

15 

14.02 

17.95 

18.33 

19.16 

19.47 

16.85 

11.26 

13.47 

lo 

14.02 

17.86 

18.31 

19.17 

19.38 

16.70  F 

11.14 

11.02 

14.18 

17 

14.08 

17.75 

18.29 

19.19 

14.31 

16.54 

10.80 

14.39 

18 

14.12 

17.66 

18.28 

19.14 

19.23 

16.40 

10.58 

14.57 

14 

14.11 

17.53 

18.28 

14.19 

19.16 

16.23 

10.37 

14.69 

20 

14.24 

17.42 

18.32 

19.19 

19.08 

16.06 

10.22 

14.80 

21 

14.37 

17.32 

18.36 

19.53 

19.02 

15.86 

10.00 

14.87 

22 

14.71 

17.20 

18.42 

19.94 

18.90 

JS.69 

4.78 

14.95 

23 

15.08 

17.23 

18.58 

14.95 

18.91 

15.53 

9.63 

15.01 

24 

15.57 

17.40 

18.60 

20.05 

18,84 

15.35 

9.33 

15.06 

25 

15.83 

17.45 

16.60 

20.08 

18,77 

15.19 

15.11 

26 

16.08 

17.52 

16.62 

20.08 

18.69 

15.02 

F  10.47 

15.18 

27 

16. 25 

17.56 

18.60 

20.14 

18.60 

14.77 

10.75 

15.25 

2« 

16.40 

17.59 

18.60 

20.13 

18.53 

14.57 

11.08 

15.29 

29 

16.52 

18.61 

20.11 

18.44 

14.36 

11.26 

F  8.15 

15.30 

30 

16.64 

18.62 

20.13 

18.57 

14.14 

11.47 

15.25 

31 

16.80 

16,63 

18.78 

15.16 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the  table  above 

mean 

14.42 

17.62 

18.33 

14.36 

14.35 

16.64 

HAX 

16.80 

18.12 

18.63 

20.14 

20.12 

18.64 

MIN 

13.08 

16.92 

17.67 

18.64 

18.44 

14.14 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  20.18  AT  4  30  P.M.,  APR.  26, 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  8.15  ON  OCT.  29. 
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0AILV  STAGES  for  1979 


M4BFL  SORROW 

FIT  (FM8)  AT  DPEL0U8AS 

BAY  (LA. 

) 

*  i 

‘ - - - -  - 

— 

4 

n 

LOCATION.  LAT.  30-16- 

54,  LONG 

.  41-44- 

11.  ON 

8RI0GE, 

eour  miles  southeast  oe 

NEM  HENDERSON 

.  f 

1 

LANOInC,  la.  (STA. 

44135120.) 

GAGE. 

STAEE 

TVRE. 

;•>;  \v.-. 

RECORDS  AVAILABLE*  INTERMITTENTLY,  1935*  1938 

,  1945, 

1946,  1949,  1950 

,  1961 

AND  I960. 

OAILV 

.  OCT. 

TO 

OEC.  1947,  AND  SER.  1949 

TO  DATE 

• 

.*•/< 

EXTREMES.  HIGHEST,  23 

.40  EEET 

UN  MAT 

24,  1-973 

.  LOkEST,  3.90 

EEET  ON 

SEP.  26 

AND  27, 

1969. 

■ 

• 

daily 

EI6HT  A 

. m .  stage 

in  EEET 

SAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAT 

JAN 

REB 

mar 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

DEC 

.* 

t 

13.15 

14.83 

17.05 

16.60 

20.04 

16.70 

13.78 

11.10 

8,00 

8.37 

12.05 

-  *  ' 

2 

13.20 

17.00 

14.95 

18.82 

20.07 

18,40 

13.55 

11,05 

6,06 

6.34 

12.32 

k>  -  * 

•4 

'  -  • 

3 

13.23 

17.10 

17.70 

18.65 

20,05 

16.45 

13.30 

11.00 

6.13 

8.33 

12.50 

-A- 

M 

a 

13.27 

17.21 

17.85 

16.90 

20.02 

18.40 

13.05 

10,90 

8.22 

6.30 

12.60 

TP  . 

• 

5 

13.30 

17.43 

17.97 

14,00 

19.99 

18.32 

12.80 

10,60 

6.40 

6.27 

13.11 

6 

13.32 

17.55 

18, OS 

19.15 

19.47 

18.22 

12.55 

10,75 

6.63 

8.40 

13.33 

7 

13.37 

17.48 

18.12 

19.16 

14.44 

16.15 

12.28 

10.77 

6.86 

12.05 

6.50 

13.46 

8 

13.40 

17.83 

18.20 

19.20 

19.90 

18.07 

12.05 

10.90 

9.00 

12.01 

6.56 

13.60 

r-  s 

9 

13.40 

18.00 

18,20 

19.18 

19.84 

18.00 

11.65 

11,00 

4.18 

11.96 

6.62 

13.68 

10 

13.45 

17.90 

18,35 

14.13 

14.60 

17.70 

11.76 

11.10 

4.35 

11.95 

6.65 

13.69 

. 

11 

13.40 

17.40 

18.40 

19.10 

14.75 

17.45 

11.72 

11.10 

9.40 

11.78 

6.67 

13. TO 

“i 

■  .*A 

12 

11.78 

17.82 

18.40 

14.25 

14. TO 

17.30 

11.63 

11,07 

9.35 

11.60 

6.65 

13.69 

g| 

13 

14.00 

17.75 

18.40 

19.25 

19.40 

17.17 

11. 55 

11.05 

9.25 

11.45 

6,60 

13.72 

. 

14 

14.05 

17.44 

18.44 

19.25 

14.52 

17.00 

11.44 

11.00 

4.15 

11.25 

8.50 

13.60 

•  '  ■-  • 

15 

14.10 

17.55 

18.44 

19.25 

14.45 

14.62 

11.15 

10.60 

9.00 

10.90 

6.42 

13.90 

.  * ", 

't  >  , 

16 

14.10 

17.45 

10.41 

14.2b 

19.38 

14.40 

10.80 

10.62 

8.78 

10.60 

6.35 

13.48 

•m\ 

17 

14.10 

17.25 

18.38 

19.27 

14.30 

14.52 

10.70 

10.30 

6.33 

10.42 

8.26 

14.05 

*  • 

V/*! 

18 

14.11 

17.00 

18.35 

19.28 

19.25 

14.43 

10.56 

10.00 

6.60 

10.08 

8.25 

14.10 

-V-' 

19 

14.20 

14.80 

18.43 

19.28 

14.22 

14.35 

10.48 

4.75 

6.88 

9.95 

6.25 

14.20 

20 

14.30 

14.70 

18.48 

14.30 

14.18 

14.25 

10.35 

9.50 

9.10 

4.70 

8.27 

14.28 

• '  '  • 

•  •  4 

■ 

21 

14.55 

14.42 

16.54 

19.45 

14.15 

16.17 

10.22 

9.40 

9.35 

9.55 

8.30 

14.32 

P 

22 

14.80 

14.55 

18.40 

19.75 

19.12 

14.06 

9.96 

4.30 

9.62 

4.35 

6.60 

14.40 

.*  -  ‘ .♦* 

23 

15.20 

14.70 

18.45 

19.98 

14.08 

16.00 

9.72 

9.20 

4.85 

4.20 

8.66 

14.50 

.  . 

24 

15.70 

14.90 

18.70 

20.20 

19.00 

15.45 

9.50 

9.00 

10.00 

9.00 

4.20 

14.58 

!v: 

25 

15.90 

17.00 

18.70 

20.20 

18.84 

15.40 

».30 

8.62 

10.15 

8.75 

9.42 

14.62 

•  .*  > 

2b 

14.05 

17.10 

18.70 

20.14 

18.75 

15.27 

9.15 

8,30 

10.30 

6.60 

10.00 

14.66 

'  .•  V 

•  « 

27 

14.20 

17.20 

18.70 

20.17 

18.70 

15.00 

9.30 

6.00 

10.50 

6.32 

10.50 

14.70 

28 

14.29 

17.15 

18.70 

20,15 

16.40 

1«.72 

9.62 

7.77 

10.76 

6.10 

11.10 

14.70 

29 

14.40 

18.70 

20.15 

18.50 

14.46 

4.95 

7.52 

11.00 

8.10 

11.42 

14.70 

30 

14.53 

18.70 

20.12 

16.50 

14.20 

10.40 

7.90 

6.16 

11.70 

14.65 

4P.  - 

7% 

31 

14.70 

16.70 

16.45 

10.86 

7.95 

6.40 

14.60 

„■  .  * 

/.  ,■> 

The 

E0LL04ING  REEER 

ONLY  TO 

ReAOINGS 

APPEARING  in  the  table 

ABOVE 

.• 

mean 

14.44 

17.27 

18.32 

14.44 

19,36 

16.79 

11.14 

«.*2 

6.93 

13.86 

. 

MAX 

14.70 

18.00 

18.70 

20.20 

20.09 

16.70 

13.76 

11,10 

11.70 

14.70 

’  • 

MIN 

13.15 

14.55 

14.95 

18.60 

18.50 

14.20 

♦.IS 

7.52 

6.25 

12.05 

*• 

highest  stage 

HAS  20.20  ON  ARR 

24  AND 

25. 

LOWEST 

STAGE 

HAS  7.52 

ON  AUG, 

24, 

■ 

* ' 

.  — 

C-  * 

■*/ 

.  0. 

6» 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


NABPL  BURRO*  PIT  (FmgJ  AT  BAYOU  HERSIER  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-14-00,  LONG.  91-41-55.  ON  RIGHT  BANK  AT  LEVEE  STATION  3265100,  1,7  MILES  NORTH 
OP  CATAHOULA,  LA.  (STA.  49150120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950,  1957  ANO  1961.  DAILY  DURING  HIGH  MATER,  JAN. 
1466  TO  1969  ANO  FEB.  25,  1973  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.05  FEET  ON  HAY  26,  1973. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

“AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

13.49 

15.20 

16.41 

20,10 

18.39  F 

12.56 

9,59 

7.36 

F  10.94 

11.35 

2 

13.59 

15.52 

16.93 

20.10 

16. 16 

12.29 

4.67 

7.62 

11.13 

11.54 

3 

13.42 

16.21 

19.06 

20,06 

17.96 

12.22 

9.76 

7.87 

11.20 

11. .4 

4 

13.26 

16.42 

14.11 

20.03 

17.83 

12,19 

9.86 

8.09 

11.33 

12.30 

s 

13.12 

16,80 

19.21 

20.03 

17.70  F 

12.07 

10.05 

8.49 

11.35 

F  5.47 

12.45 

0 

12. SI 

17.07 

19.28 

14.45 

17.55 

10.21 

8.70 

11.37 

5.41 

13.22 

7 

12. S3 

17.33 

14.31 

19.90 

17.37 

10.57 

4,07 

11,36 

5.20 

13.36 

e 

12.49 

17.46 

14.33 

14.89 

17.26 

11.03 

9.25 

11.30 

F  5.23 

9 

13.30 

17,66 

19.33 

19.84 

17.14  F 

10.90 

11.15 

4.33 

11.25 

F  5.47 

10 

13.51 

17.92 

t«.30 

14.79 

17.10 

11.20 

9.41 

11.00 

F  5.66  F 

13.70 

I  t 

13.62 

16.13 

19.24 

19.72 

I7.0o 

11,26 

9.53 

10.60 

5.77 

12 

13.66 

18.20 

14.33 

14.70 

16.86 

11.30 

9.57 

10.54 

5.98 

15 

14.10 

18.26 

14.38 

19.64 

16.76 

11.24 

9.56 

10.32 

6.15 

14 

14.17 

18.31 

19.40 

14.56 

16.57 

11.05 

F  9.17 

10.12 

6.40 

15 

14.11 

18.37 

19.40 

19.59 

16.34 

10.7! 

4.87 

7.24 

16 

14.21 

18.39 

14.40 

19.51 

16.06  F 

10.12 

10.41 

9.59 

6.00 

17 

14.24 

18.44 

19.34 

14.42 

15.82  F 

4.44 

10.10 

F  8.00 

9.30 

8.19  F 

13.13 

16 

14.36 

18.47 

14.39 

14.38 

15.64 

4.71 

7. T9 

8.49 

8.09 

12.66 

19 

14.36 

18.52 

19.39 

14.26 

15.54 

9.40 

7.64 

8.69 

6.10 

12.67 

20 

14.53 

18.56 

19.39 

14.19 

15.42 

4.18 

7.22 

F  8.55 

6.20  F 

12.56 

21 

14.72 

F  14.24 

18.62 

19.85 

19.17 

15.26 

9.05 

6.09 

6,39 

8.35  F 

12.54 

22 

14.96 

14.09 

18.70 

20.08 

19.01 

15.00 

8.90 

6.40 

8.26 

8.54 

23 

15.32 

14.17 

16.64 

20.04 

14.02 

14.81 

9.40 

8.71 

8.69 

8.26 

6.73 

24 

15.68 

14.30 

16.86 

20.04 

16.42 

14.56 

’.43 

8.47 

9.04 

7.91 

8.93 

25 

15.69 

14.44 

18.87 

20.05 

16.62 

14.33 

«.65 

6.19 

9.74 

7.64 

».42 

26 

15.71 

14. 7B 

18.86 

20.06 

18.70 

14.10 

9.75 

7.93 

10.42 

7.79 

10.00 

27 

15.68 

14.84 

18.90 

20.10 

18.59 

13.70  F 

4.56 

7.66 

10.76 

7.69 

10.60 

26 

14.92 

18.90 

20.10 

18.51 

13.34 

4.54 

7.17 

10.85 

7.56 

10.67 

29  F 

15.80 

18.89 

20.09 

18.45 

13.02 

«.57 

6.46 

10.69 

7.43 

10.93 

12.75 

30 

18.92 

20.10 

18.51 

12.78 

9.67 

6.54 

10.66 

11.05 

12.66 

31 

18.90 

18.60 

9.63 

6.69 

12.52 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

18.01 

19.53 

19.36 

15.48 

4.46 

MAX 

18.92 

20.10 

20.10 

18,39 

11.30 

MIN 

15.20 

18.91 

18.45 

12.78 

6,46 

F-  NOT  AT  STATEO  TINE 

HIGHEST  STAGE  mas  20.14  AT  4  00  P.M.,  APR.  26, 

LORES!  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)MAS  5.07  ON  NOV.  T. 


OAILV  STASES  FOP  1979 
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"ABPL  <Fm$)  AT  LONER  GRAND  BAYOU  (LA.) 

LOCATION.  lay.  10-04.10,  LONS.  91-J7-1J.  ON  RIGHT  SANK  OF  GRAND  BAYOU  AT  LEVEE  STATION  1942*71, 
1,9  NILES  EAST  OF  DAUTER I V£  LANDING,  LA.  (STA.  49195120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1971  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  9.45  FOOT,  NGVD 
RECOROS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1911  To  1941.  0‘ILY,  JUNE  1,  1944,  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  21.20  FEET  ON  MAY  22  AND  LATER  OATES  IN  1971.  LOMEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD) 
0.1  FOOT  ON  OCT.  16,  1940, 

DAILY  EIGHT  A.m.  stage  IN  FEET  gage  ZERO  IS  AT  NGVO 


DA  v 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.09 

11.20 

9.00 

15.20 

18.90 

14.00 

8.80 

6.10 

5.50 

7.60 

4.60 

7.70 

2 

9.90 

11.10 

9.70 

15.10 

18,00 

13.70 

8.70 

6,10 

5.70 

7.70 

4.10 

7.80 

3 

9. SO 

11.40 

10.20 

15.40 

18.90 

11.50 

8,60 

6,40 

5.90 

7.70 

4,10 

8.00 

4 

9.60 

11.60 

10.60 

15.40 

18.80 

11.10 

8.50 

6,60 

6.00 

7.80 

4.00 

6.10 

5 

9.40 

11. BO 

11.00 

15.50 

18.60 

11.20 

6.40 

6.60 

6.20 

7.90 

1.90 

8.80 

0 

9.20 

12.00 

11.10 

15.40 

18.70 

11.00 

8.10 

7.10 

6.50 

8.00 

1.60 

9.20 

7 

9.10 

12.10 

11.60 

15.50 

16.80 

12.90 

6.20 

7.30 

6.80 

8.00 

1.50 

9.10 

6 

9.10 

12.00 

11.90 

15.50 

16.50 

12.60 

6.00 

7.70 

7.00 

S.00 

1.50 

9.40 

9 

9.10 

12.00 

12.20 

15.50 

16,50 

12,70 

7,80 

7.90 

7.10 

T.90 

4.10 

9.40 

10 

9.40 

12.00 

12.50 

15.60 

16.40 

12.00 

7.60 

6.10 

7,00 

T.70 

4.20 

9.50 

n 

9.50 

11. SO 

12.60 

15.60 

16.10 

12.50 

7.40 

6.10 

7.00 

7.5* 

4.20 

O.SO 

12 

9.60 

11.60 

12.90 

15.70 

16.20 

12.40 

7.10 

6.10 

6.90 

7.30 

4.10 

9.60 

13 

9.70 

11.10 

11.20 

15.80 

16.10 

12.30 

7.20 

6.10 

7.00 

7.20 

4.40 

9.60 

14 

9. SO 

10.70 

11.40 

15.80 

16.00 

12.20 

7,20 

8.00 

7.00 

7.00 

4.60 

9.60 

15 

9.90 

10.30 

13.50 

15.70 

15.90 

12.10 

7.10 

7.90 

6.80 

6,80 

5.00 

9.50 

lb 

9.90 

9. BO 

13.70 

15.70 

15.60 

12.00 

7.00 

7.70 

6.50 

6.60 

5.40 

9.10 

17 

10.00 

9.60 

11.80 

15.60 

15,60 

11.90 

6.90 

7.40 

6,20 

6.40 

5.70 

9.00 

ta 

10.00 

S.BO 

14.00 

15.80 

15.40 

11.70 

6.90 

7.20 

6. 00 

6.20 

5.80 

8.60 

19 

10.10 

a. JO 

14.20 

15.80 

15.20 

11.40 

A. 60 

7.00 

5.90 

5.70 

5.90 

8.50 

20 

10.10 

S.10 

14.40 

15.60 

15.10 

11.20 

6.70 

7.00 

5.70 

5.50 

6.00 

8.20 

21 

10.50 

8.00 

14.60 

16.00 

14.90 

11.10 

6,70 

6.80 

6.10 

5.40 

6.10 

8.10 

22 

10.70 

7.90 

14.70 

16.60 

14,80 

11.00 

6.70 

6.60 

6.30 

5.40 

6.10 

6.10 

23 

10.90 

6.00 

14.90 

18.60 

14.60 

10.70 

6.70 

6.50 

6.50 

5.50 

6.00 

6.00 

24 

11.00 

B.  1  0 

14.90 

16.60 

14.70 

10.60 

6.60 

6.10 

6.70 

5.40 

6.10 

8.00 

25 

11.10 

8.10 

IS. 00 

16.60 

14.60 

10.40 

7,60 

6.10 

6.90 

5.50 

6.40 

8.00 

2b 

11.10 

8,20 

15.00 

16.70 

14,50 

10.20 

7.10 

5.90 

7.10 

5.40 

6.50 

6.00 

27 

11.00 

8.10 

15.00 

10.60 

14.40 

9.90 

7.10 

5.60 

7,60 

5.40 

6.90 

8.00 

26 

10.90 

8.50 

15.10 

18.80 

14.10 

9.60 

7.00 

5.40 

7.70 

5.50 

7.10 

8.00 

29 

11.00 

15.10 

18.  SO 

14.20 

9.10 

6. TO 

5.10 

7.70 

5.40 

7.40 

7.90 

So 

11.00 

IS. 10 

18.80 

14,20 

9.10 

6.50 

5.20 

7.70 

5.20 

7.50 

7.80 

31 

11.10 

IS. 10 

14.30 

6.10 

5.40 

4.90 

7.70 

THE 

FOLLONING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

10.12 

10,09 

13.23 

15.91 

15.62 

11.75 

7,16 

6.84 

6,61 

6.56 

5.24 

6.60 

MAX 

11.10 

12.10 

15.10 

18.60 

16.90 

14.00 

6.60 

6.10 

7.70 

8.00 

7.50 

9.60 

MIN 

9.10 

7.90 

9.00 

15.20 

14,20 

9.10 

6.10 

5.10 

5.50 

4.90 

1.50 

7. TO 

HIGHEST 

stage 

MAS  U. 

90  ON  MAT 

1  AND 

LATER  OATES. 

LOMEST 

STAGE 

MAS  3.50 

OH  NOV. 

7  AND  8 

• 

0*11*  stasis  for  irt* 


arm  OF  Grand  LAKE  REAR  CROOK  CHENE  COVE  CL*.) 

LOCATION.  l*T.  lv-04-35,  LONS.  *1-51-53.  IN  C*N*L  8  HUES  NEST  OF  SH*NO  LAKE,  (ST*.  491*7120.) 
SAGE.  AOTONATIC  RECORDER  ANO  SIAFF. 

RECORDS  avail  A8LE  •  OAIL*.  -I«N.  23.  l?To  TO  NAT  27,  1976  AND  NAN.  17,  1*77  TO  DATE. 

EKTRENfS.  HIGHEST,  l*.4e  FEET  On  nxt  a  and  5,  1*79.  LONEST,  5. SO  FEET  ON  AUG.  12,  1*77. 


DAILY 

eight  a 

.H.  STAGE 

in  FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 

0  A  Y 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ocr  nov  o 

1 

10.97 

*.39 

15.18 

16.94 

14.00 

9.59 

7.34 

2 

11.07 

9.38 

15.25 

16. *5 

13.73 

9.42 

7.32 

3 

11.17 

9.97 

15.34 

16.95 

13.47 

*.31 

7.39 

a 

11.2* 

10.30 

IS. 34 

16.95 

13.33 

9.27 

7.78 

5 

11.33 

10.52 

15.35 

16.96 

13.22 

9.22 

8.12 

* 

11.48 

10.79 

15.35 

16.89 

13.06 

9.16 

8.27 

7 

11.71 

11.17 

15.36 

16.83 

12.94 

».01 

8.55 

0 

11.87 

11.59 

15.40 

16.75 

12.84 

8,89 

8.80 

9 

11.87 

11.86 

15.45 

16.68 

12.77 

8.65 

8,92 

10 

11.79 

12.08 

15.46 

16.59 

12.71 

8.46 

9.02 

it 

11.66 

12.41 

15.51 

16.47 

12.64 

8.24 

9.04 

12 

lt.S* 

12.61 

15.62 

16.3* 

12.55 

8,07 

9.03 

13 

11.40 

12.7* 

15.63 

16.34 

12.48 

8.01 

9.03 

:  4 

11.23 

12.96 

15.63 

16.18 

12.42 

8.17 

8.97 

15 

10.9* 

13.13 

15.63 

16.06 

12.32 

8.23 

8.82 

16  F 

10.02 

F  10. 7S 

13.34 

15.62 

15,90 

12.13 

8.15 

8.64 

17 

10. OS 

13.54 

15.62 

15.74 

11.99 

8.04 

8.39 

18 

10.10 

13.75 

15.62 

15.60 

11.85 

7.95 

8.12 

19 

10.18 

13.97 

15.65 

15.42 

11.73 

7.94 

7,87 

20 

10. 55 

14.14 

15.65 

15.26 

11.62 

7.88 

7.67 

21 

10.47 

14.38 

15.65 

15.12 

11.52 

7.87 

7.56 

22 

10. 58 

14.47 

16.71 

15.02 

11.41 

7.81 

7.51 

23 

10.  *5 

14.78 

16.73 

15.01 

11.28 

7.80 

7.43 

24 

10.77 

14.80 

16.72 

14.89 

11.13 

8.02 

7.26 

25 

10.83 

14.81 

16.74 

14.72 

10.9* 

8.37 

7.11 

F  8.12 

26 

10. 85 

14.82 

16.78 

14.55 

10.80 

8.37 

6.92 

27 

10.84 

14.90 

16.86 

14.37 

10.53 

8.32 

6.73 

20 

10.82 

9.2* 

14.97 

16.87 

14.23 

10.28 

8.17 

6.46 

F  8, OS 

29 

10.80 

15.00 

16.94 

14.16 

10.00 

7,90 

30 

10.77 

15.03 

16.94 

14.22 

9.78 

7.69 

31 

10.95 

15.05 

14.28 

7.59 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

12.9* 

15.88 

15.75 

12.05 

8.37 

MAX 

15.05 

16.94 

16.96 

14,00 

9.5* 

HIN  *.39  IS. IS  14.1*  9.78  7.S* 


F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  HAS  16.9*  AT  10  10  A.N.,  NAT  4  ANO  S. 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  6. *5  ON  AUG.  2S 


DHL  Y  STAGES  FOG  1 G7G 


16S 


MA8RL  (FAS)  AT  LITTLE  LAKE  LONG  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-59.08,  LONG,  91-52-55.  ON  RIGHT  BANK  OF  LITTLE  LAKE  LONG,  900  FEET  EAST  OF 
MABPL  AND  ABOUT  SEVEN  MILES  NORTH  OF  CHARENTON  FLOOOGATE.  (STA.  4921013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.99  FEET  ON  MAY  25,  1971.  LOnEST,  1,12  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  On  OCT. 
4,  1974. 

daily  eight  a.m.  stage  In  feet  GAGE  ZERO  18  AT  NGVO 


UAV 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOY 

OEC 

1 

9.00 

9.97 

8.41 

13.15 

15.12 

12.17 

6.24 

5.91 

5.21 

T.2J 

4,50 

7.14 

2 

9.00 

10.05 

8.71 

11.42 

15.12 

11. SS 

6.06 

5.95 

5.34 

7.25 

4.10 

7,26 

3 

8.87 

10.17 

9.14 

11.40 

15.11 

11.46 

7.94 

6.04 

5.53 

T.li 

1.65 

7.15 

4 

8.72 

10.29 

9.41 

11.57 

15.12 

11.52 

7.89 

6.16 

5.61 

7,40 

3.60 

7.59 

5 

8.61 

10.40 

9,44 

11.58 

15.09 

11.18 

7,84 

6.15 

5.76 

7,40 

1.02 

7.99 

to 

8.48 

10.47 

9.89 

11.40 

15.02 

11.25 

7.76 

6.57 

6.00 

7.46 

3.79 

0.22 

7 

8.45 

10.47 

10.15 

11.47 

14.95 

11.17 

7.61 

6.61 

4.26 

7.48 

1.57 

0.40 

H 

8.42 

10.41 

10.38 

11.70 

1«.91 

11.10 

7.47 

7.15 

6.46 

7.46 

3.51 

6.56 

9 

8.42 

10.59 

10.54 

11.72 

14.81 

11.05 

7.26 

7.44 

4.50 

7.44 

3.81 

8.67 

Ito 

8.50 

10.47 

10.77 

11.75 

14.75 

10.99 

7.14 

7.58 

6.51 

7.11 

4.05 

6.70 

11 

8.57 

10.31 

10.97 

11.80 

14.45 

10.95 

7.00 

7,66 

6.40 

7.07 

3.00 

8.77 

12 

6.63 

10.21 

11.09 

11. 4S 

14.54 

10,84 

6.T7 

7.67 

6.70 

6.90 

3.95 

0.60 

13 

8,76 

10.01 

11.22 

11.92 

14.50 

10,80 

6.65 

7.66 

6.66 

6.60 

4.09 

6.61 

14 

8.85 

9.74 

11.38 

11.90 

14.15 

10.74 

6.76 

7,62 

6.66 

6.64 

4.14 

8.07 

15 

8.84 

9.41 

11.52 

11.89 

14.23 

10.65 

6.75 

7.52 

6.17 

6.45 

4.40 

6.71 

19 

8.89 

9.11 

11.47 

13.90 

14.04 

10.51 

6.71 

7.12 

5.94 

6.26 

5.15 

8,59 

17 

9.01 

B.77 

11.81 

11.92 

11.91 

10.19 

6.58 

T.ll 

5.77 

6.01 

5.35 

8.46 

18 

9.08 

8.51 

12.00 

13.91 

11.75 

10.27 

6.50 

6,67 

5.70 

5.65 

5.35 

6.26 

19 

9.11 

8.22 

12.18 

11.99 

11.57 

10.18 

6.45 

6.6S 

5.62 

5.60 

5.41 

6.06 

20 

9.29 

B  .09 

12. 18 

14.00 

11.19 

10.08 

6.41 

6,44 

5.54 

5.19 

5.50 

7.79 

21 

9.39 

7.91 

12.57 

14.15 

11.27 

9.99 

6.42 

6.10 

5.96 

5.10 

5.60 

7.60 

22 

9.52 

7.49 

12.71 

14.90 

11.18 

9.87 

6.17 

6.24 

5.96 

5.21 

5. 76 

7.55 

23 

9.64 

7.58 

12.98 

14.80 

13.20 

9.77 

6.14 

6.14 

6.02 

5.12 

5.91 

7.56 

24 

9.85 

7.70 

13.00 

14.82 

13.04 

9.66 

6.47 

5.95 

6.11 

5.04 

6.06 

7.62 

25 

9.84 

7,69 

■  1.00 

14.90 

12.86 

9.51 

6.66 

5.76 

6.16 

5.00 

6.40 

7.56 

2o 

9.84 

8.05 

11.03 

15.01 

12.74 

9.14 

6.91 

5.59 

6.77 

5.04 

6.45 

7 .55 

27 

9.84 

R.U 

11.10 

15.08 

12.54 

9.11 

6.89 

5.37 

7.05 

5.05 

6.04 

7.54 

28 

9.76 

8.24 

11.17 

15.08 

12.40 

8.87 

6.79 

5.08 

7.20 

5.00 

7.04 

7.66 

29 

9.76 

11.20 

15.11 

12.11 

8.64 

6,59 

4.81 

7.21 

4. *6 

6.99 

7.30 

39 

9.78 

11.20 

15.12 

12.40 

6.42 

6.37 

4,80 

7.21 

4.77 

7.00 

7.30 

31 

9.88 

11.24 

12.47 

6.11 

5,00 

4.80 

7.20 

THE 

FOLLOWING  refer 

o 

»■ 

J' 

o 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ASOVE 

Ht  AN 

9.11 

9.24 

11.50 

l«.ll 

11.91 

10.42 

6.96 

4.41 

6.22 

6.20 

5.01 

7.97 

MAX 

9.88 

10.47 

11.24 

15.12 

15.11 

12.17 

8.24 

T.67 

7.21 

7.48 

7.06 

8.67 

MIN 

8.42 

7.58 

8.41 

11.15 

12.11 

6.42 

6.11 

4.80 

5.21 

9.77 

3.51 

T.l* 

HIGHEST 

STAGE 

MAS  IS. 

15  AT  9 

45  A.M., 

MAY  4. 

LONEST  STAGE  mas  1.24  On  NOV.  7. 
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DAILY  STAGES  EOS  19/9 


BUFFALO  COVE  AT  ROUNO  ISLAND  (LA.) 


LOCATION,  LAI.  *9-59-00,  LONG.  91-31-10.  ON  SOUTHEAST  SIDE  OF  ROUND  ISLAND.  (STA,  4921513.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  26,  1976  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  14 

88  FEET 

ON  HAY 

4,  1979. 

LOMEST, 

(FROM 

INCOHFLETE  RECORD)  0,11 

FOOT  ON 

OCT 

.  17  AND  18,  1976. 

DAILY 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  zero 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

1 

9.44 

7.96 

11.29 

14,63 

12.12 

7.87 

6.74 

4.27 

6 

2 

9. SI 

8.22 

13. IS 

14.84 

11.87 

7,69 

6.81 

1.95 

6 

3 

9,64 

8.62 

13.46 

14.86 

11.64 

7.57 

6.67 

1.67 

6 

4 

».7T 

8.90 

13.47 

14.04 

11.51 

7.51 

6.94 

1.63 

7 

5 

9,94 

9.12 

13. 4ft 

14.81 

11.44 

7.46 

1.65 

7 

0 

10.22 

9.17 

13.53 

14.76 

7.19 

l.*l 

7 

7 

10.26 

9.66 

11.55 

14.70 

11.12 

7.25 

F 

6.17 

1.16 

7 

e 

10.21 

10.00 

13.60 

F  14.59 

11.05 

6.63 

1.16 

0 

9 

10.21 

10.21 

11.61 

14.53 

10.98 

6.91 

1.64 

ft 

10 

10.11 

10.50 

13.61 

14,45 

10.42 

7.14 

7.00 

3.84 

0 

u 

9,98 

JO. 74 

13.68 

14.15 

10.86 

7.27 

6.75 

1.61 

6 

12 

9.85 

10,90  F 

11.76 

14.27 

10.77 

7.14 

6.60 

1.73 

0 

13 

9,6ft 

11.01 

14,24 

10.70 

7.16 

6,50 

1.84 

6 

14 

9.44 

11.24 

14,11 

10.61 

7.12 

6.34 

1.90 

ft 

15 

9.15 

11.19 

14,00 

10.54 

7.22 

6.1ft 

4.12 

0 

16 

F  ft, Aft 

8.84 

11.56 

11.87 

10.19 

7.04 

6.01 

4.76 

ft 

17 

8.53 

6,4ft 

11.75 

13.71 

10. 2S 

6.64 

5.81 

4.91 

0 

1ft 

ft. 60 

8.22 

11.91 

11.57 

10,11 

6.6! 

5.61 

4.96 

8 

19 

8.64 

7.92 

12.12 

11.41 

9.99 

6.41 

5.18 

5.06 

7 

20 

8.81 

7.78 

12.12 

11.28 

F  9.87 

6.21 

5.22 

5.14 

7 

21 

8.92 

7.61 

12.50 

11.16 

9.78 

6.00 

5.11 

5.10 

7 

22 

9.02 

7.19 

12.70 

11.08 

9.66 

6,00 

5.06 

5.41 

7 

21 

9.14 

7.28 

12.92 

13.08 

9.51 

5.90 

5.10 

5.55 

7 

24 

9.13 

7.19 

12.94 

12.46 

9.18 

5.75 

4.86 

5.66 

7 

25 

9.11 

7.52 

12.95 

12.80 

4.25 

5.59 

F  5.98 

4.82 

5.95 

7 

26 

9.15 

7.6 1 

12.98 

12.61 

9.06  F 

6.50 

5.44 

6.24 

4.81 

6.14 

7 

27 

9.3© 

7.68 

11.05 

12.45 

8.82 

5.25 

6.49 

4.83 

6.14 

7 

28 

9.12 

7.80 

11.04  F 

14.80 

12.11 

8.56 

5,07 

6.65 

4,78 

6.54 

7 

29 

9.10 

11.14 

14,01 

12.27 

8.29 

4.05 

6.74 

4.72 

6.59 

7 

30 

9.11 

11.15 

14,83 

12.12 

8.07 

F 

4,70 

6.76 

4.56 

6.62 

7 

it 

9.41 

11.20 

12.18 

4.62 

6 

THE 

following  refer  only  to 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

M£AN 

6.89 

11.29 

11.72 

4.71 

7 

MAX 

10.26 

11.20 

14,86 

6.62 

6 

MIN 

7.28 

7.46 

12.27 

1.36 

6 

F-  NOT  AT  8TATE0  TINE 

HIGHEST  STAGE  NAS  14.88  AT  9  10  A.H.,  MAY  4 
LOMEST  STAGE  NAS  1.06  ON  NOV.  7. 


DAILY  STASES  FOB  1979 
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BAYOU  FORDOCHE  NEAR  KROYZ  SPRINGS.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-29-lu.  long.  91.48-40.  ON  BRIDGE  BELO.  JUNCTION  »ITm  BAYOU  COURTABLEAU,  FIVE 
NILES  SOUTh»EST  OF  KROTZ  SPRINGS.  (STA.  99255120.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  |J,  195a,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST.  21. 2B  FEET  ON  MAY  27,  1973.  LOMEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  9.90  FEET  ON  SEP. 
14,  1979. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

oc  r 

NOV 

DEC 

1 

13.63 

18.00 

18.79 

19.23 

20.68 

16.34 

13.80 

15.80 

12.27 

16.52 

13,93 

17.24 

2 

13.78 

18.05 

18.78 

19.27 

20.66 

18.24 

13.58 

15.63 

12.25 

16.59 

13.80 

17.27 

3 

16.07 

18.07 

19.00 

19.40 

20,63 

18.13 

13.35 

15.57 

12.26 

16.58 

14.76 

17.20 

a 

16.38 

18.18 

19.05 

19.46 

20.63 

16.00 

13,14 

15.36 

12.27 

16.52 

15.07 

17.05 

5 

16.45 

18.38 

19.08 

19.58 

20.59 

17.89 

12.94 

15.16 

12.23 

16.40 

15.12 

16.66 

b 

16.26 

18.60 

19.09 

19.63 

20.54 

17.77 

12.74 

14.94 

12.22 

16.23 

15.10 

16.67 

7 

16.23 

18.80 

19.09 

19.69 

20.49 

17.64 

12.60 

14.76 

12.20 

16.09 

14,92 

16.50 

8 

16.38 

18.90 

19.08 

19.72 

20.44 

17.50 

12.50 

14.58 

15.91 

14.60 

16.39 

9  F 

16.21 

18.95 

19.07 

19.70 

20.37 

17.37 

12.74 

14.46 

15.76 

14.36 

16.27 

10 

18.97 

19.05 

19.72 

20,30 

17.23 

12.82 

14.33 

15.74 

16.27 

11 

18.97 

19.09 

19.73 

20.24 

17.11 

12.87 

14.20 

15.61 

16.03 

12 

18.95 

19.07 

19.76 

20.25 

16.99 

12.90 

14.10 

15.44 

15.66 

13 

18.90 

19.04 

19.80 

20.18 

16.85 

12.65 

13.97 

IS. 09 

15.90 

14 

18.86 

19.00 

19.80 

16.75 

13.12 

13,55 

9.90 

14.82 

16.56 

15 

15.75 

18.79 

18.92 

19.80 

16.54 

13,33 

13.34 

14.64 

17.25 

lb 

15.70 

18.72 

18.90 

19.82 

18.47 

16.45 

13.27 

13.15 

15.00 

F 

14.62 

17.40 

17 

15.7| 

18.59 

18.68 

19.82 

18.40 

16.30 

13.50 

12.43 

15.00 

17.48 

1  8 

15.80 

18.50 

18,87 

19.82 

18.84 

16.15 

13.51 

12.76 

14.43 

17.46 

19 

15.88 

18.42 

18.87 

19.81 

18.77 

15.95 

13.78 

12.54 

F  13.09 

14.80 

F 

14.00 

17.46 

20 

15.98 

18.34 

18.89 

19.80 

18.70 

15.80 

13.81 

12.50 

13.25 

14.73 

17.42 

21 

16.30 

18.27 

18.92 

20.11 

16.61 

IS. 6!) 

13.60 

12.42 

13.86 

14.60 

17.36 

22 

16.97 

18.18 

18.98 

20.56 

18.55 

15.40 

13.48 

12.45 

16.32 

14.48 

17.28 

23 

17.23 

18.35 

1  9 . 1  4 

20.63 

18.59 

15.23 

14.06 

12.40 

16.70 

14.41 

17.21 

24 

17.46 

18.60 

19.16 

20.68 

18.51 

15.04 

14,65 

12.37 

16.75 

14.25 

17.22 

25 

17.57 

18.70 

19.lo 

20.71 

18.44 

14.86 

14,47 

12.33 

16.53 

14.43 

17.33 

26 

17.65 

18.75 

19.17 

20.70 

18.34 

14.70 

15.56 

12.32 

16.60 

16.95 

17.42 

27 

17.70 

16.78 

19,18 

20.75 

18.25 

14.62 

16.17 

12.30 

16.54 

17.22 

17.42 

?H 

17.75 

16.80 

19.19 

20.74 

18.15 

14.49 

16.36 

12.28 

16.37 

17.27 

17.33 

29 

17.79 

19.20 

20.71 

18.06 

14.26 

16.37 

12.27 

16.59 

14.48 

17.30 

17.14 

30 

17.80 

19.20 

20.71 

18.17 

14.03 

16.20 

12.26 

16.57 

14.19 

17.30 

16.96 

31 

17.95 

14.20 

18.40 

15.97 

12.28 

14.04 

16.80 

ThE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

Hfc  AN 

18.58 

19.03 

19.99 

16.37 

13,69 

13.53 

16.97 

MAX 

18.97 

19.20 

20. 7S 

18.34 

lb, 37 

15.60 

17.48 

MIN 

18.00 

18.78 

19.23 

14.03 

12,50 

12.27 

15.66 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

HIGHEST 

STAGE 

MAS  20.75 

AT  6 

00  P.M., 

APR,  26. 

LOrffcST 

STAGE 

(From  incomplete 

RECORD) 

MAS  9.90 

ON  SEP. 

14. 
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DAILY  STAGES  FUR  1979 


ALABAMA  BAYOU  (F»S)  AT  SHERBURNE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  10-42-40,  LUNG.  91-SO-56.  ON  LEFT  BANK  AT  HEAD.  (STA.  49400128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  JAN.  1972  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  29.90  FEET  ON  MAY  24,  1971.  LOnEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  11.11  FEET  ON 
SEP.  14,  1976. 

daily  eight  A.n.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  NCVO 


0A> 

JAN 

FEB 

M«R 

APR 

"AY 

JUN 

JUL 

ADG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

12.11 

17.09 

18.54 

16. 56 

18.92 

17.21 

14.68 

17.50 

14,80 

11.78 

15.64 

2 

12.11 

17.14 

18.55 

16.52 

18.84 

17.19 

14.64 

17.51 

14.76 

11.51 

15.1$ 

3 

12.14 

17.21 

18.92 

16,68 

16.71 

17.19 

14.61 

17.55 

15.11 

13.29 

15.06 

a 

12.14 

17.14 

18.84 

17.10 

18.61 

17.17 

14.56 

17.51 

15.40 

13.09 

14.77 

5 

12.14 

17.54 

18.75 

17.14 

18.54 

17.18 

14.52 

17.42 

15.42 

12.90 

14.50 

b 

12.14 

17.87 

18.66 

17.44 

18.19 

17,14 

14.49 

17.31 

15.11 

12.75 

14.26 

7 

12.40 

18.06 

18.57 

17,51 

18.26 

17.07 

14.45 

17.17 

IS. 19 

12.61 

14.01 

8 

IP. 52 

18,16 

18.47 

17.58 

18.11 

16.9a 

14.46 

16,96 

15.06 

12.49 

11.62 

<> 

12.67 

18. 25 

1".16 

17. eO 

18.00 

16.84 

14.59 

16.83 

14.91 

12.19 

11.62 

10 

12.79 

18.11 

18.25 

17.61 

17.86 

16.71 

14.60 

16.69 

l«.T9 

12.29 

11.45 

1  1 

12. »9 

18.14 

18.17 

17.60 

17.74 

16.56 

14.58 

16.58 

14.66 

12.20 

11.10 

12 

12.96 

18.11 

18.05 

17.62 

17.67 

16.43 

14.62 

16.44 

14.56 

11.16 

13 

12.99 

18.29 

17.92 

17.64 

17.57 

16.10 

14.61 

16.10 

14.45 

11.10 

14 

12.99 

18.22 

17.79 

17.66 

17.45 

16.16 

14.84 

16,15 

14.34 

14.55 

15 

12.98 

18.11 

IT. 66 

17.69 

17.14 

16.01 

15.07 

16.04 

14.20 

16.19 

lb 

12.94 

18.04 

17.55 

17.71 

17.21 

15.89 

15. So 

15.90 

14.07 

16.7 

3 

17 

12.91 

17.91 

17.41 

17.71 

17.11 

15.77 

15.80 

15.77 

11.92 

16.8 

6 

lb 

12.89 

17.84 

17.12 

17.69 

17.01 

15.64 

15.84 

15.61 

11.77 

lb. 6 

9 

1* 

12.  So 

17.74 

17.19 

17.6b 

16.90 

15.51 

15.40 

15. SO 

13.59 

16.8 

0 

20 

11.06 

17.65 

17.09 

17.59 

16.79 

l  5 . 4 1 

15.85 

15.18 

11.59 

16.9 

1 

21 

1«.  26 

17.57 

16. «8 

17.78 

16.69 

15.31 

15.42 

15.27 

11.95 

16.6 

4 

22 

15.41 

17.49 

16.90 

18.89 

16.59 

15.21 

16.05 

15.15 

14.81 

F 

11.85 

16.7 

5 

23 

15.91 

17.65 

16.97 

18.81 

16.61 

15.1! 

16.18 

15.28 

15.41 

12.22 

16.7 

l 

24 

16.50 

18.05 

16.08 

18.84 

16.51 

15,05 

16.21 

15.19 

15.59 

11.94 

16.7 

1 

?S 

16.72 

18.15 

16.97 

18.87 

16.42 

1«.97 

16.28 

15.11 

15.49 

12.59 

16,7 

S 

26 

16.79 

18.27 

16.94 

18.90 

16.11 

1«.9; 

16.72 

15.08 

15.27  F 

11.90 

11.98 

16. B 

5 

27 

16.  »5 

18.40 

16.88 

18.98 

I*,  r: 

1«.86 

17.11 

15.04 

14.98 

15.27 

16.9 

0 

2« 

1  6.8o 

18.49 

16.79 

18.97 

16.10 

14.80 

17.22 

14.97 

14.66 

15.86 

16.9 

0 

2* 

l6.*6 

16.74 

18.95 

16.00 

14. 7b 

17.31 

14,90 

14.14 

16.00 

16. 8 

6 

30 

16.86 

16.66 

18.92 

16.11 

14.71 

17.39 

14.87 

14.05 

15.08 

16.7 

8 

31 

17.01 

16.61 

17,10 

17.45 

14,84 

12.11 

16.6 

7 

The 

follohIng 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

*lan 

11.99 

17.91 

17.66 

17.88 

17,14 

16.00 

15.55 

16.05 

14.68 

15.6 

0 

MAX 

17.01 

18.49 

18.92 

18.98 

18.92 

17.21 

17.45 

17.55 

15.59 

16.9 

1 

MIN 

12.11 

I7.u9 

16.61 

16.52 

16,00 

14.71 

I4.«5 

14.84 

11.59 

11.1 

0 

F-  not  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  NAS  18.99  AT  a  10  P.«.,  APR.  26. 

LO-EST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECURO)  NAS  11. S5  ON  NOV.  22. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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UPPER  GUANO  RIVER  AT  LITTLE  TENSAS  BAYOU  UA.) 

LOCATION.  LAT.  3Q.ltt.2J,  LONG.  9|.31>3S.  On  EAST  8ANK  OF  LITTLE  TENSAS  BAYOU,  ABOUT  30S  FEET 
SOUTH  OF  JUNCTION  WITH  UPPER  GRAND  RIVER.  (STA,  49440I2D.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOHOER  and  STAFF, 

RECuNDS  AVAILABLE.  JAN.  1971  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.62  FEET  ON  May  23,  197J,  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  1.10  ON  OCT.  9, 
1976. 


OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  nGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12.13 

13.62 

11.64 

17.30 

18.55 

15.98 

10.41 

9.47 

F  5,48 

9.S9 

2 

12.18 

13.72 

12.09 

17.30 

18.56 

15.70 

10.20 

9.60 

9.74 

3 

11.79 

13.88 

12.70 

17.41 

18.54 

15.54 

10.20 

9.69 

9.81 

4 

11.56 

13.99 

13.01 

17.45 

18.52 

15.37 

10.20  F 

e.afl 

9.79 

10.36 

5 

11.42 

1«.09 

13.51 

17.48 

18.50 

15.23 

10,09 

6.66 

9.79 

10.90 

6 

11. 18 

14.30 

13.83 

17.52 

18.46 

15,09 

9.87 

F  8.45 

9.79 

11.20 

7 

11.24 

14.37 

14.14 

17,55 

18,42 

14.98 

9.54 

*.38 

8.65 

9. 76 

11.33 

» 

11.27 

14.33 

14.31 

17.57 

IB. 36 

14.87 

».27 

9.88 

8.75 

*.72 

11.58 

9 

11.42 

14.33 

14.57 

17.60 

18.29 

14.79 

8.95 

10.16 

8.72 

9.66 

11.62 

10 

11.53 

14.04 

14.89 

17.59 

18.20 

14,71 

8,69 

10.21 

8.73 

9.29 

11.61 

11 

11.68 

13.89 

15.09 

17.60 

18.16 

14,68 

8.44 

10.20 

8.84 

6.63 

11.70 

12 

11.83 

13.72 

15.21 

17.63 

18,08 

14.52 

8.36 

10.10 

8.86 

8.77 

11.63 

<3 

12.07 

13.36 

15.39 

17.66 

18.04 

14.41 

8.35 

10,09 

8.73 

6.60 

11.60 

14 

12.11 

12.84 

15.60 

17.68 

17.96 

14.26 

8.45 

9.90 

8.50 

11.44 

13 

12.08 

12.31 

15.77 

17.70 

17.88 

14.10 

8.48 

9,62 

11.15 

16 

12.17 

11.77 

15.95 

17.72 

17.79 

13.89 

8.41 

*.32 

11.02 

17 

12.23 

11.18 

lo.lt) 

17.74 

17.69 

13.66 

8.35 

9.00 

10.89 

IB 

12.30 

10.82 

16.31 

17.77 

17.54 

13.57 

8.34 

».6« 

10.56 

19 

12.32 

10.49 

16.44 

17.82 

17.40 

13.35 

8.32 

10.10 

20 

12.63 

10.32 

16.63 

17.84 

17.30 

13.27 

8.73 

21 

12.96 

9.97 

16.79 

18.00 

17.20 

13.15 

9.60 

22 

13.10 

9.64 

16.89 

18.39 

17.10 

12.«2 

9.77 

23 

13.17 

9.54 

17.00 

18.33 

17.09 

12.76 

9.82 

24 

13.32 

9.80 

17.01 

18.40 

16,95 

12.53 

8.44 

F  8.46 

F  8.41 

9.90 

25 

13.25 

10.79 

17.05 

18.42 

16.82 

12.32 

8.56 

8.74 

8.60 

9.87 

26 

13.27 

11.04 

17.08 

18.43 

16.65 

12.02 

8.59 

9.27 

8.96 

9.89 

27 

13.23 

11.03 

17.12 

18.50 

16.49 

11.65 

8.61 

9.52 

9.26 

9.80 

2S 

13.21 

11.26 

17.18 

18.52 

16.40 

11.24 

F  8.52 

9.60 

9.40 

9.62 

29 

13.22 

17.20 

18.55 

16.32 

10.90 

9.56 

9.33 

9.52 

30 

13.30 

17.17 

18.55 

16.34 

10.66 

9.50 

*.35 

9.38 

31 

13.50 

17.27 

16.28 

9.27 

THE 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABU 

above 

MEAN 

12.34 

12.30 

15.51 

17.86 

17.60 

13.73 

10.85 

MAX 

13.50 

14.37 

17.27 

18.55 

18.56 

15.98 

11.78 

MIN 

11.18 

9.54 

11.64 

17.30 

16.28 

10.66 

9.27 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  was  IB. 56  ON  MAY  2. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  S.ttS  ON  NOV.  1. 


1 


no 


DAILY  stages  FOR  1474 


EABPL  BORRO*  FIT  (FAS)  AT  DIME  8AY0U  (LA.) 


30-27-26,  LONG.  41-32-35.  AT  MILEPOST  24,  4.5  NILES  NORTH  OF  RAMAH,  LA.  (STA, 


SAGE.  STAFF  TYPE, 

records  available,  intermittently,  1445  to  144*,  1404  to  irso,  1455  to  1457  and  irsr  to  irtr. 
stage  in  feet 


GAGE  2ERO  IS  AT  NGVO 

OAy  JAN  FEB  M»R  APR  M,V  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  0 


11. 3o 


15.62 


It. SO 


12.60 


14.3* 


10.1* 


11.41 


17.22 


10,82 


10.  *6 


R.SO 


13.32 


16.05 


10.65 


13.42 


13.61 


15  11.47  13.10 


16.60 


10.78 


10.00 


10.41 


R.7S 


10 


16.10 


12.40 


10.86 


10.60 


21 

22  12.17 


15.60 


10.45 


4.72 


12.21 


12.00 


4.65 


26 

27 

28 

24  12.46 


15.30 


10.44 


10, 


17.32 


14,40 


10.26 


10.05 


11,12 


10.45  4.70 

the  follohinc  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 


OAILT  STAGES  FOR  1979 


EABPL  80RRUN  PIT  (F»S)  AT  HAMAH,  LA.  (ABOVE  RAILROAD  FILL) 


location.  l*T.  10-24-05,  LONG.  91-10-47.  ABOVE  OLD  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  EMBANKMENT. 

(STA.  49525120.) 

GAGE.  STAFF  FTPS. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY  1955  To  1957  AND  1959  TO  1979. 

STAGE  IN  FEE7  cage  zero  IS  AT  NGVO 

OAV  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  D 


IS 


11 

12 

13 

14 

15 


1ft 

17 

IS 

19 

24 


21 

22 

21 

24 

25 


2ft 

27 

26 

29 

30 

11 


II. lft 


15. AO 


ll.ftl 


14. SB 


12.56 


lft. 95 


10.59 

10.51 


6  11.24 


13. IB 


15.61 


10.  b2 


13.25 


13.97 


11.26  12.95 


10.2B 


15.90 


12.99 


10.71 


11.95 


15.51 


12.00 


10.11 


9.95  9 

9. 92 


9.66 

10.60  9 

10.25  9.51 


10.43  9 

10.29  9.55 


11.69  9.62 

10.32 


15.16 

12.25  14.61 

17.15  10.91 

10.27  9.46 

the  folloming  refer  onlt  to  readings  appearing  in  the  table  above 


10 


9.69 
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DAILY  STAGES  FOR  1«»TR 


EA&Rl  BORRO*  PIT  (FwS)  AT  RAMAH,  LA.  (BELOn  RAILROAD  FILL) 


LOCATION.  LAT.  30-24.03,  LONG.  91-10*41.  BELO*  OLD  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  EM0ANKMENT.  (STA, 
49540120.) 

GAGt,  AUTOHATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OAlLY,  FEB.  Tu  JULY,  1935,  JAN.  TO  RAY,  193©,  AND  FEB,  1971,  TO  DATE, 
INTERMITTENTLY,  1945  T Q  194©,  1949  TO  1950,  1955  TO  1957,  AND  1959  TO  1970, 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  OATE)  HIGHEST,  19.68  FEET  ON  APR,  21,  1975.  LOWEST,  1.40  FEET  ON  NOV .  20, 
1978. 


STAGE  in  feet  gage  zero  is  at  NGVD 


DAY 

JAM 

EE8 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

DEC 

1 

lu.10 

F 

11.70 

10.11 

16.81 

1«.«1 

6.95 

5.10 

7.22 

0.05 

2 

F 

10. 33 

11.77 

10.01 

16.80 

10.26 

7.02 

5.20 

7.20 

1.60 

3 

F 

10.  Jo 

11.81 

10.81  E 

15.10 

16.88 

10.08 

6.92 

5.70 

7.00 

1.00 

4 

F 

10.11 

11.90 

11.07 

15.10 

16.85 

11.92 

6.81 

5.77 

7.07 

1.25 

5 

10.27 

12.11 

11.07 

15.18 

16.85 

11.78 

6,91 

5.78 

7.51 

1.20 

© 

10.19 

12.38 

11.80 

15.00 

16.78 

11.65 

6.88 

5.96 

7.60 

1.21 

7 

10.13 

12.57 

12.17 

15.02 

16.71 

11.51 

7.10 

6.17 

7.61 

1.03 

8 

F 

10.02 

12.61 

12.18 

15.06 

16.62 

11.17 

7.00 

6.29 

7.65 

2.87 

9 

F 

9.98 

12.69 

12.57 

15.50 

16.55 

IS.  2S 

7,89 

6.10 

7.61 

3.06 

10 

F 

12.70 

12.73 

15.51 

16.00 

11.10 

8.11 

6.11 

7.51 

1.17 

11 

F 

12.68 

12.91 

15.51 

16.10 

11.01 

8.29 

6.17 

7.20 

1.25 

F 

9.12 

12 

12.65 

13.06 

15.56 

16.22 

12.85 

8.30 

6.00 

7.02 

1.10 

9.11 

13 

12.61 

13.18 

IS. 59 

16.10 

12.73 

8.36 

6.05 

6.81 

1.06 

9.02 

14 

12.09 

11.22 

15.61 

15.99 

12.61 

8.28 

6.02 

6.65 

1.52 

9.57 

15 

F 

10.12 

12.26 

11.12 

15.62 

15.86 

12.51 

8.20 

6.28 

6.07 

3.81 

9.50 

It 

12.01 

11.05 

15.61 

15.75 

12.00  F 

7.30 

8,06 

5.81 

6.29 

4.00 

9.52 

17 

10.20 

11.71 

11.  S6 

15.61 

15.65 

12.27 

7.42 

7.81 

5.62 

6.00 

0.72 

9.45 

18 

10.28 

11.07 

11.69 

15.61 

15.53 

12.15 

7.33 

7.55 

5.07 

5. SO 

4.68 

F 

9.17 

19 

10.13 

ii.:* 

13.81 

15.60 

15.02 

12.01 

7.07 

7.00 

5.37 

5.52 

0.72 

F 

9.27 

20 

10.59 

10.87 

13.97 

15.60 

15.10 

11.89 

6.7b 

7.01 

5.27 

5.18 

4.80 

9.10 

21 

10.80 

10.66 

15.88 

15.21 

6.26 

6.85 

5.68 

5.09 

5.06 

8.96 

22 

F 

10.71 

10.01 

16.67 

15.11 

6.03 

6.61 

5.74 

0.99 

5.16 

8.81 

23 

10.85 

10.02 

16.68 

15.08 

6.44 

6.55 

5.80 

5.10 

5.25 

8.71 

24 

F 

11.21 

10.02 

10,98 

6.62 

6.16 

5.90 

0.85 

5.45 

8.72 

25 

11.10 

10.07 

10.82 

6,70 

6.19 

6.17 

0.75 

5.79 

6.67 

2b 

11.18 

10.19 

10.70 

6.70 

6.02 

6.09 

0.79 

6.02 

8.63 

27 

11.00 

10.15 

F 

16.78 

10.59 

6.7© 

5.70 

6.70 

0.75 

6.23 

8.58 

28 

F 

11.  «0 

10.11 

16.80 

10.09 

6. SO 

6.87 

«.6T 

6.00 

8,51 

29 

ll.«8 

16.80 

10.18 

6  .  SB  F 

0,82 

7.00 

0.50 

6,47 

8.40 

30 

11.51 

16.82 

10.37 

6.69 

0.72 

7.17 

0.10 

F 

7.02 

8.11 

31 

1  1  .60 

10.55 

6.90 

0.88 

0.30 

8.21 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONUT  TO 

REAOINOS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.61 

15.73 

6.06 

6.12 

4.02 

MAX 

F 

12.70 

16.88 

7.17 

7.65 

F 

7.02 

MIN 

10.31 

10.17 

5.10 

4.30 

2.87 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  16.88  ON  MAY  3 
L0HE8T  STAGE  MAS  2,78  ON  NOV.  8. 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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UPPER  GRAND  RIV£R  (Fh$)  AT  DIKE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30*13-33*  LONG,  91-25-24.  ABOUT  O.b  NILE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  MARINSOUIN 
CEAflPL  BORROW  PIT).  (STA.  4957009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  MOVED  FROM  «IGH  WATER  STaNO  IN  E. A.0.P.L .  BORROW  PIT  TO  LOW  WATER  STAND 
IN  UPPER  GRAND  RIVER  On  AUG.  8,  1974. 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY*  1933  TO  190b*  1949  TO  1950*  AND  1963  TO  1965.  DAILY  *  JUNE 
2B*  1954  TO  APR.  fe*  I9t>3*  A NO  DEC,  16*  1965*  TO  DATE,  GAGE  wAS  KNOWN  AS  GRAND  RIVER  CROSSING 
R •  S.  IN  1933. 

EXTREMES.  HIGHEST*  19.5  FEET  FROM  MAR.  4  TO  9,  195u.  LOWEST*  0.60  FOOT  ON  JAN.  2.  1964, 


Daily  eight  a.w.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


day 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

40V 

DEC 

1 

10.47 

11.68 

R.R1 

15.18 

16.67 

14.41 

R.80 

6.92 

8.04 

7.98 

2 

10.51 

11.73 

10.18 

15.2! 

16.64 

14.21 

9.60 

6.95 

8.10 

8.10 

3 

10.42 

11.87 

10.60 

15.38 

16,63 

14.04 

9.41 

7.00 

8.17 

8.20 

4 

10.2b 

11. *8 

10.88 

15.40 

16.62 

13.91 

9.28 

7.10 

8.27 

8.40 

5 

10.15 

12.17 

11.15 

15.00 

16.64 

9.15 

7.30 

8.30 

8.74 

6 

10.01 

12.12 

11.50 

15.03 

16.59 

9,00 

7.50 

6.30 

8.94 

7 

10,00 

12.45 

11.80 

15.45 

16.53 

8.84 

7.77 

F  7 ,25 

6.31 

4.32 

9.14 

8 

9.9a 

12.50 

12.07 

15.49 

16.47 

8.66 

8.02 

7.35 

8.31 

9.32 

9 

9.92 

12.50 

12.25 

15.50 

16.39 

8.49 

8.28 

7.38 

8.30 

9.51 

10 

9.95 

12.02 

15.53 

16.30 

8.39 

B.42 

7.41 

8.22 

9.63 

11 

9.99 

12.15 

15.50 

16.20  F 

13.11 

8.20 

*.55 

7,50 

8.00 

9.73 

L2 

10.03 

12.25 

15.53 

16.12 

13.00 

8.05 

*.64 

7.53 

7.89 

9.86 

13 

10.15 

12.08 

F  11.00 

15.58 

16.07 

12.90 

7.87 

*.69 

7.54 

7.73 

9.86 

14 

10,23 

11  .87 

11.12 

15.60 

16.00 

12.79 

7.87 

8.67 

7.52 

7.56 

5.00 

9.90 

15 

10.28 

11.5a 

11.24 

15.61 

15.87 

12.67 

7.87 

8.60 

7.28 

7,40 

9.80 

16 

10.33 

11.22 

11.15 

15.62 

15.76 

12.52 

7.80 

8.43 

6.90 

7.18 

5.90 

9.72 

17 

10.40 

10.80 

11.47 

15.62 

15*67 

12.39 

7.84 

8.24 

6.70 

6.92 

6.09 

9.63 

16 

10.47 

10.49 

11.53 

15.63 

15.56 

12.25 

7.51 

8.02 

6.60 

6.68 

6.07 

9,48 

19 

10.50 

10.14 

11.61 

15.65 

15,45 

12.09 

7.49 

7.87 

6.46 

6.42 

6.10 

9.25 

20 

10.71 

«. 90 

F  14.15 

15.67 

15*34 

11.97 

7.47 

7.63 

6.32 

6.22 

6.24 

9.03 

21 

1  *>.B9 

9.63 

14.  2« 

15. BO 

15.27 

11.84 

7.44 

7.42 

6.80 

6.12 

6.43 

8.80 

22 

11.04 

9.15 

14.41 

16.52 

15.20 

11.70 

7.39 

7.31 

6.80 

6.05 

6.53 

8.70 

23 

11.09 

9.20 

14.68 

16.50 

15.16 

11.55 

7.38 

7.17 

6.87 

6,18 

6.72 

8.70 

24 

11.40 

5.35 

14.76 

16.49 

15.08 

11.39 

7.36 

6.98 

6.97 

6.89 

8.70 

25 

It. 40 

5.51 

1«.82 

lb. 52 

14.96 

11.21 

7.58 

6,81 

7.23 

F 

5.90 

7.21 

8.70 

26 

11.41 

5.64 

14.89 

16.94 

14,83 

11.00 

7.71 

6.63 

7.55 

7.45 

8.70 

27 

11.48 

9.70 

14.98 

16.62 

14.70 

10.77 

7.72 

6.37 

7.73 

7.65 

8.70 

26 

11*47 

9.79 

15.01 

16.65 

14.60 

10.50 

7.69 

7.88 

7, 

8.60 

29 

11,48 

15.02 

16.69 

14.:.* 

10.25 

7.50 

7.93 

7 . 6  v 

8.55 

30 

11.48 

15.01 

16.71 

14,50 

10.01 

7.40 

8.00 

7.88 

8.45 

31 

11*61 

15.10 

14.60 

7.13  F 

■o 

o 

F 

5.55 

8.34 

the 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing 

;  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

10*62 

11*06 

15.63 

15.70 

8.08 

9,00 

MAX 

11*61 

12.50 

16.71 

16.67 

9.80 

9.90 

MIN 

9*92 

o.20 

15.16 

10.48 

7.13 

7.98 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGMFST  STAGF  was  16*71  AT  0  00  A.m.,  APR.  30, 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  4.32  ON  NOV.  7. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


EAfiFL  SORROW  PIT  (FWS)  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA.) 

LOCATIUN.  LAT.  jo-07-48,  LUNG.  91-19-21.  IN  RECESS  AT  SOUTHWEST  CORNER  OF  SOUTH  GATE  BAY  SECTTON 
( I  ww ,  MORGAN  CITY-PORT  ALLfc n  ROUTE),  LEVEE  STATION  129+62.  (STA.  4963009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INI ERMITTENTLY ,  1999.  DAILY,  JAN.  1,  1950,  TO  OATE.  SUBTRACT  0.3  FROM  STAGES 
PRIOR  TU  1955. 

EXTREMES.  HIGHEST,  IS. 10  FEET  ON  hay  23  AND  LATER  DATES  IN  1973,  LOWEST,  0.00  FOOT  ON  JAN.  14  AND 
15.  1964  AND  OCT.  IS,  1976. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2FR0  IS  AT  NGVQ 


DAY 

JAN 

FES 

HAR 

APR 

MAY 

JIIN 

J  l  >L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.90 

6.50 

5.50 

9.40 

11.70 

8.40 

5.40 

4.00 

3.20 

4.40 

2.80 

4.00 

2 

5. SO 

6.50 

5.50 

9.50 

11.70 

8.30 

5.20 

3.90 

3.30 

4.40 

2.80 

4.00 

3 

5.70 

6.50 

5.60 

9.70 

1 1 .70 

8.20 

5.10 

3,80 

3.40 

4.40 

2.70 

4.10 

4 

5.70 

6.60 

5. SO 

9,90 

11.80 

8.00 

4.90 

3.80 

3.30 

4.40 

2.70 

4.10 

5 

5.60 

6.80 

6,00 

9.90 

11,70 

7.90 

4.90 

3. SO 

3.30 

4.40 

2.50 

4.30 

6 

5.40 

7.00 

6.10 

9,80 

1 1  .70 

7.70 

4.90 

3.60 

3.40 

4.40 

2.50 

4.60 

7 

5.40 

7.20 

6.30 

9.80 

11.70 

7.50 

4.80 

3.80 

3.60 

4.40 

2.20 

5.00 

S 

5,30 

7.20 

6.50 

9.80 

11,50 

7,30 

4,70 

4.00 

3.60 

4.40 

2.20 

4,70 

9 

5.30 

7.20 

6.60 

9.90 

11.50 

7.20 

4,60 

4.10 

3.60 

4.40 

2.30 

5.00 

10 

5.30 

6.90 

6,70 

9.90 

11,30 

7.20 

4,60 

4.30 

3.B0 

4.40 

2.50 

5.00 

1  1 

5.30 

6.50 

6.90 

9.90 

11.20 

7.10 

4.50 

4.40 

3.80 

4.40 

2.50 

5.40 

12 

5.4i> 

6. SO 

7.00 

10.00 

11,10 

7.00 

4.50 

4.50 

3,60 

4,40 

2.30 

5.40 

13 

5.50 

6.70 

7.10 

10. to 

11.10 

7.00 

4,40 

4.50 

3.80 

4.40 

2.30 

5.50 

14 

5.50 

6.70 

7.30 

10.10 

10,80 

6.90 

4.40 

4.40 

4.00 

4.*n 

2.10 

5.60 

16 

5.60 

6.50 

7.40 

10,10 

10,60 

6.80 

4.40 

4,40 

4.00 

4.30 

2.10 

5.60 

lb 

5.70 

6.50 

7.50 

10.10 

10.50 

6.80 

4.40 

4.40 

3.90 

*.20 

2.60 

5.60 

V 

5.70 

6.30 

7.60 

10.10 

10,20 

6.70 

4.30 

4.30 

3.80 

4.00 

2.80 

5.40 

IS 

5.80 

6.10 

7.70 

10.10 

10,00 

6.60 

4,20 

4.10 

3.80 

3.90 

2.80 

5.40 

19 

5.90 

5.90 

7.90 

10.10 

9W90 

6.60 

4.10 

4.00 

3.70 

3.80 

3.00 

5.20 

20 

6.00 

5.80 

8.20 

10.10 

9,80 

6,60 

4.10 

4.00 

3.60 

3.70 

3.00 

5.00 

21 

6.00 

5.60 

8.30 

11*30 

9,60 

6.60 

4.10 

4.00 

4.00 

3.60 

3.10 

5.00 

22 

6.00 

5.50 

6.50 

11.30 

9,40 

6.40 

4.10 

3.90 

4.00 

3.60 

3.20 

5.00 

25 

6.10 

5.30 

#  .90 

U.«0 

9.40 

6.30 

4,00 

3.90 

3.90 

3.60 

3.30 

5.00 

2« 

6.30 

5.30 

9.00 

11.40 

9.30 

6.20 

4.00 

3.90 

3.70 

3.60 

3.40 

4.90 

25 

6.30 

5.40 

9.10 

11.50 

9,20 

6.10 

4,40 

3,80 

3.70 

3.60 

3.60 

4.90 

26 

6.30 

5.50 

9.20 

11.60 

9.00 

6.00 

4.60 

3.70 

3.60 

3.30 

3.80 

4.60 

27 

6.30 

-5.30 

9.20 

11.60 

8.90 

5.90 

4.70 

3.60 

3.80 

3.20 

3.80 

4.60 

26 

6.40 

5.40 

9.30 

11.70 

8.80 

5.80 

4.60 

3.50 

4.10 

3.10 

4.00 

4.80 

29 

6.40 

9.40 

11.70 

8.50 

5.70 

4.50 

3.50 

4.10 

3.10 

4.00 

4.60 

30 

6.40 

9.40 

11.70 

8,40 

5.60 

4.40 

3.40 

4.20 

3.10 

4.00 

4.60 

51 

6,40 

9,40 

s.eo 

4,20 

3.30 

3.10 

4.80 

The 

following 

refer 

ONLY  Tj 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.S? 

6.26 

T.57 

10.45 

10.34 

6.88 

4.51 

3.96 

3.72 

3.94 

2.89 

4.91 

MAX 

6.40 

7.20 

9.40 

11.70 

n.eo 

8,40 

5,40 

4.50 

4.20 

4.40 

4.00 

5.60 

MIN 

5.30 

5.30 

5.50 

9.40 

S  .40 

5.60 

4,00 

3.30 

3.20 

3.10 

2.10 

4.00 

highest 

STAGE 

WAS  11.80 

UN  MAY 

o. 

LOnEST 

STAGE 

WAS  2,10  ON  MQV. 

14  AND 

15. 

DAILY  STAGES  FOR  1979 
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BIG  BAYOU  PIGEON  <pw$)  NEAR  PIGEON,  LA. 

LOCATION.  LAT.  50-09-36  LONG.  91-IB-J3.  AT  JUNCTION  WITH  61  ww  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE), 
ABOUT  700  FEET  NEST  OF  LEVEE  STATION  (E ABPL )  775*00,  (3TA.  4963509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORCiR  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1939,  1949  ANO  1950.  DAILY,  JAN.  1971  TO  OATE.  PRIOR 
TO  1971  GAGE  NAS  KNOwn  AS  LITTLE  BAYOU  PIGEON. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.20  FEET  ON  MAY  25,  1973.  LOWEST,  0.37  FOOT  ON  OCT.  Id,  1976. 

OAlL v  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  XS  AT  NGVD 


DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

HA* 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5. *7 

5.38 

9.47 

11.79 

8.65 

3.97 

3.88 

4.20 

F  2.40 

3.42 

2 

5.82 

6.17 

5.88 

0.55 

11.83 

8.23 

3.88 

3.84 

».il 

3.43 

3 

5,78 

6.23 

5.53 

9.73 

11.86 

7.99 

3.77 

3.55 

8.27 

3.45 

4 

.5.75 

6.32 

5.65 

9.79 

11.87 

7.77 

3.61 

3.58 

4.30 

3.38 

5 

5.86 

6.66 

5.79 

9.76 

11.90 

7.59 

3,68 

3.85 

6.32 

3.61 

6 

5.6J 

6.73 

5.89 

9.76 

11.81 

7.41  F 

8.65 

3.77 

3.60 

4.35 

3.40 

7 

5.6* 

6.85 

6.05 

9.79 

11.71 

7.27 

8.58 

3.88 

3.65 

8.36 

4.16 

e 

5.57 

6,85 

6.17 

9,64 

11.63 

7.15 

4,48 

3.8$ 

3.70 

4.39 

8.30 

9 

5.53 

6.81 

6.35 

9,69 

11.54 

7.06 

8.40 

4.05 

3.75 

6.60 

10 

5.51 

6.7* 

6.69 

9,69 

11.43 

6,94 

4.40 

8,14 

3.76 

6.53 

11 

5.88 

6.71 

6.70 

9.96 

11.31 

6.40 

4.36 

4.22 

3.80 

8.60 

12 

5.58 

6,68 

6.88 

10.06 

11.17 

6.81 

«.32 

4,30 

3.66 

6.64 

13 

5.59 

6.59 

6.99 

10.15 

11.13 

6.73 

4.23 

«,33 

3.93 

8.74 

14 

5.58 

6.69 

7.15 

10.14 

10.91 

6.68 

8.38 

8.38 

3.99 

4.84 

15 

5.60 

6.37 

7.30 

10.09 

10.72 

6.63 

8.30 

4.36 

3.93 

F  1  .BO 

6.»7 

16 

5.60 

6.22 

7.83 

10.06 

10.52 

6.56 

8.22 

4.34 

3.61 

4.66 

17 

5.58 

6.91 

7.61 

10.05 

10.34 

6.46 

4.12 

4.29 

3.78 

6.81 

16 

5.67 

5.8* 

10.06 

10.15 

6.40 

8.02 

4.25 

3.70 

6.78 

19 

5.67 

5.67 

7.90 

10.09 

9.97 

6.33 

8.01 

4.14 

3.64 

8.66 

20 

5.8* 

5.58 

8.10 

10.11 

9.79 

6.25 

3.96 

4.06 

3.66 

8.54 

21 

5.90 

5.68 

8.«0 

10.23 

9.61 

6.16 

s.71 

4.01 

4.08 

4.88 

22 

5.9* 

5.35 

8.55 

11.29 

9.85 

6,08 

3.43 

3.48 

3.78 

•.•5 

23 

5.99 

5.25 

F  .89 

11.36 

9.88 

3.87 

5.93 

3.73 

6.39 

24 

6.18 

5.30 

9.03 

11.36 

9.34 

3.97 

3.85 

3.78 

6.92 

25 

6.19 

5.17 

9.09 

11.40 

9.14 

8.34 

3.60 

3.82 

6.34 

26 

6.21 

5,35 

9.12 

11.47 

8.94 

4.59 

3.75 

3.72 

3.30 

•.53 

27 

6.26 

i.l» 

9.17 

11.69 

8.76 

8.57 

3.66 

3.74 

3.36 

8.26 

26 

6.25 

5.35 

9.22 

11.73 

8.60 

8.46 

3.64 

3.95 

3.47 

4.16 

29 

6.28 

9,28 

11.74 

8.67 

8.82 

3.58 

8.13 

3.41 

6.19 

30 

6.23 

9.36 

11.76 

8.57 

8.27 

3.88 

8.17 

5.35 

8,15 

31 

6.32 

9.81 

8.70 

4,06 

3.39 

4.04 

IMF 

following 

refer 

ONLY  TO 

REAOINCS 

4PPEARIN6  im  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

5.82 

10.41 

10.80 

3,98 

3.76 

4.30 

MAX 

6.32 

11.76 

11.90 

8.36 

4.17 

8.80 

MIN 

5,88 

9.47 

8.47 

5.34 

3.46 

3.38 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  11.93  AT  4  00  P.M.,  MAY  4. 

LOWEST  STAGE  (fROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  1.80  ON  NOV,  15. 
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DAILY  STAGES  FOR  197* 


OLO  RIVER  (FwS)  AT  JUNCTION  WITH  GI*W  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-56-«7,  LONG.  91-15-35.  ABOUT  1250  FEET  WEST  OF  LEVEE  STATION  (EABPL)  1375^00 
(STA,  A964510.) 

gage.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1996  AND  1999.  DAILY,  NOV.  19J«  TO  AUG,  19J7  ANO 
JAN,  1971  TO  Date,  prior  TO  1939  GAGE  WAS  KNOWN  AS  OLO  RIVER  (FWS)  SOUTHWEST  OF  PIERRE  PASS. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  OATE)  HIGHEST,  16. 6«  FEET  ON  MAY  29,  1973.  LOWEST,  0.3S  FOOT  ON  OCT.  17, 
1976. 


OAlLV  FIGHT  A.m.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  18  AT  NGVO 


OAT 


1 

?. 

3 

a 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
i  X 


MEAN 

MAX 

MJN 


F£B 

M*R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

40  V 

9.18 

11.37 

8.34 

4.66 

J.«l 

F  3.19 

5.90 

9.26 

11.40 

8.12 

4.74 

3.80 

3.03 

5.97 

9.42 

11.39 

7.90 

4.61 

3.71 

2.76 

6.10 

9.48 

11.47 

7.69 

4.51 

3,63 

2.66 

6.24 

9.46 

11.50 

7.51 

4.41 

3.60 

2.66 

6.62 

9.46 

11.40 

7.36 

4.34 

3.60 

2.59 

6.76 

9.48 

11.33 

7.24 

4.33 

3.62 

2.34 

6.69 

9.52 

11.26 

7.14 

4.27 

3.66 

2.35 

6.69 

9.58 

11.18 

7.05 

».2t 

3.77 

2.70 

6.61 

9.60 

11.09 

6.97 

4.19 

3.88 

2.72 

6.54 

9.64 

10.98 

6.89 

4.23 

3.95 

2. 38 

6.47  F 

6.66 

9.80 

10,81 

6.76 

«.2S 

4,00 

2.34 

F  6.41 

6.71 

9.88 

10.82 

6.70 

4.15 

4.01 

2.09 

6.91 

9.86 

10,61 

6.65 

4.22 

4.03 

1.92 

7.05 

9.82 

10.43 

6.59 

4,14 

4.07 

2.12 

7.19 

9.79 

10,25 

6.53 

4.08 

4.96 

2.41 

7.56 

9.79 

10.07 

6.44 

3.96 

4.02 

2.56 

7.50 

9.80 

9,89 

6.35 

3.87 

3.96 

2.66 

7.70 

9.82 

R.72 

6.26 

3.88 

3.94 

2.81 

T.«5 

9.85 

9.56 

6.17 

3.86 

3.90 

2.85 

6.12 

9.94 

9.39 

6.09 

3.83 

3,65 

2.93 

8.33 

10.94 

9.23 

5.99 

3.61 

3.61 

3.03 

6.6} 

11.06 

R.3« 

5.90' 

3.75 

3.79 

3.13 

6.80 

11.05 

9.11 

5.79 

3.67 

3.09 

8.63 

11.04 

8.91 

5.72 

4.48 

3.28 

8.69 

11. IS 

8,73 

5.58 

4.65 

3.39 

8.67 

11.26 

8.56 

5,44 

4.64 

3.63 

6.92 

11.28 

S.«2 

5.31 

4,54 

f  3.8o 

3.53 

6.96 

11.29 

8.30 

5.16 

4.38 

3.49 

9.06 

11.34 

8.27 

5.03 

«.21 

3.50 

«.12 

8.53 

4.06 

FOLLOWING 

REFER 

o«a»  to 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

10.09 

10.10 

6.55 

«.23 

2.79 

11.34 

11.50 

8.34 

4.86 

3.53 

9.16 

8.27 

5.03 

3.75 

1.92 

OEC 


4 


!< 


«.3 

A.* 

3.5 


F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  11.52  AT  6  3*  P.M., 
LOWEST  STAGE  was  1.66  On  NOV.  14. 


MAY  4 


DAILY  STASES  FOR  1979 


177 


INTRACOASTAL  MATERNAY  NEAR  PIERRE  PASS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-54-2J,  LONS.  91-11-04.  ATTACHED  TO  PILE  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  AT 
LEVEE  STATION  15A6S00,  4,2  NILES  SOUTH  OF  PIERRE  PASS.  (STA.  *469010.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1946,  1949  TO  1950,  1961.  DAILY,  JULY  1,  1962.  To 
DATE.  PRIOR  TO  1961,  GAGE  MAS  KNONN  AS  BELLE  RIVER,  FNS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.00  FEET  ON  may  22  AND  LATER  DATES  IN  1471.  LOnEST,  MINUS  0.9  FOOT  ON  JAN. 
14,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  AT  NCVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.70 

5.60 

4.90 

8.70 

10.40 

7,60 

4.20 

1.60 

1.40 

2.90 

1.59 

2 

4.70 

5.80 

5.00 

6. BO 

10.90 

7.5(i 

4.10 

1,60 

3.40 

2. BO 

1.60 

1 

4.70 

6.00 

5.00 

6.90 

10.90 

7.50 

4.00 

1,40 

3.40 

2.60 

1.60 

4 

4.70 

6.10 

5.10 

9.00 

11.00 

7.10 

4.00 

1.20 

3.40 

2.70 

1.70 

5 

4.70 

6.20 

5.10 

8.90 

11.00 

7.10 

1.90 

3.20 

1.40 

2.70 

3.70 

6 

4.70 

6.10 

5.20 

8.90 

10.90 

7.20 

1.90 

1.20 

1.50 

2.70 

l.BO 

7 

4.70 

6.10 

5.20 

9.00 

10.80 

7.10 

1.80 

3.10 

1.50 

1.70 

2.60 

1.9* 

B 

4.50 

6.20 

5.10 

9.00 

10.70 

7.00 

l.BO 

3.50 

3.50 

3.70 

2.60 

4.00 

'9 

4.60 

6.10 

5.60 

9.10 

10.70 

6.90 

1.60 

1.70 

1.60 

1.70 

2.60 

4.20 

to 

4.60 

6.10 

5.60 

9.10 

10.50 

6.90 

1.80 

1.80 

1.70 

1.70 

2.60 

4.20 

It 

4.70 

6.00 

5.90 

9.20 

10.10 

6,80 

1.70 

3.80 

1.70 

3.70 

2.50 

4.10 

12 

4.70 

5.90 

6.10 

9.40 

10.10 

6.60 

1.70 

1.60 

1.60 

1.60 

2.50 

4.10 

11 

4.70 

5.90 

6.20 

9.50 

10.00 

6.70 

1.70 

3.60 

l.BO 

l.BO 

2.50 

4.40 

14 

4.70 

5.90 

6.40 

9.40 

9.40 

6.60 

1.60 

l.BO 

l.BO 

1.80 

2.50 

4.50 

15 

4.70 

5.70 

6.50 

9.10 

4.80 

6.40 

1,60 

1.80 

3.70 

l.BO 

2.60 

4.50 

16 

4.60 

5.40 

6.40 

9.10 

9.70 

6.10 

1.60 

l.BO 

3.50 

l.BO 

2.60 

4.60 

17 

4.60 

5.20 

6.70 

9.10 

9.50 

6.10 

1.60 

3.60 

3.50 

3. BO 

2.60 

4.70 

IB 

4.80 

4.90 

7.00 

9.10 

4.40 

6.00 

1.50 

1.80 

1.50 

3.69 

2.60 

4. BO 

19 

4.60 

4.70 

7.20 

9.10 

9.10 

5.90 

1.50 

1.60 

3.60 

3.60 

2.60 

4.60 

20 

4.90 

4.70 

7.50 

9.10 

9.10 

5.70 

1.50 

1.60 

1.70 

3.40 

2.60 

4.70 

21 

5.00 

4.70 

7.70 

9.40 

4.00 

5.50 

1.50 

1.80 

l.BO 

3.60 

2.70 

4.60 

22 

5.20 

4.70 

7.60 

10.10 

8.40 

5.40 

1.70 

1.70 

1.70 

3.60 

2.70 

4.50 

21 

5.40 

4.70 

6.40 

10.40 

8.60 

5.10 

1.90 

1.70 

1.50 

3.40 

2.70 

0.40 

24 

5.40 

4.60 

6.10 

10.50 

8.60 

5. 10 

4.10 

1.60 

1.50 

1.40 

2,60 

4.10 

25 

5.20 

4.60 

6.10 

10.60 

6.50 

4.90 

4.50 

1.60 

1.50 

3.40 

1.00 

4.20 

26 

5.20 

4.60 

6.10 

10.60 

6.10 

4.80 

4.50 

1.60 

1.60 

1.60 

3.00 

4.10 

27 

5.20 

4.70 

6.50 

10. BO 

6.20 

4.70 

4.50 

1.60 

1.60 

3,40 

1.10 

4.00 

26 

5.20 

4.60 

6.40 

10.70 

8.00 

4.60 

1.10 

3.50 

1.60 

3.20 

1.20 

!.*• 

24 

5.20 

6.50 

10.70 

7.90 

4.50 

4.40 

1.50 

1.70 

1.00 

1.30 

1.90 

10 

5.20 

6.50 

10.60 

7.80 

4.40 

4.20 

1,40 

3.00 

1.40 

1.90 

11 

5.40 

6.60 

7.70 

4.00 

3.40 

1.10 

1.90 

THE 

F0LL0N1NG 

REFER 

ONLY  TO 

readings 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4,69 

5.45 

6.75 

4.56 

4.58 

6.16 

1.86 

3.61 

2.74 

4.17 

MAX 

5.40 

6.10 

8.60 

10.60 

11.00 

7.60 

4.50 

1.80 

1.40 

4. BO 

MIN 

4.50 

4.60 

4.90 

8.70 

7.70 

4.40 

1.10 

3.20 

2.50 

1.50 

HIGHEST 

STAGE 

MAS  11.00 

ON  MAY 

4  AND  5 

• 

LONEST  STAGE  MAS  2.50  ON  NOv,  It  ANO  LATER  OATES. 
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1979 

little  bayou  sossel  at 

JC 7 .  »ITH 

Cl**  (MORCAN  CITY-FORT 

ALLEN  ROUTE) 

LOCATION.  LAT.  29-47.47,  LONG 

.  91-10 

•10.  AT  JUNCTION 

NITH  GULF  INTflACOASTAL  WATERWAY, 

NEAR  GXww 

NILE 

10. 

(STA.  4972510.) 

CASE. 

AUTOMATIC  SECONDER  AND 

staff. 

SECONDS 

AVAILABLE.  DEC 

.  21,  1970,  TO 

OATE. 

extremes.  hichest ,  u. 

01  FEET 

(FROM 

INCOHPLETE 

RECORD) 

ON  HAY 

25,  1971.  LOMEST,  MINUS 

0.66  FOOT 

ON  OCT.  17 

,  1974. 

OAlLY  EIGHT  A 

.h.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVO 

OAT 

JAN 

FEB 

MAS 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  01 

1 

4.0T 

4.11 

3.17 

7.20 

9.23 

4.47 

3.47 

2.74 

F 

1.80 

2 

1.40 

4.27 

1.50 

7.14 

9.27 

4.45 

3.39 

2.49 

T 

1 

1.14 

4.40 

1.87 

7.41 

9.30 

4.25 

3.27 

2.71 

4 

3. IS 

4.44 

4.04 

7.50 

9.37 

4.04 

3.27 

2. 48 

5 

1.12 

4.59 

1.42 

7.18 

9.30 

5.92 

3.27 

2.71 

6 

1.21 

4.94 

4.17 

7.41 

9.20 

5.81 

3.20 

2.77 

T 

1.51 

5.28 

4.41 

7.50 

9.20 

5.80 

3.11 

2.84 

• 

1.12 

4.97 

4.49 

7.57 

9.17 

5.77 

3.06 

2.92 

9 

I. 01 

4.91 

4.40 

7.44 

9.1! 

5.47 

3.04 

2.94 

to 

1.2S 

4.79 

4.81 

7.41 

9.05 

5.44 

3.06 

1.02 

11 

1.14 

«.77 

4.89 

7.77 

6.96 

5.*1 

2.61 

1,00 

12 

1.44 

4.71 

5.01 

7.98 

6.85 

5.10 

3.02 

2.97 

11 

l.SO 

4.41 

5.20 

8.00 

6.74 

5.18 

2.90 

2.62 

14 

1.74 

4.47 

5.12 

7.84 

6.54 

1.12 

3.01 

2.91 

IS 

1.19 

4.29 

5.29 

7.81 

6.41 

5.29 

2.99 

2.87 

14 

1.55 

4.05 

5.54 

7.79 

6.26 

5.21 

2.67 

2.85 

IT 

1.45 

1.48 

5.45 

7.80 

6.10 

1.14 

2.71 

2.91 

IS 

1.47 

1.54 

5.85 

7.81 

7.94 

1.07 

2.77 

2.90 

19 

l.TO 

1.21 

4.04 

7.84 

7.86 

5.00 

2.61 

2.85 

20 

4.01 

1.24 

4.21 

7.89 

7.72 

4.90 

2.89 

2.82 

21 

4.11 

1.40 

4.11 

8.00 

7.59 

4.80 

2.86 

2.78 

22 

1.90 

1.10 

4.44 

6.81 

7.49 

4.70 

2.76 

2.49 

23 

4.09 

1.10 

4.81 

9.01 

7.40 

4.44 

3.04 

2.70 

24 

4.19 

1.47 

4.81 

9.01 

7.32 

4.10 

3.67 

2.44 

25 

4.07 

1.70 

4.79 

9.01 

7.06 

«.14 

4.23 

24 

4.27 

1.20 

4.79 

9.04 

4.95 

*.l! 

4.01 

27 

4.11 

1.24 

4.89 

0.12 

4.83 

4.00 

3.62 

26 

4.19 

1.17 

4.91 

*.11 

4.70 

1.84 

3.63 

F  1.18 

29 

4.11 

7.01 

9.17 

4.40 

1.77 

3.23 

10 

4.19 

7.12 

*.20 

4.60 

1.44 

2.94 

11 

4.21 

7.19 

4.90 

2.66 

the 

FOLLOhINC 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.75 

4.08 

5.52 

8.09 

6.17 

1.11 

1.14 

MAX 

4.19 

5. 28 

7.19 

9.20 

9.37 

4,47 

4.21 

MIN 

1.01 

1.20 

1.17 

7.20 

4.40 

1.84 

2.71 

F-  NOT 

AT  STATED  TIME 

T 

-  TEMPORARILY  INOPERATIVE 

HICHEST 

STACE 

MAS  9.17 

AT  1  00 

F.H., 

NAT  4. 

LO»EST 

STACE 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

NAS  1.60 

ON  NOV. 

1. 
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EA8PL  80RRQN  PIT  AT  8AY0U  FOROOCHE  (LA.)  (ABOVE  STATE  HMY.  16) 


LOCATION.  LAT.  30-40-07,  LONS.  91-39-30.  ON  NORTH  END  OF  HI6HNAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LONER 
JUNCTION  PITH  8AY0U  FOROOCHE,  ANO  SIX  NILES  EAST  OF  HELVJLLE,  LA.  (STA.  52040128, > 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1941,  1944,  1947,  AND  19S0  TO  195S.  DAILY,  JAN.  1,  1948,  TU 
DEC.  31,  1949,  AND  MAY  22,  19SS,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HICHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.10  FEET  ON  MAY  IS,  1953.  LONEST,  CHANNEL  DRV  ON 
OCT.  4,  ANO  LATER  OATES  IN  1954. 


OAILY  EIGHT  A.M.  STASE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

20.61 

21.81 

22.00 

20.69 

21.04 

20.05 

20.74 

F  20.77 

20.47 

20.95 

2 

20.68 

21.71 

21.88 

20.69 

20.97 

19.89 

20.69 

20.75 

20.46 

20.93 

1 

20.66 

21.62 

22,62 

20,90 

20.93 

20.16 

20.65 

20.73 

20.46 

20.92 

4 

20.66 

22.08 

22.24 

21.42 

20,90 

20.33 

20.70 

20.51 

20.90 

5 

20.66 

22.24 

22.08 

21.28 

20.88 

20.48 

20.66 

20.50 

20.67 

* 

20.69 

22.56 

21.95 

21,23 

20.66 

F 

20.40 

20.64 

20.50 

20.87 

T 

20.80 

22.55 

21.84 

21.16 

20. S3 

20.62 

20.50 

20.66 

8 

20.8b 

22.34 

21.79 

21.07 

20.82 

20.60 

20.50 

20.86 

9 

20.86 

22.24 

21.72 

21.01 

20.81 

F 

19.98 

20.59 

20.50 

20.65 

10 

20.86 

22,09 

21.75 

20.97 

20.79 

20. 56 

20. 64 

11 

20.86 

22.00 

21.70 

20.91 

20,76  F 

20.10 

20.55 

20.63 

12 

20.88 

21.92 

21.60 

21.10 

20.74 

20.54 

20.62 

13 

20.89 

21.81 

21.48 

21.03 

20.66 

20.52 

21.26 

14 

21.07 

21.66 

21.36 

20.96 

20.61 

20.51 

21.57 

15 

21.34 

21.56 

20.98 

20.93 

20,59 

20.50 

21.35 

16 

21.48 

21.46 

20.84 

20.89 

20,59 

20.47 

21.30 

IT 

21.34 

21.31 

20.78 

20.84 

20.61 

F  20.30 

20.46 

21.22 

18 

21.05 

21.39 

20.74 

20.80 

20.60 

20. S8 

20.46 

21.12 

19 

20.86 

21.39 

20.68 

20.76 

20.57 

20.94 

20.46  F 

20.45 

21.05 

20 

21.14 

21.35 

20.62 

20.73 

20.56 

21.01 

19.95 

20.46 

20.97 

21 

21.36 

21.30 

20.57 

21.04 

20.56 

20,96 

20.46 

20.92 

22 

21.34 

21.26 

20.49 

23.14 

20.56 

20.89 

20.45  F 

20.46 

20.90 

23 

21.26 

22.72 

20.72 

22.51 

20.65 

20.81  F 

20.23 

20.63 

20.59 

20.92 

24 

21.78 

23.06 

20.76 

22.14 

20.64 

20.71 

20.60 

20.65 

21.07 

25 

21.71 

22.58 

20.76 

21.99 

20.61 

20.60  F 

20.55 

20.57 

21.30 

21.05 

26 

21.64 

22.36 

20.71 

21.90 

20.58 

21.14 

20.55 

21.20 

21.01 

27 

21.63 

22.21 

20.95 

21.84 

20.57 

21.16 

20.53 

21.11 

21.00 

26 

21.52 

22.10 

20.92 

21.53 

20.56 

20.97 

20.50 

21.07 

20,97 

29 

21.42 

20.83 

21.30 

20.56 

20.90 

20.49 

21.01 

20.95 

10 

21.34 

20.76 

21.15 

20.27 

20.84 

20.46 

20.97 

20.94 

31 

21.93 

20.72 

19.79 

20.79 

F 

19,80 

20.48 

20.99 

the 

FOLLONING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

21.13 

21.95 

21.25 

21.26 

20.66 

20,55 

21.00 

MAX 

21.93 

23.06 

22.62 

23.14 

21.04 

F  20.77 

21.57 

MIN 

20.61 

21.26 

20.49 

20.69 

19,79 

20.45 

20.82 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  NAS  21,40  AT  NOON  ON  APR  22 
LONEST  STAGE  NAS  19. T2  ON  MAY  JO. 
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EA8PL  80RR0«  FIT  AT  8AY0U  FOROOCHE  (LA.)  (BELON  STATE  HnY.  10) 

LOCATION.  LAT.  30-40-04,  LONS.  91-39-31.  ON  SOUTH  ENO  OF  HIGHmAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  L0»ER 
JUNCTION  «ITH  BA YOU  FOROOCHE  AND  SIX  MILES  EAST  OF  MELVILLE,  LA.  (STA.  S208012B.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1947,  AND  1450  TO  1955.  DAILY,  JAN.  1,  1948,  TO  DEC.  31, 
1949,  ANO  HAY  22,  1958,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HISHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.0  FEET  ON  MAY  IB,  1953.  LONEST,  CHANNEL  DRY  ON 
OCT.  5,  ANO  LATER  DATES  IN  1953. 

OAILY  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


OAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0  EC 

1 

15.44 

17.36 

17.46 

16.22 

16.39 

16.76 

16.37 

15.24 

15.58 

15.45 

15.45 

2 

15.44 

17.03 

17.22 

16.22 

16.27 

17.45 

16.30 

F  15.25 

15,60 

15.44 

15.40 

3 

15.44 

16.79 

21.71 

16.69 

16.21 

16.84 

16.22 

15.59 

15.43 

15.86 

4 

15.44 

18. 15 

20.24 

18.35 

16.17 

16.36 

16.16 

15.57 

15.43 

15.84 

5 

15.44 

18.46 

18.56 

17.74 

16.14 

16.08 

16.10 

15.56 

15.42 

15.81 

6 

15.45 

20.60 

17.63 

17.23 

16.10 

13.85 

16.05 

15.54 

15.41 

15.71 

7 

15.54 

21.23 

17.16 

16.98 

16.08 

15.71 

15.51 

15.41 

15.71 

a 

15.56 

19.85 

17.00 

16.83 

16.07 

15.62 

15.50 

15.34 

15.65 

4 

15.54 

18.56 

16.88 

16.74 

16.10 

15.56  F 

15.55 

15.48 

15.38 

15.62 

10 

15.54 

17.75 

16.85 

16.68 

16.10 

15,50 

15.51 

15.47 

13.57 

11 

15.54 

17.31 

16.79 

16.59 

16.10 

15.46 

13.50 

15.45 

15.55 

12 

15.54 

17.07 

16.63 

16.88 

16.09 

15.44 

15.55 

15.44 

15.54 

13 

15.54 

16.86 

16.49 

16.77 

16.00 

15.40 

15.51 

15.42 

16.74 

14 

15.71 

16.56 

16.37 

16.64 

15.91 

15.39 

15,74 

15.42 

17.13 

15 

15.91 

16.38 

16.34 

16.58 

15.84 

15.36 

16,00 

15.41 

17.43 

16 

16.28 

16.23 

16.16 

16.50 

15.78 

15.35 

16.04 

15.39 

16.84 

17 

16.23 

16.04 

16.08 

16.44 

13.75 

15.35 

16.02 

15.38 

16.63 

ia 

15.95 

16.09 

16.06 

16.35 

15.72 

16.06 

15.96 

13.38 

16.44 

19 

15.82 

16.14 

15.99 

16.30 

15.61 

16.69 

16.09 

F  15.15 

13.35  F 

15.33 

16.26 

20 

16.23 

16.10 

15.91 

16.24 

15.55 

16.78 

16.04  F 

15.52 

15.52 

15.34 

16.08 

21 

16.69 

16.05 

15.83 

16.72 

15.51 

16.71 

15.98 

15.50 

16.00 

15.33 

15.44 

22 

16. 3B 

16.03 

15.77 

22.88 

15.49 

16.60 

15.92 

15.48 

15.89 

15.34 

13. 46 

23 

16.22 

19.77 

16.17 

21.61 

15.72 

16.48 

15.86 

15.44 

15.81 

15.62 

15.47 

24 

17.29 

22.08 

16.24 

20.61 

15.65 

16.34 

15,86 

15.41 

15.75 

15.61 

16.35 

25 

17.01 

21.00 

16.23 

19.56 

15.59 

16.19 

16.10 

15,36 

15.70 

17.05 

16.29 

26 

16.75 

19.50 

16.20 

18.82 

15.55 

17.18 

15,35 

15.67 

16.77 

16.14 

27 

16.72 

18.37 

16.49 

18.37 

15.51 

17.20 

15,32 

15.65  F 

13.44 

16. 46 

16.14 

2a 

16.54 

17.79 

16.47 

17.77 

15.50 

16.43 

15.31 

15.64 

15.43 

16.30 

16. OS 

29 

16.38 

16.36 

17.13 

15.49 

16.73 

15.29 

15.62 

15.43 

16.12 

13.47 

30 

16.29 

16.28 

16.60 

16.14 

16.60 

15.28 

15,39 

15.42 

16.02 

13.44 

31 

17.62 

16.24 

17.22 

16.49 

15,33 

15,44 

16.07 

the 

FOLLONING  REFER 

ONLY  TO 

REA0IN6S 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.04 

17.89 

16.83 

17.50 

15.91 

16.04 

MAX 

17.62 

22.08 

21.71 

22.88 

17.22 

17.33 

HIM 

15.44 

16.03 

15.77 

16.22 

15.44 

15.54 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  22.92  AT  10  30  A.M.,  APR.  22. 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  15.15  ON  SEP,  19. 


DAILY  STAKES  EOS  1979 
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'■■■A 


EASPL  OORRQm  PIT  at  LOTTIE,  LA.  (ABOVE  U.  8.  HPT.  190) 


l'OCSii*o5iBl*)T*  S0*JI“*T'  '*0n®*  *t*M*IT.  ON  NORTH  ENO  OP  U.  8.  HIKHhAY  190  CULVERT.  (STA. 

OAOE.  autohatic  recoroer  and  stapp. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  19J7  TO  19«S,  AND  19S0  TO  1959.  DAILY,  JAN  1.  TO  DEC  li 
™M2LSm£*U2“'pI?  PROP*  1937°T0*  |9J9,,T*^*  F*0,,  ,M#  T°  ,,M«  “*«  «•«  «  •*«« 

E”S;,  IT'S’,  ^SS«i?cg:^JEoStSg??,,;si;4!eT  0N  *U6<  •'  ‘9“0-  L0“E,T'  f"°" 


OAILY  EISHT  A.M.  stake  IN  PEET 


KAKE  ZERO  IS  AT  NSVO 


10 

9.00 

m 

u 

6.96 

12 

6.96 

13 

8.93 

14 

6.90 

r".  - 

15 

8.65 

,*  *  , 

16 

6.04 

17 

8.83 

16 

8.83 

lag 

19 

8.90 

m 

20 

10.22 

.  #  «# 

21 

10.61 

.  '  9 

22 

9.78 

23 

9.00 

.* 

29 

10.85 

t*' 

25 

10.02 

29 

®.»8 

f  - 

27 

9.68 

m 

26 

R.51 

pp 

29 

0.36 

30 

9.28 

>: 

31 

10.97 

THE 

MEAN 

9.29 

MAX 

10.97 

MIN 

8.77 

PEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

10.25 

9.89 

9.67 

10.84 

11.37 

P  9.89 
14.80 
12.33 
11.12 

9.00 
P  8.99 
10.12 
11.34 
10.88 

9.71 

9.40 

9.30 

9.09 

9.20 

10.60 

10.74 

10,34 

9.86 

9.47 

9.13 

6.78  9.10 

4.03 
9.00 
6.97 

P  6.71 
9.63 
9.13 
9.06 

P  8.70 

9.10 

9.03 

6.96 

6.93 

8.9l 

r  * 1 . 

• 

13.75 

13.60 

11.72 

11.05 

10.56 

10.58 

10.14 

9.88 

9.62 

9.48 

10.54 

10.09 

9.75 

9.46 

9.30 

«.1S 

9.09 

9.07 

9.03 

9.01 

9.28 

9.20 

9.09 

9.00 

6.94 

6.92 

P  8.70 

6.94 
8. SB 

P  6.70 

10.18 

9.86 

9,80 

9.59 

9.43 

9.60 

9.46 

9.33 

9.27 

9.20 

9,00 

9.19 

9.03 

8.99 

6.93 

8.9! 

6.80 

P  8.70 

6,70 

P  6.66 

6.62 

10. IS 

10.07 

'  "-#■ 

9.19 

9,10 

9.07 

9.02 

9.00 

9.28 

8.91 

8.90 

8.89 

6.89 

8.89 

8.75 

8.75 

8.77 

P  8.75 

P  8.80 

P  8,77  P  6,76 

6.69 

6,66 

9.65 

9.60 

9.36 

9.23 

9.16 

,  -d&L 

13.00 

9.00 

9.00 

9.00 

9.00 

8.97 

17.50 

8,89 

8.81 

6.90 

6.98 

9.02 

9.03 

6.94 

8.80 

6. SO 

6.80 

6.99 

8.70 

P  6.66 

P  6.60 
10.10 

9.10 

9.00 

9.10 

9.62 

9,66 

-  ■  . 

8.97 

8.98 
9.01 
9.02 
9.05 
9.01 

10.06 

8,78 

9.14 

12.26 

10.01 

9.39  P  8.70 
4.17 

9.20 

9.16 

9.12  6.68 

8.60 

6,70 

10.44 

9.64 

9.43 

9.22 

9.17 

9.36 

9.22. 

9.17 

9.13 

9,09 

9.06 

OLLOmInK 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearink  in  the  table 

ABOVE 

P-  NOT  AT  STATED  TINE 

highest  stake  (FROM  Incomplete  record)  mas  w.so  at  e  ?o  a.n.,  apr.  zj. 

LONEST  STAKE  (FHOM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  S.9S  ON  AUC.  II  ANO  LATER  DATES, 


I  •  »  "  .  1  •  ,* 
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DAILY  STAGES  FOG  1979 


EA8PL  BORROW  PIT  AT  LOTTIE,  LA,  (BELOW  U.  S.  HWT,  190) 


LOCATION.  LAT.  30-13-24,  LONG.  91. 39-27.  ON  SOUTH  ENO  OF  U.  S.  HIGHWAY  190  CULVERT.  (STA. 
52160128.) 

GAGE.  AU'OWATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  I93S  TO  1948,  AND  19S0,  DAILY,  JAN.  I,  TO  DEC.  31,  1949,  AND 
MAR.  8,  1951,  TO  DATE.  ADO  0.1  TO  STAGES  FROM  1945  TO  1904.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE 
BEEN  CORRECTED.  GAGE  HA8  KNOWN  AS  BAYOU  FORDOCHE-LQTTIE  BORROW  PIT  FROM  1937  TO  1939, 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.5  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT,  11, 

AND  LATER  OATES  IN  19*3. 


DAILY 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

8.07 

10.22 

9.99 

8.54 

9.58 

10.58 

8.63 

8.50 

2 

S.08 

9.82 

9.75 

8.50 

4.23 

10.84 

7.40 

8.46 

F  8.09 

8.33 

3 

8.08 

9.58 

14.80 

10.12 

9.00 

10.30 

8.33 

9,69 

8.20 

* 

8.02 

10.82 

12.28 

11.11 

8.86 

4.77 

8.20 

8,90 

8.10 

5 

8.03 

11.35 

10.66 

8.89 

4.27 

8.11 

8,50 

F  8.00 

F  8. 08 

6 

8.02 

10.49 

10.29 

8.61 

8,87 

8.10 

8.30 

7 

8.30 

10.02 

9.89 

8.50 

8.60 

F  8.15 

8 

8.60 

9.25 

9.57 

8.39 

8.34 

9 

8.50 

9.52 

9.32 

8.24 

8,18 

10 

8.40 

4.39 

4.10 

8.21 

11 

8.36 

9.52 

8.97 

8.14 

8.00 

12 

8.30 

9.83 

4.39 

9.56 

8.34 

13 

8.23 

9.78 

4.18 

9.70 

8.21 

8.00 

8.07 

14 

8.20 

9.52 

9.00 

9.52 

8.11 

F  8.00 

10. IS 

IS 

8.12 

9.30 

8.40 

9.23 

10.04 

1* 

8.10 

9.15 

8.82 

9.00 

9.80 

17 

8.06 

9.00 

8.72 

8.81 

9.54 

IS 

8.08 

9.43 

8.63 

8.71 

F 

8.01 

8.13 

4.27 

19 

8.16 

9.49 

8.55 

8.60 

8.09 

9.00 

20 

10.25 

9.30 

8.50 

8.54 

r 

8.02 

8.20 

8. 81 

21 

10.55 

9.19 

8.50 

9.62 

7.40 

S.97 

8.56 

8.67 

22 

9.72 

9.05 

8.43 

18.95 

F  8.05 

8.15 

8.37 

8.53 

23 

9.30 

12.70 

8.55 

17.40 

8.17 

8.02 

8.23 

S.6S 

24 

10.8* 

15.07 

8.47  F 

13.43 

8.20 

8.16 

9.81 

25 

9.98 

12.50 

8.43 

11.77 

8.20 

F 

8.00 

10.37 

9.65 

26 

9.60 

11.18 

8.41 

11.09 

8.10 

4.99 

10.42 

9.24 

27 

9.58 

10.72 

8.42 

11.38 

8.04 

9.40 

9.80 

8.97 

28 

9.43 

10.32 

8.52 

tO. 76 

8,90 

9.32 

8.77 

29 

9.18 

8.62 

10.41 

8.S5 

8.44 

8.63 

SO 

9.02 

8.66 

10.04 

8.59 

8.75 

8.70 

8.55 

31 

10.97 

8.62 

12.41 

8,61 

8.43 

the 

FOLLOWING 

i  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.84 

10.41 

MAX 

10.97 

18.95 

MIN 

8.02 

8.50 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  19. *7  AT  1  30  P.M,,  APR.  22. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  7,90  ON  MAY  21  AND  JUL.  2 
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)T.  J 


m 


& 

m 


*1 


EA8PL  BORROW  rit  NEAR  maRINGOUIN,  la. 

LOC5MOoiiDl')T*  L0NS*  ’l***-*®.  ON  BRIDGE,  TWO  WILE6  B0UTHWE6T  07  MARINGOUIN.  {ST A, 

BABE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  10,  1996,  TO  OATE. 

EXTREMES.  HI8HE8T,  17.59  FEET  ON  OCT.  9,  19*9.  LOWEST,  0.5  FOOT  ON  NOV.  12,  195J, 

OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  F££T 


DAY 


1 

2 

1 

9 

5 

» 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

19 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

29 

25 

2* 

27 

28 

29 

30 

31 


M£AN 

MAX 

MIN 


JAN 


1  2.75 
2.73 
2.65 

2.53 

2.70 

3.05 

3.03 

3.08 

2.BS 

2.70 

2.82 

2.59 

2.57 

2.68 

2.73 

2.80 

3.10 

9.60 

6.92 

9.90 

9.99 

7.57 
5.89 

5.97 

5.39 

5.18 

5.01 

9.85 

6.96 


feb 


5.62 

5.28 

5.10 
6.18 
7.17 

10. *9 
10.78 
B.lu 
7.08 

6. 85 

6.69 

6.50 
6.38 
6.30 

6.11 

5.85 
5.67 
5.53 
5.52 
5.35 

5.29 
5.18 
7.99 

11.90 

9.92 

7.50 
6.97 
6.69 


6.89 

11.90 

5.10 


F«  NOT  A 7  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  19,75  AT  9  10  A.M.,  APR.  23. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.13  ON  OCT.  1*. 


IN  FEET 

GAGE  ZERO 

18  AT 

NGVO 

MAR 

APR 

may 

JON 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

6.48 

9.19 

8.29 

6.60 

2.75 

4.49 

2.88 

2.40 

3.60 

4*0} 

8*37 

9.07 

8.18 

7.08 

2.78 

4.35 

3.00 

2.77 

3.40 

10. 62 

9.58 

8.06 

6.00 

2.92 

«.1S 

3.83 

2.65 

3.24 

4,00 

9.00 

5.61 

7.92 

5.89 

2.71 

4.04 

3.4S 

2.62 

3.13 

4,00 

-*■ 

7.95 

5.38 

7.90 

2.60 

3.95 

3.52 

2.71 

3.14 

3.46 

7.07 

5.22 

7.77 

2.54 

3.85 

3.57 

2.55 

3.04 

3,42 

9.88 

5.08 

7.63 

2.65 

3.71 

3.48 

2.57 

2.82 

3,02 

9.70 

5.02 

7.97 

2.50 

3,66 

3.35 

2.58 

2.66 

2,06 

9.S7 

9.89 

7.30 

2.57 

3.46 

3.09 

2.46 

2,84 

2,42 

9.95 

9.72 

7.15 

2.75 

3.17 

2. S3 

2.33 

3.08 

2,40 

9.82 

9.81 

6,95 

F  4.40 

2.98 

3.01 

2.64 

2.32 

2.87 

2,43 

• 

9.27 

9.00 

6.76 

4.27 

3.68 

2.84 

2.57 

2.30 

2.70 

2,52 

9.09 

«.5» 

6.59 

4.14 

3.51 

2.69 

2.34 

2.65 

2,0f 

i- 

5.89 

9.51 

6.49 

4.04 

3.88 

2.67 

2.82 

2.28 

2.58 

5,27 

»  ■ 

5.99 

«.9S 

6.22 

3.90 

3.85 

2.70 

2.66 

2.18 

2.52 

4,30 

5.49 

9.39 

6.04 

3.75 

3.67 

2.58 

2.60 

2.16 

2.79 

3,77 

5.30 

5.85 

3.60 

3.55 

2.53 

2.57 

2.2* 

2.84 

3,42 

5.18 

5.70 

3.48 

3.43 

2.53 

2.97 

2.43 

3.01 

3,14 

4.99 

5.50 

3.60 

2.53 

3.23 

2.32 

3.23 

3,00 

8.®1 

5.32 

F  3.35 

3.53 

2.54 

3.30 

2.38 

3.26 

2,90 

*  • 

8.71 

5.20 

3.30 

3.96 

2.53 

3.98 

2.53 

3.35 

2,70 

8.55 

5.04 

3.30 

3.86 

2.52 

2.60 

3.36 

2,72 

4.80  F 

19.75 

4.99 

3.25 

3.75 

2.57 

2.58 

3.45 

2,90 

8.99 

4.87 

3.15 

3.72 

2.52 

2.63 

3.78 

3,92 

8.57 

4.72 

3.15 

4.90 

2.60 

2.98 

3.77 

3.70 

8.51 

4.60 

3.02 

7.20 

2.67 

3.20 

5.*' 

3,30 

4.40 

4.51 

2.92 

5.70 

2.53 

3.42 

4.4, 

3,11 

*  - 

4.30 

4.40 

2.87 

5.18 

2.62 

3.56 

3.35 

«.13 

2,97 

4.23 

4.30 

2.9o 

5,03 

2.60 

3.42 

3.61 

4.04 

2,94 

8.19 

8.91 

4.78 

3.00 

9.86 

2.77 

3.13 

3.78 

4.10 

2,09 

•'  * 

4.06 

9.68 

«.** 

2.70 

3.64 

2,73 

**- 

REFER  ONLY  to 

REA0IN6S 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

5.76 

6.32 

3.70 

3.03 

2.69 

3.37 

3,20 

10. 82 

9.68 

7.20 

4,49 

3.78 

5.77 

5,27 

9,00 

4.30 

2.50 

2.52 

2.16 

2.52 

2,*2 

■*** 


"1 

-  ■'*  } 
•*»  i 


V  V 


-T- 


■  T*  *  *i  ■  ^  A.  , 
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DAILY  STASES  FDD  1979 


EABPl  BORROW  Fir  (LS)  AT  RAMAH,  LA, 


LOCATION.  LAT,  30-24.05,  LONS.  91-30-37.  ON  8RI0SE.  (STA.  S224012D.) 

base,  automatic  necoroer  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1935,  1937,  1944  TO  1946,  AND  1953  TO  1954.  DAILY,  JAN.  13, 
1946,  TO  DEC.  31,  1952,  and  FEB.  21,  1956,  TO  DATE. 

EXTREMES.  RICHEST,  12,73  FEET  ON  APR.  22,  |979.  LOWEST ,  0.36  FOOT  ON  JAN.  2,  1964. 


DAILY 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

CASE  ZERO 

IS  AT 

NCVO 

OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.56 

5.00 

6.13 

3.80 

8.00 

2.46 

2.32 

2.26 

2.96 

3.44 

2 

2.47 

4.61 

6.03 

3.73 

7.90 

2.47 

2.44 

2.16 

2.79 

3.39 

3 

2.47 

4.66 

9.01 

4.17 

7.77 

3.06 

2.02 

2.63 

3.39 

4 

2.49 

5.16 

6.00 

4.90 

7.67 

5.50 

2.86 

1.99 

2.49 

3.39 

5 

2.49 

5.94 

6.92 

4.86 

7.61 

5.22 

2.91 

2.07 

2.59 

3.29 

6 

2.49 

6.86 

6.63 

4.78 

7.47 

5.02 

3.55 

2.99 

1.97 

2.47 

2.82 

7 

2.62 

9.29 

6.52 

4.72 

7.34 

4.84 

3.46 

2.90 

1.99 

2.26 

2.44 

6 

2.67 

6.37 

4.66 

7.19 

4.66 

3.40 

2.69 

1.91 

2.04 

2.26 

9 

2.67 

6.26 

4.49 

7.03 

4.47 

2.31 

3.19 

2.47 

1 .86 

2.23 

2.05 

to 

2.76 

6.09 

4.40 

6.87 

4,30 

2.48 

2.93 

2.21 

1.77 

2.46 

l.*l 

1 1 

2.57 

6.04 

4.44 

6.67 

F  4.07 

2. 7 1 

2.74 

2.04 

1.76 

2.26 

1.82 

12 

2.40 

F  6.18 

5.89 

4.29 

6.49 

3.40 

2.55 

1.92 

1.73 

2.12 

1.97 

13 

2.56 

6.07 

5.71 

4.27 

6,35 

3.24 

2.43 

1.91 

1.76 

2.02 

2.09 

U 

5.97 

5.56 

4.20 

F  6.15 

3.57 

2.33 

2.21 

1.70 

1.98 

3.51 

15 

2.26 

S.BU 

5.38 

4.13 

5.96 

3.52 

2.35 

2.09 

1.62 

1.92 

3.15 

16 

2.34 

5.57 

5.16 

4.05 

5.77 

3.39 

2.03 

2.02 

1.60 

2.16 

2.83 

17 

2.36 

5.39 

5.03 

3.96 

5.56 

3.27 

1.93 

1.99 

1.65 

2.26 

2.55 

ia 

2.53 

5.26 

4.87 

3.89 

5.40 

F  3.14 

3.13 

1.90 

2.31 

1.82 

2.41 

2.37 

19 

2.79 

5.19 

4.72 

3.90 

5.23 

3.10 

3.26 

1.93 

2.62 

1.71 

2.62 

2.34 

20 

3.46 

5.03 

4.51 

3.63 

5.07 

3.03 

3.21 

1.90 

2.67 

1.74 

2.67 

2.28 

21 

5.43 

4.97 

4.43 

4.30 

F  4.90 

2.99 

3.27 

1.92 

3.30 

1 ,69 

2.79 

2.02 

22 

4.30 

4.66 

4.26 

12.19 

4.76 

2.99 

3.48 

1.90 

3.27 

1.9B 

2.84 

2.06 

23 

4.07 

4.50 

12.42 

4.72 

2.93 

3.44 

1.92 

3.44 

1.97 

2.91 

2.25 

24 

6.56 

9.94 

4.41 

10.05 

4,56 

2.83 

3,40 

1.86 

3.48 

2.02 

3.17 

2.<2 

25 

5.33 

6.42 

4.29 

8.76 

4.43 

F  2.83 

4.02 

3.42 

2.34 

3.94 

2.*0 

26 

5.06 

6.94 

4.21 

8.58 

4.30 

2.69 

5.62 

3.39 

2.57 

4.09 

2.51 

27 

4.96 

6.52 

4.10 

8.70 

4.21 

2.58 

5.01 

1.94 

3.22 

2.82 

3.68 

2.39 

26 

4.82 

6.32 

4.02 

8.45 

2.56 

4.79 

2.05 

2.97 

2.74 

3.46 

2.25 

29 

4.65 

3.94 

8.25 

F  4.01 

2.56 

4.68 

2.04 

2.82 

2.99 

3.44 

2.27 

30 

4.50 

3.66 

8.14 

«.14 

2.72 

4,49 

2.16 

2.49 

3.14 

3.49 

2.05 

31 

5.83 

3.80 

6.31 

4.37 

2.09 

3.09 

2.06 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

1  APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.37 

5.64 

2. 68 

2.08 

2.70 

2.52 

MAX 

9.01 

12.42 

3.48 

3.14 

4.09 

3.51 

MIN 

3.60 

3.73 

1.91 

1.60 

1.92 

1.82 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  WAS  12.73  AT  10  00  P.M.,  APR.  22. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.59  ON  OCT.  16. 
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UPPER  BRAND  RIVER  (LS)  AT  DIKE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-13-33,  LONS.  91-85-11.  ATTACKED  TO  STUMP  AT  JUNCTION  NlTH  EABPL  80RR0K  PIT. 
(STA.  5228009. ) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1933  TO  1995.  DAILY ,  APR.  ),  199S,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  13.0  FEET  FROM  MAY  2  TO  5,  1933.  LOKEST,  (FROM 
INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.1  FOOT  ON  JAN.  27,  1990. 

DAILY  EIGHT  a.m.  stage  in  feet  sage  zero  is  AT  NGVD 


OAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3. OS 

5.12 

6,50 

9.22 

6.39 

5.70 

2.90 

9,69 

3.02 

3.09 

3.73 

6.12 

2 

3.02 

5.10 

6.93 

9. IB 

8.27 

5.60 

2,98 

9.89 

3.19 

2.92 

3.57 

«.ll 

3 

2. SI 

5.00 

6.78 

9.50 

8.16 

5.76 

3.05 

9.30 

3.38 

2.82 

3.61 

6,09 

9 

2.05 

5.00 

7.03 

9.87 

8.03 

5.71 

2.93 

8.19 

3.88 

2.77 

3.28 

8.06 

5 

2.76 

5.27 

7.01 

5.07 

7.95 

5.60 

2.79 

8,10 

3.63 

2.67 

3.33 

3.97 

6 

2.66 

5.93 

6,95 

5.10 

7.62 

5.92 

2.70 

9.02 

3.66 

2.67 

3.23 

3.52 

7 

2.  S3 

6.69 

6.S7 

5.07 

7.70 

5.25 

2.79 

3.90 

3.66 

2.72 

3,00 

3.16 

S 

3.06 

6,89 

6.79 

5.00 

7.59 

5.10 

2.67 

3.66 

3.83 

2.67 

2.90 

2.99 

9 

3.09 

6. SB 

6.66 

9.90 

7.91 

«.91 

2.79 

3.67 

3.20 

2.60 

2.96 

2.76 

10 

3.17 

6.76 

5.97 

9.62 

7.26 

9.77 

2.99 

3.36 

2.96 

2.33 

3.27 

2.63 

11 

2.96 

6.67 

6.39 

9.68 

7.06 

*.61 

3.30 

3.19 

2.60 

2.50 

3.06 

2.56 

12 

2.63 

6,55 

6.30 

9.69 

6.89 

9.90 

3,62 

3.09 

2.72 

2.66 

2.93 

2.76 

13 

2.96 

6.92 

6.12 

9.63 

6.79 

9.23 

3.70 

2.92 

2.70 

2.50 

2.63 

2.*2 

19 

2. 69 

6.30 

5.96 

9.59 

6.61 

8.06 

3.96 

2.60 

2.97 

2.30 

2.76 

3.59 

15 

2.72 

6.17 

5.78 

9.52 

3.9(1 

3.90 

2.86 

2.67 

2.37 

2.63 

3.66 

1* 

2.90 

5.97 

5.59 

9.93 

3.76 

3.69 

2.77 

2.77 

2.31 

2.67 

3.31 

17 

2.85 

5.76 

5.92 

9.36 

3.67 

3.76 

2.66 

2.73 

2.90 

2.99 

1.29 

IS 

3.00 

5.60 

5.23 

9.30 

3.60 

3.37 

2.70 

3.03 

2.36 

3.13 

3.10 

19 

3.16 

5.96 

5.09 

9.27 

3.99 

3.66 

2.67 

3.33 

2.98 

3.33 

3.05 

20 

3.36 

3.33 

9.97 

9.20 

3.92 

3.60 

2.66 

3.50 

2.51 

3.62 

2.99 

21 

*. «2 

5.30 

«.87 

9.32 

F  5.33 

3.38 

3.60 

2.68 

9.06 

2.70 

3.32 

2.73 

22 

9.93 

5.20 

9.70 

6.60 

5.20 

3.39 

3.67 

2.63 

9.03 

2.72 

3.55 

2.79 

23 

9.38 

3.39 

9.86 

F  7.90 

5.18 

3.30 

3.92 

2.67 

*.20 

2.60 

3.66 

3.01 

29 

5.29 

6.32 

9.83 

8.31 

5.05 

3.20 

3.61 

2.62 

8.26 

2.68 

3.66 

2.96 

25 

5.90 

6.82 

«.75 

6.56 

9.89 

3.26 

«.9l 

2.72 

9.16 

3.08 

6.16 

1.12 

26 

5.33 

6. 62 

9.66 

8,68 

9.77 

3.16 

•.*2 

2.60 

8.13 

3.37 

6.36 

3.11 

27 

5.29 

6.72 

9.58 

6.73 

9.66 

3.09 

5.16 

2.73 

9.00 

3.57 

8.31 

3.01 

2S 

5.15 

6.62 

9.95 

6.67 

9.59 

3.01 

3.19 

2.80 

3.73 

3.63 

8.19 

2.96 

29 

3.02 

«.37 

8.57 

«.95 

3.06 

3.10 

2.76 

3.37 

3.86 

8.17 

2.96 

30 

9.83 

9.32 

8.51 

«.58 

3.11 

9.98 

2.93 

3.26 

3.90 

6.19 

2.73 

31 

5.07 

9.27 

8.80 

2.86 

3.90 

2.T7 

THE 

F0LL0M1NG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

3.66 

6.00 

5.61 

5.71 

8.17 

3.72 

3.19 

3.61 

2.63 

3.61 

3.19 

MAX 

5.90 

6.69 

7,03 

8.73 

5.80 

3.19 

•.»* 

9.26 

3.90 

6.36 

6.12 

MIN 

2.68 

5,00 

9.27 

9.18 

3.01 

2.67 

2.62 

2.70 

2.31 

2.63 

2.36 

F-  NOT  at  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  S.T7  AT  «  20  P.M.,  APR.  20 
LOMEST  STAGE  MAS  2.30  ON  OCT.  15  AND  10. 
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Bayou  CROSSE  TETE  AT  FRISCOVILLE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-35-06,  LONS.  91-31-31.  MIGMMY  78  SNIOSE.  2.5  MILES  NORTHEAST  OF  LIVONIA,  LA. 
(STA.  5232012B.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  21,  1956,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.43  FEET  ON  ARR.  23,  1977.  LOHEST,  CHANNEL  DRV  ON  SER.  13,  AND  LATER  DATES 
IN  1943. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


a 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

1 

7.23 

12.94 

14.95 

7.60 

16.26 

11.55 

2 

7.32 

11.42 

14.92 

7.58 

15.85 

10.98 

3 

7.32 

9.89 

15.32 

8.83 

15.42 

9.41 

4 

7.29 

12.98 

15.96 

13.42 

15.00 

8,14 

5 

7.27 

13.21 

15.  S8 

13.45 

14.72 

7.87 

6 

7.25 

15.04 

15.14 

12.48 

14,20 

7.76 

7 

7.54 

15.71 

14.70 

10.77 

13.50 

7.68 

a 

7.90 

15.42 

14.17 

8.88 

12.47 

7,64 

<> 

7.42 

15.31 

13.38 

8.08 

11.24 

7,60 

10 

7.54 

14.90 

12.08 

7.84 

10.06 

7. 57 

it 

7.49 

14.40 

11.04 

7.77 

9.33 

7.52 

12 

7.44 

13.75 

9.82 

8.20 

8.92 

7.53 

13 

7.43 

12.72 

8.78 

8.24 

8,66 

7.50 

14 

7.40 

11.27 

8.28 

8.07 

8.36 

7.50 

IS 

7.38 

9,85 

8.17 

7.89 

8.33 

7.49 

16 

7.35 

F  8.54 

8.05 

7.75 

8.25 

7.48 

17 

7.32 

8.22 

8.00 

7.65 

8.15 

7.47 

ia 

7.33 

8.57 

7.93 

7.60 

8.08 

7.46 

16 

7.34 

9.70 

7.88 

7.57 

8.00 

T 

20 

9.30 

8.95 

7.80 

7.56 

7.94 

21 

12.80 

8.50 

7.77 

8.60 

7.86 

22 

11.40 

8.31 

7.73 

17.99 

7.80 

23 

9.52 

13.10 

7.94 

18.15 

7.80 

24 

13.28 

15.47 

7.92 

18.28 

7.75 

n 

12.25 

15.95 

7.82 

18.17 

7.67 

26 

14,70 

14.05 

7.75 

17.91 

7.64 

27 

9.95 

15.81 

7.48 

17.65 

7.60 

2< 

9.10 

15.40 

7.46 

17.30 

7.57 

26 

8.13 

7.63 

16.97 

7.55 

30 

7.94 

7.62 

16.63 

7.78 

31 

12.78 

7.60 

12.88 

The 

FOLLOHING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appear 

MS  AM 

8.44 

12.57 

10.21 

11.49 

10.08 

64  X 

13.28 

14.05 

15.66 

18.28 

16,26 

*)/* 

7.23 

8.22 

7.60 

7.56 

7,55 

NOT  AT  STATEO  TIME 


T  -  TEMPORARILY  INOPERATIVE 


HIGHEST  STAGE  HAS  IS. 28  ON  APR.  ««. 

LOHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  7,22  ON  JAN,  1. 
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FALSE  RIVER  AT  NEW  ROADS ,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-41.28.  LONG.  91.26-18.  ON  NORTH  BANK  AT  TROPICAL  CARDENS  BOAT  LANDING.  ONE 
NILE  EAST  OF  MOUTH  OF  PATIN  SLOUCH.  (STA.  5233009.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  FE8.  15.  1966,  GAGE  MAS  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  80RVEY  AND 
DATUM  OF  GAGE  MAS  13.32  FEET  HIGHER  THAN  PRESENT  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AUG,  13,  1963,  TO  DATE. 

EXTREME8.  HIGHEST,  21.10  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  APR,  24,  1979.  LOmEST,  14.60  FEET  CN 
OCT.  29,  1976. 


daily  EIGHT  a.m,  STAGE  in  feet  gage  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

15.8q 

16.74 

18.43 

16.40 

16.97 

15.83 

16,36 

15.73 

15,57 

15.41 

15.61 

2 

15.82 

16.75 

16.30 

16.40 

16.99 

15. BO 

16.30 

15.73 

15,58 

15.40 

15.60 

3 

15.80 

16.72 

18.49 

16.55 

16.93 

15.83 

16.29 

15.99 

15,55 

15.40 

15.58 

4 

15.79 

16.88 

18.58 

16.40 

16.66 

15.80 

16.24 

15.99 

15.54 

15.18 

15.55 

5 

15.79 

17.00 

18. S3 

17.03 

16.80 

15. SO 

16. t9 

15.98 

15,53 

15.17 

15.56 

6 

15.79 

17.38 

18.42 

17.07 

16.73 

15.80 

16.14 

15.93 

15.50 

15.34 

15.57 

7 

15.82 

17.81 

18.28 

17.03 

16.70 

15.76 

16.06 

15.90 

15.47 

15.31 

15.57 

8 

15.85 

18.00 

18.12 

16.98 

19.36 

16.60 

15.74 

16,02 

15.85 

15,48 

15.11 

15.51 

9 

15.86 

18.00 

18.00 

16.90 

19.13 

16.55 

15.74 

16.04 

15.80 

15.48 

15.15 

15.50 

10 

15.86 

17.97 

17.67 

16.90 

18.89 

16.50 

15.70 

16.01 

15.80 

15.46 

15.15 

15.50 

tl 

15.83 

17.88 

17.77 

16.88 

18.70 

16,40 

15.70 

16.00 

15.74 

15.43 

15.35 

15.52 

12 

15.77 

17.78 

17.65 

16.84 

18.46 

16.40 

15.93 

15.97 

15.71 

15.42 

15.14 

15.52 

13 

15.80 

17.63 

17.52 

16.80 

18.26 

16.37 

15.41 

15.91 

15.71 

15.40 

15.11 

15.62 

14 

15.72 

17.50 

17.38 

16.77 

18.07 

16.34 

16.02 

15.92 

15.70 

15.40 

15.12 

15.80 

IS 

15.70 

17.40 

17.25 

16.70 

17.86 

16.30 

16.03 

15.90 

15.66 

15.38 

15.10 

15.85 

16 

15.70 

17.27 

17.14 

16.67 

17.70 

16.27 

16.02 

15.90 

15.62 

15.37 

15.10 

15.88 

17 

15.68 

17.16 

17.08 

16.57 

17.55 

16.24 

15.92 

15.87 

15.60 

15.37 

15.10 

15.87 

18 

15.70 

17.12 

17.00 

16.53 

17.40 

16.19 

15.90 

15.84 

15.60 

15.38 

15.10 

15.87 

19 

15.70 

17.15 

16.94 

16.49 

17.30 

16.11 

15.93 

15.80 

15.56 

15.37 

15.12 

15.65 

20 

15.93 

17.09 

16.85 

16.47 

17.20 

16.10 

15.92 

15,80 

15.65 

15.40 

15.12 

21 

16.15 

17.09 

16.79 

16.75 

17.12 

16.07 

16.00 

15.77 

15.70 

15.40 

15.13  F 

15.74 

22 

16.23 

17.01 

16.75 

18.92 

17.05 

16.05 

15.99 

15.76 

15.69 

15.40 

15.3b 

15.72 

23 

16.26 

17.27 

16.77 

16.96 

16,02 

15.45 

15.80 

15.67 

15.37 

15.45 

15.78 

24 

16.49 

17.94 

16.72 

F  21.10 

16.87 

16.00 

15.94 

15.80 

15.63 

15.37 

15.46 

15.61 

25 

18.53 

18.40 

16.66 

16.79 

16.00 

16.20 

15.80 

15.62 

15,17 

15.68 

15.82 

26 

16.53 

18.62 

16.60 

16.73 

15.93 

16,40 

15.80 

15.60 

15.16 

15.69 

15.82 

27 

16.54 

18.59 

16.54 

16.68 

15.90 

16.50 

15.77 

15.60 

15.15 

15.68 

28 

16.51 

16.52 

16.50 

16.60 

15.89 

16.50 

15.73 

15.60 

15.34 

15.66  F 

15.80 

29 

16.49 

16.50 

16.55 

15.69 

16.44 

15.70 

15.60 

15.34 

15.65 

30 

16.43 

16.47 

16.66 

15,86 

16.44 

15.74 

15.58 

15.37 

15.63 

31 

16.68 

16.42 

16.90 

16.40 

15,77 

15.42 

the 

FOLLOWING 

'  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

16.01 

17.52 

17.36 

16,33 

15.99 

15,93 

15.71 

15.42 

15.41 

MAX 

16.66 

18.62 

18.58 

16.49 

16.50 

16.36 

IS.  >9 

15.58 

15.69 

MIN 

15.66 

16.72 

16.42 

15.86 

15.70 

15.70 

15.56 

15.14 

15.10 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  21.10  AT  10  SO  4.M.,  APR.  2*. 
LOWEST  8T AGE  WAS  15.30  ON  NOV.  15  ANO  LATER  OATES, 


AD-A130  781 
UNCLASSIFIED 


STAGES  AND  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND  375  ^ 

TRIBUTARIES  AND  OTHER  WATERSHEDS  IN  THE  NEW  ORLEANS 
DISTRICT  FOR  1979CU)  ARMS'  ENGINEER  DISTRICT  NEW  ORLEANS 
LA  MAR  79  F/G  8/8  NL 
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DAILY  ST ACES  FOR  1474 


BAYOU  CROSSE  TETE  NEAR  torbert,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-30-06,  LONG.  41-24-23.  STATE  HIGHMAV  478  BRIDGE,  1.1  MILES  NORTH  OF  TORBERT. 
(STA.  5234204 . ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  18,  1445,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.71  FEET  ON  APR.  22,  1474.  LORES!  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3,66  FEET  ON 
JUNE  1,  1465. 


DAILY  EIGHT  A.M.  stage  in  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

7.21 

12.62 

14.52 

7.60 

15.87 

11.35 

7.10 

7.48 

7.05 

6.44 

6.47 

2 

7.31 

11.37 

14.02 

7.62 

15.53 

10.78 

7.08 

7.43 

7.05 

6.48 

6.45 

3 

7.23 

4.77 

15.04 

8.45 

15.13 

♦.12 

7,10 

7.40 

8.02 

6.47 

6.42 

a 

7.14 

12.44 

15.22 

13.22 

14,64 

4.17 

7.07 

7.37 

7.44 

6.47 

6.42 

5 

7.17 

13.33 

15.10 

13.18 

14.52 

7.43 

7.07 

7.30 

7.24 

6.44 

6.42 

6 

7.16 

15.08 

14.78 

12.27 

14.07 

7.87 

7.05 

7.30 

7.17 

6.43 

6.40 

7 

7.58 

15.47 

14.35 

10.68 

13.42 

7,78 

7.03 

7.26 

7.14 

6.44 

6.41 

8 

7.85 

15.27 

13.83 

8.86 

12.55 

7.73 

7.00 

7.26 

7.16 

6.44 

6.42 

4 

7.56 

14.48 

13.08 

8.22 

11.46 

7.68 

7.02 

7.27 

7.12 

6.44 

6.42 

10 

7.40 

14.62 

11.85 

8.04 

10.24 

7.62 

7.07 

7.23 

7.10 

6.42 

6.44 

11 

7.37 

14.15 

10.44 

7  .44 

4.84 

7.60 

7,06 

7.20 

7.12 

6.41 

6.44 

12 

7.33 

13.47 

4.85 

8.17 

».5T 

7.53 

7.27 

7.20 

7.10 

6.41 

6.47 

13 

7.30 

12.57 

4.03 

8.22 

4.33 

7.50 

7.20 

7.18 

7.10 

6.40 

6.44 

14 

7.28 

11.22 

8.64 

4.22 

7.48 

7.38 

7.16 

7.07 

6.41 

6.42 

15 

7.20 

4.82 

8.43 

7.44 

7.50 

7. IS 

7.04 

6.40 

6.41 

16 

7.20 

8.42 

8.32 

F  7.85 

7.40 

7.37 

7.13 

7.02 

6.40 

6.42 

IT 

7.20 

8.60 

8.23 

7.78 

F  8.53 

7.38 

7.25 

7.10 

7,00 

6.40 

6.42 

16 

7.15 

8.84 

8.16 

7.72 

8.40 

7.35 

7.20 

7.10 

7.00 

6.40 

6.42 

14 

7.15 

4.67 

8.04 

7.70 

8.28 

7.30 

7.67 

7.08 

7.00 

6.84 

6.43 

20 

4.00 

8.48 

7.44 

7.66 

8.18 

7.30 

7.38 

7.05 

7.08 

6.84 

6.42 

21 

12.68 

8.55 

7.46 

8.78 

6.07 

7.28 

7.88 

7.06 

7.23 

6.84 

6.43 

22 

11.27 

8.36 

7.84 

18.66 

7.47 

7.26 

7.37 

7,05 

7.17 

6.84 

6.45 

23 

4.42 

13.05 

8.07 

18.11 

8.02 

7.23 

7.23 

7.15 

7.08 

7.00 

7.10 

24 

12.47 

15.67 

7.44 

17.44 

7.45 

7.18 

7.22 

7.10 

7.05 

6.45 

7.10 

25 

12.05 

15.70 

7.40 

17.82 

7.88 

7.26 

8.30 

7.10 

6.44 

6.43 

8.12 

26 

10.55 

15.62 

7.82 

17.50 

7.80 

7.20 

12.02 

7,05 

6.48 

6.*2 

8.16 

27 

4.83 

15.35 

7.77 

17.21 

7. 7J 

7.18 

12.17 

7.03 

6.48 

6.4! 

7.37 

28 

4.07 

14.47 

7.73 

16.88 

7.67 

7.17 

10.25 

7.03 

6.47 

6.84 

7.20 

24 

8.21 

7.64 

16.55 

7.64 

7.14 

8.00 

7.03 

6.46 

6.40 

7.16 

30 

8.02 

7.68 

16.14 

7.48 

7.10 

7.60 

7.08 

6.44 

6.40 

7,10 

31 

13.00 

7.64 

12.72 

7.53 

7,08 

6.47 

the 

FOLIONING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.54 

12.46 

10. IB 

7.75 

7.72 

7.IT 

7.11 

6.42 

7.86 

MAX 

13.00 

15.70 

15.22 

11.35 

12.17 

7.48 

8.02 

7.00 

8.16 

MIN 

7.15 

B.36 

7.64 

7.10 

7.00 

7.03 

6,44 

6.84 

6.40 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  18.71  AT  NOON  ON  APR.  22. 

LOMEST  STAGE  NAS  6.84  ON  OCT.  14  AND  LATER  DATEB. 


OAILV  ITltEI  FOR  1979 


BAYOU  C*Om  TETE  AT  LIVONIA,  LA. 


LOCATION,  LAT.  LONS.  BRIDGE  IN  FRONT  OF  LIVONIA  NI6H  SCHOOL.  (StA, 

MIlAlM#  ) 

OASC.  AUTOHATIC  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  FES.  I*,  IRAS.  TO  OATE. 

EXTREMES.  HI6HEST,  17.8*  FEET  ON  APR.  25,  1977.  LO*EST.  2. OS  FEET  (FROH  INCOMPLETE  RECORD)  ON 
JON.  29.  19*5, 


OAlLV  EISHT  A.M.  STA6E  IN  FEET 


CAGE  ZERO  IS  AT  NOVO 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

7. A* 

7.25 

7. IS 

7.1* 

7. *5 

7.25 

7.15 

7.15 

T.*2 

7.S9 

7.1* 

7.12 

F  7.15 

7.40 

7.55 

7.1* 

7.10 

7.1* 

7.58 

7.5* 

7.15 

7.10 

7.15 

7.5* 

7.29 

7.15 

7.10 

7.1* 

7.54 

7.27 

7.15 

7.11 

7.14 

7.55 

7.28 

7.15 

7.12 

7.1* 

7.5* 

7.2* 

7.15 

7.12 

7.15 

7.55 

7.25 

7.15 

7.1$ 

7.15 

7.52 

7.21 

7.12 

7.15 

7.15 

7.21 

7.12 

7.12 

7.15 

F 

7.29 

7.20 

7.11 

7.12 

7.2* 

7.28 

7.20 

7.11 

7.10 

S.*« 

7.27 

7.19 

7.11 

7.10 

7.85 

7.2* 

7.17 

7.09 

7.10 

7.59 

7.2* 

7.1* 

7.09 

7.10 

7.59 

7.2* 

7.17 

7.08 

7.10 

T.T7 

7.25 

7.17 

7.07 

7.10 

7.2* 

7.25 

7.09 

7.10 

7.25 

7.57 

7.0* 

7.10 

F  7.28 

F  T. 55 

7.25 

7.51 

7.07 

7.12 

7.2* 

7.28 

7.2* 

7.18 

7.25 

7.55 

T.5* 

7.2* 

7.22 

7.1* 

7.2* 

7.99 

8.15 

7.2* 

7.18 

7.12 

7.87 

7.95 

11.51 

7.2* 

7.17 

7.11 

8,0* 

T.*2 

11.98 

7.25 

7.17 

7,10 

7.** 

7.«8 

10.12 

7.25 

7.1* 

7.10 

7.52 

7.5* 

7.9* 

7.25 

7.1* 

7.10 

7.2* 

7.5* 

7.57 

7.2* 

7.1* 

7.10  1 

7  7.25 

7.55 

7,50 

7.25 

7.1* 

7.50 

[NG  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

7.25 

7.11 

7.20 

7.89 

7.18 

8.04 

7.1* 

7.07 

7.10 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

MISHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  12.11  AT  9  00  P.M.,  JUL.  2*. 
L0ME8T  STAGE  NAS  7.07  ON  OCT.  18  AND  OCT.  19. 


Jt*.  J 
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DAILY  STAGES  AOS  19T9 


BAYOU  CROSSE  TETE  AT  ROSEDALE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  }«•».»,  LONG.  91-27-04.  STATE  HIGHNAY  74  BRIDGE.  (STA.  5234009. ) 

GAGE,  automatic  recorder  ano  stare. 

RECORDS  AVAILABLE.  EES.  19,  1995  TO  JUN.  21,  19T2  ANO  JUN.  21,  19T1  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  19.13  FEET  ON  EES.  19,  1999.  LOWEST,  0.94  FOOT  ON  OCT.  IB,  I9T4. 


OAILV  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  E££T 


GAGE  ZERO  IB  AT  NGVD 


DAt 

JAN 

EEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.87 

9.17 

11.22 

4.09 

12.51 

8.92 

2.47 

4.47 

2.72 

2.74 

1.45 

2 

2.67 

8.41 

10.88 

4.05 

12.22 

8.40 

2.77 

*.29 

2.84 

2.42 

3.22 

3 

2.70 

7.52 

11.42 

4,70 

11.92 

7.50 

2.82 

4.10 

1.82 

2.51 

3.07 

4 

2.70 

8.99 

11.90 

8.95 

11.58 

4.51 

2.74 

1.47 

1.80 

2.41 

2.94 

5 

2.40 

9.54 

11.79 

9.72 

11.41 

5.83 

2.52 

1.87 

1.44 

2.58 

1.02 

6 

2.50 

11.30 

11.52 

9.24 

11.04 

5.48 

2.48 

1.81 

3.47 

2.40 

2.42 

7 

2.47 

12.01 

11.20 

8.15 

10.42 

5.19 

2.54 

1.47 

3.40 

2.43 

2.70 

a 

1.45 

11.92 

10.80 

4.82 

10.00 

5,00 

2.40 

1.40 

3.15 

2.38 

2.54 

9 

1.48 

11.45 

10.14 

5.51 

9.20 

4.82 

2.50 

1.45 

2.41 

2.30 

2.43 

10 

1.21 

11.12 

9.54 

5.01 

8.28 

4.40 

2.48 

1.24 

2.45 

2.20 

2.40 

n 

2.94 

10.97 

8.71 

4.80 

7.44 

4.40 

1.00 

1.00 

2.50 

2.18 

2.70 

12 

2.74 

10.57 

7.92 

4.84 

7.11 

4.22 

5.44 

2.82 

2.18 

2.18 

2.57 

13 

2.85 

9.91 

7.08 

5.18 

7.12 

9.03 

1.48 

2.47 

2.19 

2.20 

2.50 

14 

2.75 

8.99 

4.53 

5.01 

4.85 

1.87 

1.84 

2.54 

2.41 

2.14 

2.45 

15 

2.58 

7.97 

4.12 

4.74 

4.57 

1.48 

1,87 

2,54 

2.57 

2.07 

2.11 

16 

2.80 

4.99 

5.84 

4.50 

4.13 

1.54 

3.78 

2.44 

2.47 

1.99 

2.51 

17 

2.40 

4.24 

5.41 

4.14 

4.08 

3.40 

2.42 

2.41 

2.09 

2.74 

ia 

2.71 

4.02 

5.41 

9.21 

5.88  E 

1.11 

1.40 

2.17 

2.71 

2.25 

2.81 

19 

2.97 

7.11 

5.21 

4.15 

5.78 

1.15 

1.72 

2.40 

1.01 

2.13 

1.02 

20 

5.95 

4.80 

5.00 

4.07 

5.50 

1.28 

1.75 

2.15 

1.28 

2.20 

1.11 

21 

8.87 

4.11 

4.88 

4.75 

5.12 

1.18 

4.01 

2.41 

1.97 

2.34 

1.25 

22 

8.49 

5.91 

0.47 

3.88 

5.18 

3.20 

1.90 

2.38 

3.80 

2.40 

1.18 

23 

7.24 

7.98 

5,00 

11.97 

5.11 

1.12 

1.71 

2.41 

1.91 

2.47 

3.31 

24 

9.42 

11.92 

5.02 

14.04 

5.02 

1.01 

1.42 

2.40 

1.97 

2.55 

1.52 

25 

9.22 

12.21 

4.81 

14.00 

4.82 

1.05 

5.40 

2.47 

l.Bo 

2.80 

4.10 

26 

8.25 

12.11 

4.42 

11.77 

4.47 

2.94 

7.85 

2.52 

1.78 

3.00 

5.71 

27 

7.42 

11.92 

4.51 

11.41 

4.54 

2.80 

9.00 

2.47 

1.48 

3.24 

4.40 

28 

4.98 

11.59 

4.19 

11.14 

4.44 

2.75 

8.08 

2.51 

I.«0 

3.31 

1.40 

29 

4.08 

4.29 

11.04 

4.30 

2.84 

4.45 

2.52 

1.30 

3.58 

1.88 

30 

5.17 

4.20 

12.82 

4.40 

2.90 

5.10 

2.40 

2.98 

3.70 

1.89 

31 

8.58 

«.U 

9.00 

9.44 

2.57 

3.41 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

«.71 

9.42 

7.25 

7.44 

7.45 

4.00 

2.94 

3. 17 

2.55 

1.18 

MAX 

9.42 

12.21 

11.90 

14.04 

12.51 

9,00 

4.47 

3.97 

1.70 

5.71 

MIN 

2.50 

5.91 

4.13 

1.88 

4.10 

2.40 

2.15 

2.38 

1.49 

2.31 

01 


2 


1 

5 

2 


E-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAB  14.07  AT  4  00  R.M.,  APR.  24 
LONEST  STAGE  MAS  1.95  ON  OCT.  14. 


DAILY  8TACE8  for  1*79 


I 

s; 

i 


Mi 


CHOCT*"  BAYOU  NEAR  ROSEOalE,  LA, 

LOCATION.  L‘T.  30-28-36.  LONS.  91-23-16.  STATE  HICHNAY  76  BRIOCE  OVER  BAYOU  CHARLIN,  A. 6  NILES 

northeast  of  roseoale.  csta.  523*009.) 
case,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  FES,  19,  1**5,  TO  DATE. 

EXTREMES.  RICHEST  I3.R1  FEET  ON  AFR.  23,  197*.  LOhEST,  0,83  FOOT  ON  OCT.  IS,  t*74. 


daily  eisht  a.h.  stace  in  feet 


CASE  ZERO  IS  AT  NSvD 


DAY 

JAN 

FES 

HAR 

AFR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

X 

2.32 

5.05 

6.90 

9.02 

8.50 

$.88 

9.28 

2.63 

2.60 

3.60 

3.96 

2 

2.52 

9. BO 

6.27 

9.12 

8.33 

6.05  F 

2.62 

«.1T 

2.65 

2.53 

3.35 

3.88 

3 

2. TO 

9.62  F 

8,12 

9.88 

8.19 

$.81 

2.72 

9,05 

3.95 

2.97 

3.22 

3.90 

4 

9.95 

5.50 

7.9* 

$.60 

2.53 

3.89 

3.12 

2.22 

3.51 

3.78 

5 

5.66  F 

7.08 

5.35 

8.00 

5.93 

2.55 

3.66 

3.39 

2.50 

3.30 

3.70 

6 

8.33 

6.97 

5.32 

7,80 

5.19 

2.39 

3.62 

3.39 

2.23 

2.87 

3.33 

7 

8,58 

6.85 

5.23 

7,69 

$.00 

2.56 

3.60 

3.25 

2.27 

2.75 

3.0* 

S 

F  2.63 

T.15 

6.60 

7.50 

9.80 

2.60 

3.99 

3.18 

2.27 

2.60 

2.77 

9 

2. *5 

6.79 

6.96 

7.30 

9.62 

2.98 

3.30 

2.90 

2.28 

2.83 

2.70 

10 

3.08 

6,67 

6.31 

F  9.51 

6.97 

9.95 

2.80 

2. 97 

2. TO 

2.27 

3.01) 

2.62 

I! 

2.90 

6.99 

6.29 

6. SO 

9.35 

3.2B 

2.92 

2.55 

2.38 

2*81 

2.77 

12 

2.2T 

6,30 

6.05 

6.69 

9.10 

3.60 

2.70 

2.90 

2.09 

3. IS 

3.09 

13 

2.*2 

6.27 

5.82 

6.92 

3.99 

3.63 

2.63 

2.96 

2.25 

2.69 

2.71 

14 

2.99 

6.17 

5.78 

6.26 

9.00 

3.97 

2.55 

2.58 

2.18 

2.98 

3.65 

IS 

2.93 

5. SB 

5.55 

6.08 

3.76 

3.67 

2.97 

2.39 

2.08 

2.50 

3.50 

16 

3.00 

5.61 

5.95 

F  9.12 

5,89 

3.52 

3.52 

2.97 

2.00 

2.70 

3.50 

17 

2.60 

5.99 

5.18 

9.07 

5.79 

3.50 

3.97 

2.30 

2.80 

3.21 

2.9* 

16 

2.«8 

5.32 

5.15 

9.07 

5.63 

3.2* 

3.29 

2.60 

2.18 

2.99 

3.1* 

19 

2.91 

5.20 

5.00 

9.19 

5.91 

3.13 

3.33 

3.02 

2.30 

3.15 

2.90 

20 

3.55 

5.07 

9.76 

3.88 

5.27 

3.29 

3.55  F 

2.23 

3.20 

2.30 

3.20 

2.80 

21 

9.7* 

5.02 

9.60 

9.33 

5.03 

3.13 

3.36 

2.37 

3.95 

2.95 

3.35 

2.55 

22 

9.29 

9.89 

9.93 

13.16 

3.12 

3.65 

2.27 

3.53 

2.60 

3.31 

2.39 

23 

«.30 

6.99 

9.82 

13.81 

2.98 

3.58 

2.32 

9.00 

2.57 

3. SB 

2.68 

24 

F  6.30 

10.20 

9.77 

13.22 

3.00 

3.63 

2.28 

3.90 

2.65 

3.71 

3.05 

2S 

5.90 

7.92 

9.60 

11.29 

2.88 

9.99 

2.95 

3.79 

2.96 

9.30 

3.00 

26 

5.29 

7.07 

9.96 

9.69 

5.92 

2.07 

3.  TO 

3.17 

«.31 

2.»5 

27 

3. IT 

6.86 

9.90 

9.31 

5.23 

2.36 

3.62 

3.2* 

9.25 

2.87 

26 

A. 89 

6.59 

9.32 

9.00 

5.07 

2.59 

3.23 

3.38 

3.99 

3.*2 

29 

9.83 

9.25 

8.80 

«.«6 

9.93 

2.9* 

3.22 

9.20 

3.95 

2.85 

30 

9.38 

9.10 

8.69 

9.*3 

9.69 

2.65 

2.82 

3.90 

*.0* 

3.06 

31 

5.25 

9.00 

6.66 

9.53 

2.55 

3.90 

2.77 

THE 

FOLLONINC 

refer 

ONLY  TO 

REA0INC3 

AFPEARINC  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

6.26 

3.08 

2.62 

3.28 

3.11 

MAX 

10.20 

9.00 

9.20 

9.31 

3.96 

NJN 

«,62 

2.30 

2.00 

2.96 

2.5* 

F-  NOT  AT  STATEO  TIRE 

RICHEST  STACE  HAS  13.81  On  aFR,  23, 
LO«EST  STACE  HAS  1.93  On  OCT.  16, 


•  i 


.  'A 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


INTRACOASTAL  NATERKAY  AT  PORT  ALLEN  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  LAT,  30-25-55,  LONS,  91-12-37.  ON  NEST  END  OF  LOCK  (MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE), 
1.5  MILES  SOUTH  OF  PORT  ALLEN,  LA.  (STa.  5201509.) 

6ASE,  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

general  INFORMATION.  On  SEPT.  19,  1975  GAGE  NAS  RAISED  1.13  FEET  TO  AGREE  NlTH  NEn  BENCHMARK 

elevations  and  nen  gage  zero,  stages  from  jan.  i  thru  sep.  is  mere  corrected  to  nek  datum. 

PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  0.52  FOOT,  NGYD. 

recoros  available.  July  ia,  1991,  to  oate. 

extremes.  HIGHEST,  9.3b  feet  ON  APR.  22,  1979.  LONEST,  0.86  FOOT  ON  SEP.  10,  1965. 

EXTREMES  NAVE  BEEN  AOJUSTEO  TO  NGVO, 


DAILY 

EIGHT  A 

.N.  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGYD 

(1975 

ADJ.) 

OAT 

JAN 

FES 

»AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.24 

4.78 

6.10 

3.60 

8.00 

4,98 

4.25 

2.63 

2.66 

3.50 

3.50 

a 

2.10 

«.5« 

6.10 

3.37 

7.80 

5.39 

4.09 

2.72 

2.58 

3.20 

3.40 

3 

2.54 

4.44 

6.9S 

4.08 

7.80 

5.30  F 

2.57 

3.88 

2.92 

2.44 

2.99 

3.44 

4 

2.44 

4.60 

6.79 

4.56 

7.50 

5.34 

2.52 

3.79 

3.03 

2.50 

2.95 

3.44 

5 

2.50 

5.05 

6.63 

4.61 

7.70 

5.14 

2.47 

3.68 

3.26 

2.30 

2.77 

3.24 

4 

2.45 

4.27 

6.62 

4.47 

7.40 

4.89 

2.28 

3.69 

3.19 

2.30 

2.81 

3.14 

7 

2.25 

6.70 

6.53 

4.63 

7.20 

«.71 

2.35 

3.53 

3.02 

2.60 

2.62 

3.14 

a 

2.75 

6.50 

6.26 

4.60 

7.20 

4.49 

2.15 

3.42 

2.92 

2.50 

2.50 

3.04 

4 

3.34 

6.35 

6.20 

4.49 

7.00 

4.47 

2.28 

3.18 

2.77 

2.30 

2.65 

3.04 

10 

3.11 

4.73 

6.35 

4.05 

6.80 

4,28 

2.65 

2.88 

2.55 

2.30 

2.87 

2. GO 

11 

2.46 

6.57 

6.00 

4.19 

6.50 

4.00 

2.84 

2.64 

2.55 

2.30 

2.62 

2.*0 

u 

2.57 

6.20 

5.88 

4.06 

6.50 

3.86 

3.37 

2.51 

2.32 

2.00 

3.03 

2.34 

13 

2.52 

6.00 

5.70 

*.12 

6.30 

3.94 

3.67 

2.52 

2.40 

2.10 

2.52 

2.40 

14 

2. 68 

5.92 

5.50 

4.32 

5.80 

3.57 

3.25 

2.25 

2.38 

2.00 

2.47 

3.34 

IS 

2.28 

5.61 

5.40 

3.99 

5.70 

3.50 

3.46 

2.37 

2.44 

2.00 

2.42 

2.*4 

14 

1.17 

5.39 

5.00 

3.90 

5.55 

3.34 

3.45 

2.28 

2.35 

1.80 

2.43 

3.10 

1? 

2.4» 

5.13 

5.16 

4.00 

5.63 

3.15 

3.28 

2.28 

2.16 

1.60 

3.09 

2.84 

ia 

1.*4 

5.01 

«.77 

4.10 

5.30 

3.04 

3.13 

2.32 

2.46 

1.50 

2.77 

2.60 

19 

2.65 

4.93 

4.59 

3.79 

5.16 

3.01 

3.16 

2.54 

3.05 

1.50 

2.93 

2.70 

20 

3.10 

4.89 

4.65 

3.63 

5.36 

3.05 

3.08 

2.29 

3.50 

1.50 

3.00 

2.74 

21 

4.19 

4.76 

«.«1 

«.14 

4.80 

2.96 

3.16 

2.31 

3.64 

1.50 

3.00 

2.70 

22 

4.19 

4.66 

4.15 

8.41 

4.70 

2.90 

3.38 

2.14 

3.60 

2.00 

3.40 

2.50 

23 

4.04 

F  5.50 

4.45 

9.04 

4.80 

2.90 

3.48 

2.18 

3.40 

1.80 

3.50 

2.«0 

24 

5.31 

6.94 

4.18 

9.01 

4.67 

2.98 

3.12 

2.23 

3.49 

1.90 

3.50 

2.50 

25 

4.82 

6.68 

4.19 

8.78 

4.26 

2.77 

4.08 

2.32 

3.73 

1.60 

3.80 

2.50 

24 

4.94 

6.41 

«.13 

8.70 

4.27 

2.70 

4.70 

2.45 

3.76 

1.60 

4,00 

2.50 

27 

4.86 

6.33 

4.15 

8.30 

4.22 

4.60 

2.36 

3.41 

2.90 

4.20 

2.40 

2S 

4.74 

6.31 

3.99 

8.30 

4.12 

4.80 

2.38 

3.40 

3.00 

3.80 

2.40 

24 

F  4.84 

3.97 

8.00 

4.06 

4,60 

2.36 

3.17 

3.00 

3.60 

2.50 

So 

4.39 

3.50 

8.20 

4,04 

4,70 

2.«5 

2.70 

3.40 

3.70 

2.50 

31 

4.82 

3.80 

5.33 

4.12 

2.«5 

3.40 

2.50 

the 

FOLLOnInG 

R£FE»  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

3.35 

5.68 

5.22 

5.44 

5.85 

2.77 

2.97 

2.22 

3.08 

2.74 

MAX 

5.31 

6.94 

6.95 

9.04 

8.00 

4.25 

3.76 

3.40 

4.20 

3.50 

"IN 

2.10 

4.44 

3. SO 

3.37 

4.04 

2.14 

2.16 

1.50 

2.42 

2.30 

F-  not  AT  stated  time 

highest  STAGE  NAS  9.36  AT  5  «S  P.M.,  APR.  22. 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  1.50  ON  OCT.  18  AND  LATER  DATES. 


DAILY  STAGES  TOR  1ST* 
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SELLS  RIVER  NEAR  RICRRE  RASS.  LA. 


LOCATION.  LAT.  2T-SI.il,  LONS.  91.12-59. 
LANOJNG  (MIGHNAY  TO),  fOUR  NILES  SOUTH 


ON  TOOT  hHART  OR  EASRL.  300  TEET  DOmnSTREAN  TRON  TERRY 
OT  RIERRE  RASS.  (STA.  52*0010,) 


SAGE.  START  TYRE. 


RECORDS  AVAILABLE.  JULY  29,  1955,  TO  DATE. 


ERTREHES.  highest.  A, 
M,  195*. 

90  TEET 

ON  APR 

.  20.  21 

ANO  22, 

19TS.  LONEST, 

"INUS  0. 

3  ROOT  ON 

JAN.  IJ 

AND 

DAILY 

EIGHT 

A.H.  STAGE 

IN  TEET 

GAGE  zero 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

RES 

MAR 

ARR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

« 

5 

2.20 

2.00 

2.00 

2.00 

1.90 

2.30 

2.00 

2.50 

2. TO 
2.90 

2.90 

2.90 

2.90 

2.00 

2,00 

3.20 

3.20 

3.20 

3.90 

3.30 

9.20 

9.20 

9.20 

9.30 

4.30 

3.00 

3.*0 

3.50 

3.50 

3.50 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2. SO 
2.00 
2.40 
2.20 
2.20 

2.30 

2.40 

2.40 

2.30 

2.30 

2.00 

2.00 

1.00 

l.SO 

1.00 

l.SO 

1.00 

t.00 

l.st 

1.00 

* 

T 

S 

9 

10 

1.90 

2.10 

1.90 

1.90 

1.90 

3.00 

3.10 

3.20 

3.10 

3.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

3.20 

3.20 

3.20 

3.20 

3.30 

4.20 

4.20 

4.10 

4.10 

4.10 

3.40 

3.30 

3.20 

3.10 

3.10 

2,00 

2.00 

2.00 

2,00 

2.10 

2.20 

2.10 

2.10 

2.10 

2.10 

2.20 

2.20 

2.10 

2.10 

2.10 

2.10 

2.20 

2.20 

2.20 

1.00 

1.00 

1.90 

1.00 

1.00 

1.00 

l.SO 

1.60 

1.00 

l.SO 

It 

12 

13 

19 

15 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

3.00 

3.00 

3.00 

2.90 

2.90 

2.70 

2.70 

2.70 

2. SO 
2.70 

3.90 

3.90 

3.90 

3.90 

3.90 

4.00 

4.00 

4.00 

4.00 

3. SO 

3.00 

3.00 

3.00 

2.90 

2.90 

2.10 

2.70 

2.00 

2.00 

2.00 

2.10 

2.10 

2.10 

2.00 

2.00 

2.10 

2.10 

2.10 

2.10 

2.10 

2.20 

2.10 

2.10 

1.00 

1.00 

l.SO 

1.70 

1.70 

1.00 

1.00 

1.90 

1.00 

1.90 

1.00 

1.90 

I* 

17 

IB 

|9 

20 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.10 

2. SO 

2.so 

2.70 

2.70 

2.70 

2.70 

2.70 

2.70 

2. GO 
2.90 

3.90 

3.90 

3.30 

3.30 

3.90 

3.00 

3.00 

3. SO 
3.70 
3.70 

2.00 
2. SO 
2. SO 
2.70 
2.*0 

2.00 

2.00 

2.30 

2.30 

2.30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.90 

1.90 

1.00 

1.00 

2.10 

2.30 

2.10 

l.st 

1.00 

1.90 

1.00 

1.00 

1.50 

1.30 

1.30 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

21 

22 

23 

2* 

25 

2.10 

2.20 

2.20 

2.«0 

2.30 

2.70 

2.80 

2.90 

3.00 

3.00 

2.90 

2.90 

3.10 

3.00 

3.00 

3.50 

9.00 

«.20 

«.20 

9.20 

3.70 

3.70 

3.70 
3.70 
3.70 

2«*fl 

2.50 

2.40 

2.40 

2.30 

2.50 

2.00 

2.70 

2.80 

3.20 

1.00 

1.00 

1.00 

2,00 

2.00 

2.10 

2.10 

2.20 

2.20 

2.20 

1.00 

*.00 

l.SO 

t.to 

1. 00 

1.70 

1.70 

1.70 

1.00 

l.SO 

1.00 

1.00 

l.SO 

l.SO 

l.SO 

2* 

27 

20 

29 

30 

31 

2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

2.30 

2.20 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.10 

«.20 

*.90 

9.30 

9.30 

9.30 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

3.70 

2.30 

2.20 

2.20 

2.20 

2.10 

3.30 

3.30 

3.20 

3.20 

3.10 

3.00 

2.00 

2.00 

2,00 

2,00 

2.10 

2.20 

2.20 
2.20 
2.10 
2.  tO 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

l.SO 

l.SO 

l.SO 

1.(0 

l.SO 

1.00 

l.SO 

1.70 

1.70 

t.00 

1.00 

the 

ROLLONINC 

RERER  only  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

HERN 

NAX 

HIN 

2.09 

2.00 

1.90 

2.0* 

3.20 

2.30 

2.8* 

3.10 

2.70 

3.59 

9.90 

3.20 

3.90 

9.30 

3.70 

2.05 

3«*0 

2.10 

2.52 

3.30 

2.00 

2.  OS 
2. SO 
l.*0 

1.70 

2.00 

l.SO 

l.Gf 

2.90 

1.00 

HIGHEST  STAGE  NAS  «.««  ON  ARR.  2T. 

LONEST  STAGE  NAS  1.59  ON  NOV.  IS,  IT,  ANO  IS. 
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DAILY  STASES  FOR  19T9 


PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PART,  la. 

LOCATION.  LAT.  29-57.50,  LONS.  91.12.J2.  ABOUT  JO  FEET  OOnNSTREAM  FROM  MISMPIV  TO  BR106E.  (ST*. 

52**010.) 

CASE.  STAFF  TYPE. 

SENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1*7*  STATION  N*8  REFERRED  TO  AS  PIERRE  PAS*  AT  PIERRE  PASS,  LA. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  19JT  TO  19J9,  1944  TO  19*7,  19*9  TO  1*50,  ANO  195S.  DAILY, 

A US.  J,  1955,  TO  OATE. 

EXTREMES.  (SINCE  1944)  HI6HEST,  5.00  FEET  ON  APR.  19  ANO  LATER  OATES  IN  19TJ.  lOmEST,  MINUS  0.5 
FOOT  ON  JAN.  14,  195*. 


daily  EI6HT  A.H.  STASE  IN  FEET  CASE  ZERO  IS  AT  N6V0 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.15 

2.51 

2. *9 

3.11 

9.09 

3. *9 

2.00 

2.91 

2.0* 

2.1* 

2.00 

1.50 

2 

l.*l 

2.92 

2.77 

3.19 

«.10 

3. *4 

1.98 

2.70 

2.21 

2.10 

1.90 

1.50 

J 

1.9* 

2.39 

3.00 

3.15 

9.15 

3.53 

1.9* 

2.55 

2.24 

2.04 

1.81 

1.53 

4 

1.70 

2.43 

2.91 

3.19 

9.15 

3.99 

1.80 

2.99 

2.20 

2.80 

1.70 

1.00 

5 

1.08 

2. *9 

2.83 

3.1* 

9.15 

3.4* 

1.77 

2.33 

2.'.* 

i.ei 

1.70 

l.*0 

* 

1.71 

2.«3 

2.72 

3.19 

9.10 

3.38 

1.81 

2.41 

2.10 

1.90 

1.6* 

1.79 

7 

1.8J 

2.98 

2.70 

3.19 

4,0* 

3.31 

1.80 

2.38 

2.10 

1.93 

1.61 

1.80 

8 

1.72 

3.00 

2.  *8 

3.22 

4.00 

3.28 

1.83 

2.29 

2.0* 

1.9* 

1.** 

1.74 

9 

1.60 

3.10 

2. *9 

3.21 

4.00 

3.1* 

1.90 

2.27 

2.00 

1.9* 

1.70 

1.72 

10 

1.74 

3.00 

2.73 

3.22 

4.00 

3.11 

1.9* 

2.2* 

1.9* 

1.78 

1.69 

1.83 

It 

1.81 

2.** 

2.55 

S.*0 

3.98 

2.91 

1.98 

2.2* 

1.98 

I. *4 

1.60 

1.7* 

12 

1.79 

2.94 

2.59 

3.63 

3.90 

2.88 

2.23 

2.19 

2.00 

1.73 

1.50 

1.99 

1J 

2.00 

2.91 

2. *3 

3.59 

3.90 

2.80 

2.«9 

2.11 

2.10 

1.70 

1.13 

1.9* 

14 

1.70 

2.90 

2.*1 

3.92 

3.8* 

2.79 

2.53 

2.60 

2.13 

1  .*• 

0.90 

15 

1.74 

2.8* 

2.** 

3.35 

3.80 

2.74 

2.51 

2.00 

2.00 

1.52 

1.00 

l!*0 

1* 

1.79 

2.81 

2. *7 

3.38 

3.78 

2.77 

2.42 

2,00 

1.93 

t.*9 

1.00 

l.*7 

17 

1.94 

2.** 

2.73 

3.30 

3.70 

2.71 

2.30 

1.91 

2.00 

1.73 

1.1* 

1.83 

IB 

1.9* 

2.** 

2.81 

3.28 

3. *8 

2.70 

2.28 

1.90 

2.15 

1.75 

1.33 

1.58 

19 

2.00 

2.51 

2.88 

3.28 

3.70 

2.62 

2.21 

1.9* 

2.20 

1.80 

1.9* 

1.58 

20 

2.14 

2.93 

2.89 

3.20 

3.60 

2.68 

2.29 

1.9* 

2.39 

1.9* 

1.68 

1.80 

21 

1.98 

2.5* 

2.90 

3.90 

3.59 

2.** 

2.30 

1.95 

2.5* 

2.00 

1.70 

1.70 

22 

1.9J 

2. *9 

2.«3 

9.10 

3.55 

2.53 

2.28 

1.98 

2.90 

2.04 

2.00 

1.9* 

2J 

2.14 

2.T8 

3.19 

9.10 

3.50 

2.50 

2.20 

2.00 

2.3* 

1.90 

1.70 

2.00 

24 

2.00 

3.00 

2.9* 

9.11 

3.48 

2.47 

2.51 

1.9* 

2.33 

1.81 

1.70 

!.*• 

25 

2.18 

2.92 

2.88 

9.12 

3.47 

2.41 

3.00 

1.98 

2.30 

1.80 

1.80 

1.98 

2* 

2.51 

2.71 

2.9* 

9.10 

3.40 

2.38 

3.33 

1 ,93 

2.30 

1.81 

2.00 

1.80 

27 

2.39 

2.77 

2.98 

«.20 

3.38 

2.33 

3.41 

1.98 

2.29 

1.79 

2.00 

1.70 

28 

2.58 

2.73 

2.99 

9.15 

3.3* 

2.29 

3.32 

2.00 

2.31 

1.88 

1.70 

1.70 

29 

2.77 

3.00 

«.I0 

3.31 

2.29 

3.1* 

2.0* 

2.27 

l.*3 

!.»0 

1.81 

JO 

2.81 

3.10 

*.09 

3.38 

2.20 

3.10 

2.00 

2.20 

2.00 

1.55 

1.70 

J1 

2.79 

3.13 

3.** 

3,00 

2.1* 

2.98 

l.*3 

THE 

F0LL0MIN6 

refer 

ONLY  TO 

REAOINSS 

APPEARJNS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.00 

2.75 

2.82 

3.54 

3.76 

2.8* 

2.37 

2.17 

1.88 

1.5* 

1.73 

MAX 

2.81 

3.10 

3.1* 

*.20 

4.15 

3. *9 

3.91 

2.91 

2.5* 

2.98 

2.00 

2.00 

MIN 

l.*0 

2.39 

2.55 

3.11 

3.31 

2.20 

1.77 

1.93 

1.52 

0.90 

1.50 

MISMEST  STASE  M4S  4.20  ON  APR.  27 
LONEST  STASE  MAS  0.90  ON  NOV.  14. 


DAILY  STAGE*  FOR  1 *79 
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LAKE  V£RR£T  AT  ATTAKAFAS  LANDING,  LA. 


LOCATION.  LAT.  Z9.50-SS,  LONG.  91.06-09,  AT  MOUTH  OF  ATTAKAFAS  CANAL#  IN  LONER  FART  OF  LAKE, 

7.7  MILES  SOUTMfEST  OF  naPOLEONVILLE,  LA.  (STa.  5272010.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JUNE  15,  19S2,  TO  JULY  25,  1933,  AND  AUG.  22,  1955,  TO  DATE. 
INTERMITTENTLY,  1939,  1944  TO  1947,  ANO  1944  TO  1950. 

EXTREMES.  (SINCE  1944)  HIGHEST,  5.20  FEET  ON  APR.  21,  1473.  lOnEST,  MINUS  0.3  FOOT  ON  JAN.  14. 
195*. 


DAILY  TEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.45 

3.02 

4.38 

4.00 

3.15 

2.45 

2.52 

2.40 

I.G2 

2 

2.20 

2.50 

2.47 

3.45 

4,40 

3.40 

2. 45 

i.oo 

2.47 

2.12 

3 

1.48 

2.60 

3.10 

3.45 

4.42 

2.40 

2.85 

2.3# 

2.10 

l.SS 

4 

2.10 

3.50 

4.45 

1.72 

2.83 

2.55 

2.60 

l.M 

5 

2.05 

2.80 

3.03 

3.S2 

4.50 

3.70 

2.20 

2.60 

2.50 

2.02 

1.G5 

6 

2.00 

3.25 

3.00 

3.48 

3.62 

2.30 

2.60 

2.50 

2.15 

2.10 

2.10 

7 

3.40 

3.03 

3.45 

4,38 

1.55 

2.30 

2.60 

2.45 

1.45 

2.1* 

6 

2.12 

3.35 

2.98 

4.35 

l.«5 

2.60 

2.40 

1.40 

2.1* 

9 

1.98 

3.35 

2.02 

3.55 

4.32 

1.40 

2.35 

2.58 

2.25 

2.05 

10 

2.03 

3.28 

3.00 

3.50 

4.35 

2. 28 

2.55 

2.10 

2.15 

2.25 

2.03 

U 

2.10 

3.65 

4.28 

3.30 

2. 82 

2.60 

2.35 

2.10 

2.S5 

12 

2.10 

3.25 

2.40 

3.75 

4,30 

1.10 

2.70 

2.17 

2.05 

2.15 

13 

2.30 

3.20 

2.45 

3.80 

3.12 

2.72 

2.35 

2.45 

2.15 

1.60 

2.1T 

14 

3.00 

3.00 

3.70 

4.20 

1.20 

2.80 

2.40 

2.55 

1.15 

2.25 

15 

2.10 

2.90 

2.90 

4.15 

3.08 

2.38 

2.40 

1.88 

1.10 

2.20 

16 

2.11 

2.80 

2.90 

3.60 

4.10 

3.08 

2.78 

2.40 

2.0  2 

1.40 

17 

2.15 

2.80 

2.43 

3.58 

4.05 

2.65 

2.38 

2.30 

2.05 

1.50 

2.2* 

Id 

2.18 

3.56 

4.00 

1.05 

2.55 

2.10 

2.50 

2.18 

2.10 

19 

2.25 

3.10 

3.50 

4.00 

3.05 

2.55 

2.52 

2.20 

t.G* 

2.10 

20 

2.35 

2.70 

3.10 

3.50 

3.00 

2.50 

2.30 

2.68 

2.2* 

2.05 

2.15 

21 

2.85 

3.12 

3.60 

3.92 

2.92 

2.60 

2.25 

3.00 

2.1# 

2.10 

22 

2.40 

3.00 

3.15 

3.85 

2.85 

2.25 

3.12 

2.45 

2.22 

23 

2.45 

3.25 

3.48 

«.*5 

4.00 

2. SO 

2.40 

2.20 

2.40 

2.15 

24 

2.65 

3.38 

3.37 

4.47 

3.95 

2.65 

2.30 

3.00 

2.08 

2.02 

2.4S 

25 

2.55 

4.47 

3.93 

2.70 

3.47 

2.30 

2.50 

2.03 

26 

2.50 

3.15 

3.25 

4.47 

3.90 

2,50 

3.50 

2.48 

2.10 

2.30 

2. is 

27 

2.63 

3.15 

3.22 

4.53 

2.57 

3.58 

2.10 

2.55 

2.15 

2.3« 

2.05 

2a 

3.07 

3.25 

4.50 

2.52 

3.60 

2.12 

2.60 

2. 28 

2. OB 

29 

2.50 

3.20 

3,90 

2.50 

2.40 

2.55 

2.32 

l.*5 

2.10 

30 

2.43 

3.30 

4.40 

3.45 

2.50 

3.40 

2.40 

2.30 

1.82 

31 

2.55 

3.35 

4,00 

3.28 

2.52 

2.55 

2.05 

THE 

FOLLOnINC 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINSS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 


MIGME8T  STAGE  mas  4.53  on  APR.  27. 
LOMEST  STAGE  HAS  1.30  On  NOV.  IS. 
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DAILY  STAGES  FOR  19T9 


LAKE  PALOURDE  NEAR  MORGAN  CITY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-A3-1J,  LONG.  91.11.16.  APPROXIMATELY  l.S  MILES  NORTH  OF  MORGAN  CITY  AND  75  FEET 
EAST  OF  LA.  HI6HNAY  TO  IN  LAKE  PALOURDE.  (STA.  5275010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  1970  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  0.25  FEET  ON  APR,  10,  1975.  LOmEST,  0.25  FOOT  ON  OCT.  9,  197*. 


DAILY 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.90 

1.99 

2. 45 

2.8* 

3.84 

S.«S 

1.95 

2.50 

2.13 

1.97 

2.0* 

I. 

2 

1.80 

2.01 

2.42 

2.84 

3.84 

3.40 

1.85 

2,40 

2.13 

1.87 

l.*0 

1. 

3 

1.58 

2.08 

2.4* 

3.04 

3.8* 

3.30 

1.74 

2.30 

2.12 

1.80 

l  .49 

1. 

4 

1.55 

2.17 

2.59 

3.0* 

3.97 

3.24 

1.74 

2.20 

2.12 

1.80 

1.59 

1. 

5 

1.55 

2.57 

2.51 

3.05 

3.92 

3.14 

1.74 

2.14 

2.03 

1.65 

1.47 

1. 

6 

1.55 

2.  *8 

2.40 

3.00 

3.86 

3.05 

1.77 

2.07 

2.00 

1.4* 

».*« 

1. 

7 

1.7* 

2.77 

2.34 

3.01 

3.84 

3.00 

1.73 

2.05 

2.03 

1.71 

1.44 

1. 

a 

1.79 

2.78 

2.45 

2.97 

3,84 

3.00 

1.77 

2.07 

2.03 

l.*3 

1.44 

1. 

9 

1.59 

2.81 

2.40 

3.03 

3.80 

2.97 

1.73 

2.05 

2.00 

1  .** 

1.50 

1. 

10 

l.*5 

2.74 

2.44 

3.01 

3.79 

2.90 

1.S2 

2.0* 

1.90 

1.84 

I.T* 

1. 

11 

1.70 

2.** 

2.40 

3.02 

3.79 

2.89 

1.97 

2.00 

1.9* 

l.*0 

1.51 

1. 

12 

1.71 

2. *4 

2.38 

3.14 

3.78 

2.73 

2.17 

2.00 

2.05 

l.*0 

1.37 

1. 

13 

1.78 

2.59 

2.41 

3.23 

3.77 

2.47 

2.20 

1.93 

2.03  F 

1  .*3 

1.15 

1. 

14 

1.91 

2.57 

2.»1 

3.27 

3.71 

2.44 

2.27 

1.88 

2.20 

0.87 

1. 

19 

1.70 

2.51 

2.49 

3.20 

3.65 

2.43 

2.27 

1.87 

2.12 

0.92 

1. 

16 

!.** 

2.47 

2.48 

3.20 

3.62 

2«*0 

2.23 

1.90 

1.79  F 

1.57 

1.01 

1. 

17 

1.70 

2.44 

2.49 

3.15 

3.57 

2.55 

2.09 

1.80 

1.8* 

1.48 

1.07 

1. 

ia 

1.70 

2.40 

2.57 

3.12 

3.51 

2.51 

2.02 

1.79 

2.00 

1.67 

1.19 

19 

1.73 

2.28  F 

2.80 

3.08 

3.50 

2.50 

2.03 

1.70 

2.10 

1.73 

1.32 

i! 

20 

1.80 

2.18 

2. *3 

3.07 

3.4* 

2.47 

2.05 

1.82 

2.25 

1.80 

1.44 

i. 

21 

1.87 

2.54 

2. 43 

3.15 

3.43 

2,40 

2.05 

1,80 

2.40 

1.90 

1.53 

i. 

22 

1.90 

2.35 

2.47 

3.** 

3.38 

2.3* 

2.0* 

1.74 

2.33 

1.9* 

I. *7 

i. 

23 

1.99 

2.45 

2.77 

3.79 

3.47 

2.32 

2.12 

1.73 

2.20 

2.00 

l  .*« 

i. 

24 

2.00 

2.71 

2.86 

3.80 

3.43 

2.28 

2.28 

1.77 

2.1* 

1.42 

1.57 

i. 

25 

2.04 

2.55 

2.78 

3.83 

3.39 

2.25 

2.70 

1.80 

2.0* 

1.58 

1.41 

i. 

26 

2.08 

2.*0 

2.74 

3.83 

F  3.18 

2.18 

2.9* 

1,83 

2.00 

l.*2 

1.74 

27 

2.14 

2.51 

2.74 

3.94 

2.10 

3.05 

1.80 

2.03 

1.48 

1.74 

u 

28 

2.08 

2.47 

2.75 

3.89 

2.07 

3.03 

1.88 

2.04 

1.73 

1.87 

1. 

29 

2.02 

2.7* 

3.89 

F  3.02 

2.03 

2.92 

1.94 

2.08 

1.77 

1.52 

I. 

30 

2.04 

2.80 

3.90 

3.1* 

2.00 

2.79 

1,48 

2.02 

1.88 

1.33 

1. 

31 

2.07 

2.84 

3.44 

2. *7 

2,04 

2.30 

1. 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.81 

2.4* 

2.56 

3.30 

2.45 

2.18 

1.9* 

2.07 

1.49 

1.6 

MAX 

2.1* 

2.81 

2.8* 

3.94 

3.45 

3.05 

2.50 

2.40 

2.0* 

1.8 

MIN 

1.55 

1.99 

2.34 

2.84 

2.00 

1.73 

1.73 

1.79 

0.87 

1.3 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  3.97  AT  7  00  A.M.,  MAY  * 
LOMEST  STAGE  HAS  0.7S  ON  NOV.  IS. 


OMIT  STAGES  FOR  1979 
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BAYOU  80EUF  *T  AMELIA.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-00-06.  LONG.  91-05-50.  JUST  NORTH  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  AND  U.  S. 
HICHHAT  90  BRIDGES,  CSTa.  5280010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1952  TO  1902,  I960  TO  1950.  DAILY,  JAN.  12,  1955,  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  0.90  FEET  ON  APR.  10,  1975.  LOnEST,  CHANNEL  DRY  ON  JAN.  20,  1940, 

daily  eight  a.m.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


OAT 

JAN 

FES 

“AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.50 

2.26 

2.02 

3.17 

4.03 

3.51 

2.13 

2.68 

2.37 

2.15 

2.22 

1.4* 

2 

2.42 

2.35 

2.61 

1.09 

4,04 

3.47 

2.07 

2.58 

2.37 

2.15 

2.08 

1.55 

3 

1.87 

2.42 

2.95 

3.20 

4.06 

1.97 

2.56 

2.40 

1.97 

1.78 

1,00 

4 

1.85 

2.49 

2.89 

3.37 

4.12 

2.01 

2.47 

2.35 

2.07 

1,01 

5 

1.81 

2.62 

2.72 

3.22 

4.18 

2.01 

2.«3 

2.32 

1.80 

1.78 

1,75 

6 

1.78 

2.90 

2.66 

3.21 

4,06 

2.15 

2.25 

2.20 

1.85 

1.77 

1.00 

7 

2.14 

3.19 

2.71 

3.22 

4.08 

2.09 

2.28 

2.23 

1.87 

1.55 

1.00 

8 

2.12 

2.99 

2.72 

3.19 

4.00 

3.15 

2.08 

2.27 

2.18 

1.85 

1.65 

1.00 

9 

1.85 

3.07 

2.85 

3.29 

4.01 

3.04 

1.96 

2.31 

1.90 

1.72 

1.00 

to 

1.95 

2.91 

2.75 

3.26 

4,00 

3.01 

2.02 

2.25 

2,00 

1.94 

1.88 

1.70 

11 

1.98 

2.88 

2.72 

1.08 

4.00 

2.98 

2.70 

2.30 

2.09 

1.72 

1.60 

1.00 

12 

2.00 

2.80 

2.69 

3.29 

4.00 

2.80 

2.40 

2.27 

2.20 

1.71 

1.53 

1.00 

13 

2.14 

2.75 

2.73 

3.48 

3.97 

2.80 

2.45 

2.10 

2.27 

1.82 

1.30 

1.00 

14 

2.37 

2.71 

2.76 

3.44 

3,82 

2.79 

2.50 

2.13 

2.40 

1.66 

1.02 

1.00 

15 

1.99 

2.67 

2.»5 

3.40 

3.78 

2.78 

2.50 

2.15 

2.26 

1.61 

1.10 

1.00 

16 

1.94 

2.62 

2.72 

3.38 

3.74 

2.76 

2.*4 

2.18 

1.97 

1.68 

1.22 

2,00 

17 

2.00 

2.57 

2.74 

1.16 

3.67 

2.74 

2.27 

2.10 

2.11 

1.80 

1.32 

1.00 

10 

2.04 

2.58 

2.78 

3.31 

3.66 

2.71 

2.28 

2.12 

2.20 

1.80 

1.41 

1.00 

19 

2.02 

2.31 

2.89 

3.30 

3.6S 

2.70 

2.24 

2.22 

1.83 

1.51 

1.75 

20 

2.23 

2.32 

2.95 

3.11 

3.60 

2.65 

2.33 

2.10 

2.46 

1.90 

1.67 

1.70 

21 

2.59 

2.52 

2.97 

3.25 

3.58 

2,58 

2.40 

2.02 

2.73 

2.04 

1.74 

1.00 

22 

2.14 

2.53 

2.97 

3.91 

3.52 

2.94 

2.20 

1.97 

2.50 

2.00 

1.89 

1.00 

23 

2.23 

2.65 

3.11 

4.04 

3.69 

2.  SO 

2.32 

1.97 

2.38 

2.01 

1.88 

1.00 

24 

2.81 

3.19 

4.01 

3.60 

2.46 

2.50 

2.00 

2.30 

1.75 

1.70 

2.10 

25 

3.18 

4,06 

3.47 

2.38 

3.00 

2.08 

2.20 

1.72 

1.93 

1.00 

26 

2.72 

1.04 

4.07 

3.38 

2.31 

3.21 

2.07 

2.24 

1.71 

1.85 

1.00 

27 

2.60 

1.0b 

4.10 

3.32 

2.23 

3.27 

2.00 

2.26 

1.83 

1.90 

1.71 

20 

2.59 

3.02 

4.08 

3.28 

2.20 

3.24 

2.10 

2.32 

1.89 

2.00 

1.70 

29 

2.34 

3.01 

«.0l 

3.21 

2.24 

3.08 

2.18 

2.38 

1.90 

1.80 

1.05 

30 

2.35 

l.Oo 

4.00 

3.31 

2.19 

2.92 

2.23 

2.24 

2.05 

1.45 

1,70 

31 

2.«3 

3.20 

3.65 

2.80 

2.26 

2.30 

1.70 

the 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.85 

3.50 

3.75 

2.41 

1.80 

1.01 

MAX 

3.20 

4.10 

4.18 

3.27 

2.30 

2.10 

MIN 

2.81 

3.08 

3.21 

1.96 

1.61 

1.00 

highest 

stage 

NAS  4.40 

AT  10 

20  A.M., 

MAY  4. 

LOWEST 

STAGE 

NAS  0.96  ON  NOV, 

14. 

200 

DAILY  STAGES  FOR  1979 

BAYOU  BLACK 

AT  GIBSON,  (.A. 

LOCATION.  UAT. 

13,  LONG 

.  90-59 

-29.  OLD 

0.  S. 

HIGHWAY  90 

BRIOGE, 

(8TA. 

5284010. 

) 

GaGE. 

staff 

TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY ,  1935 

TO  1992,  1999, 

AND  1946 

TO  1965 

.  DAILY 

,  OCT. 

1966 

TO 

RATE. 

EXTREHES.  (FROM  19s6 

To  OATE) 

HIGHEST,  9.95  FEET  ON 

APR.  20,  19T3.  LONEST,  0. 

01  FOOT 

ON  NOV 

.  20 

ANO 

21 ,  1969. 

daily 

EIGHT  A 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

nGVD 

OAY 

JAN 

feb 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

Jl/L 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DC 

1 

2.00 

2.3u 

2. SO 

3.00 

4.00 

3. TO 

2.90 

1.90 

1.30 

1.40 

1.90 

2. 

2 

t.RO 

2.40 

2. SO 

3.10 

4.00 

3. SO 

2.90 

1,80 

1.30 

1,30 

2.10 

2. 

3 

I.90 

2.4i* 

2.90 

3.20 

4.10 

3. SO 

2.30 

1.60 

1.20 

1 .30 

2.80 

2. 

a 

2,00 

2.50 

2.«0 

3.40 

4.10 

3,50 

2.20 

1.50 

1.20 

1.30 

2.10 

2. 

5 

2.00 

2,6V 

2. SO 

3.35 

4.10 

3.50 

2.10 

1,50 

1.20 

1.20 

2.00 

1, 

6 

2.10 

3.00 

2. TO 

3,30 

4.00 

3,50 

2.00 

1.50 

1.10 

1.10 

2.00 

I. 

7 

2.20 

3.30 

2.  SO 

3.20 

4.00 

3.90 

1.90 

1.50 

1.40 

1.10 

2.10 

1. 

8 

2.00 

3.00 

2. SO 

3.10 

4.00 

3.30 

1.90 

1.50 

1.30 

l.oa 

2.20 

1. 

9 

l.»0 

3.00 

2. TO 

3.10 

4.00 

3.3o 

2.00 

1.60 

1.20 

1.00 

2.20 

1. 

10 

1.90 

2.90 

2. TO 

3.20 

4.00 

3.10 

2.20 

1,50 

1.20 

1.00 

2.00 

1. 

11 

1.90 

2.90 

2. TO 

3.30 

4.00 

3.00 

2.40 

1,50 

1.20 

0.90 

2.60 

1. 

12 

2.00 

2.°0 

2. TO 

3.40 

4.00 

3.00 

2.40 

1.40 

1.20 

1.00 

2.00 

! . 

13 

2.00 

2.90 

2.80 

3.50 

4.00 

3.00 

2,40 

1.40 

1.10 

l.OU 

1.90 

2. 

14 

2.20 

2.80 

2.80 

3.50 

4.00 

2.90 

2.30 

1.40 

1.10 

1.00 

1.90 

2. 

15 

2.00 

2.80 

2.80 

3.40 

4.00 

2.90 

2.50 

1.30 

0.90 

1.00 

1.90 

2. 

16 

2.00 

2.60 

2. TO 

3.40 

3.90 

2.90 

2.30 

1.30 

0.90 

1.00 

1.90 

2. 

17 

2.10 

2.60 

2. TO 

3.40 

3.60 

2.90 

2.30 

1.30 

1.90 

1.00 

2.00 

I, 

id 

2.10 

2.60 

2.80 

3.40 

3.80 

2.90 

2.20 

1.50 

l.SO 

0.90 

1.90 

1. 

19 

2.20 

2.60 

2.90 

3.40 

3.60 

2.80 

2.30 

1.30 

2.00 

0.90 

1  .TO 

1. 

20 

2.20 

2.60 

3.00 

3.30 

3.80 

2.80 

2.40 

1.30 

2.60 

0,80 

l  .TO 

1. 

21 

2.90 

2.40 

3.00 

3,40 

3.70 

2.60 

2.40 

1.20 

2.50 

1.00 

1  .TO 

1. 

22 

2.20 

2,50 

3.00 

3.80 

3.70 

2. To 

2.40 

1.20 

2.40 

1.00 

1.80 

2, 

23 

2.30 

2.70 

3.10 

4.00 

3.60 

2.60 

2.40 

1.20 

2. SO 

1.20 

l.SO 

2. 

2« 

2.30 

2.90 

3.10 

4.00 

3.70 

2.60 

2.50 

1.20 

2.40 

1.00 

1.90 

2. 

25 

2.20 

3.00 

3.10 

4.10 

3.60 

2.60 

2,90 

1.10 

2.90 

0.90 

2.00 

1. 

2d 

2.90 

2.90 

3.00 

4.10 

3.50 

2.60 

3.50 

1.10 

2.40 

0.80 

2.10 

1, 

27 

2.50 

2.90 

3.00 

4.00 

3.40 

2.60 

2.50 

1.  to 

2.40 

0.80 

2.18 

1. 

26 

2.90 

2.70 

3.00 

4.00 

3.40 

2.60 

2.40 

1.10 

2.50 

1.20 

2.00 

1. 

29 

2.90 

3.00 

4.00 

3.40 

2.50 

3.03 

1.10 

2.50 

1.90 

2.00 

1. 

30 

2.3o 

3.00 

4.00 

3.60 

2,90 

2,00 

1.20 

1.40 

1.60 

2.00 

1  • 

31 

2.3) 

3.0) 

3.70 

2.00 

1.20 

1.80 

1. 

THE 

FULLOnInG  REFER 

UNLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table  above 

n£  *n 

2.13 

2.T3 

2. ST 

3.51 

3.83 

2.98 

2.34 

1.35 

1.67 

1.09 

2.01 

1. 

*AX 

2.50 

3.30 

3.10 

4.10 

4.10 

3. TO 

3.50 

1  .90 

2.60 

1.60 

2. SO 

2. 

■4IN 

1.90 

2.30 

2.  TO 

3.00 

3.40 

2.90 

1.90 

I. 10 

0.90 

0.60 

1  .  TO 

1. 

HIGHEST  stage 

NAS  9.10 

ON  APR. 

2 5  A  NO 

CATER  OATES. 

LOWEST 

STAGE 

nas  o.eo 

On  OCT. 

20,  26 

AND  27. 

OAILY  STAGE!  FOR  1979 
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BAYOU  BLACK  AT  GREENMOOD,  LA. 

LOCATION,  lay.  29-17-la,  LONG.  90- 59-15.  ON  BRIDGE,  0,5  NILE  BELOn  JUNCTION  nITH  TERREBONNE- 
LAFOURCHE  CANAL.  (STA.  5286010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  anO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1915  To  1992,  ANO  1999  TO  196$.  OAILY,  NOV.  IB,  1965,  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  9. 72  FEET  ON  APR.  20,  1971.  LOaEST,  0.99  FOOT  ON  NOV.  1,  1966  ANO  MAR.  6,  1978 

DAILY  EIGHT  A.m.  STAGE  in  feet  gage  zero  is  AT  NGVO 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

OEC 

X 

2.86 

2.79 

5.92 

1.90 

9,90 

9.12 

2.84 

3.52 

3.11 

2.»« 

5.02 

2.2* 

2 

2.81 

Z.78 

3.16 

1.92 

9.19 

4.03 

2.76 

3.41 

3.12 

2.67 

2.00 

2.21 

3 

2.51 

2.87 

3.91 

3.96 

«.19 

4.01 

2.66 

3.34 

1.12 

2.77 

2.49 

2.20 

4 

2. ST 

2.97 

3.96 

1.91 

9.19 

4.01 

2.93 

1.25 

1.13 

2.75 

2.42 

2.2* 

5 

2.11 

1.17 

3.91 

1.92 

9.52 

2.60 

1.16 

1.10 

2.57 

2.00 

2.16 

t 

2.18 

S.«5 

1.37 

1.92 

9.51 

2.59 

1.12 

3.04 

2.59 

2.01 

2.S9 

7 

2.S0 

1.59 

3.39 

1.91 

9.50 

2.54 

1.12 

1.08 

2.62 

2,4ft 

2.61 

a 

2.81 

1.90 

3.12 

3.60 

9.50 

2.81 

3.15 

1.03 

2.58 

2.47 

2.62 

9 

2.91 

1.59 

3.29 

3.62 

9.99 

2.96 

3.15 

2.41 

2.66 

2,9ft 

2.51 

10 

2.59 

1.55 

3.29 

3.92 

9.96 

2.71 

1.15 

2.68 

2.70 

2.74 

2.50 

u 

2.59 

5.52 

1.22 

3.92 

9,99 

F  1.68 

1.05 

1.12 

2.92 

2.58 

2.59 

2.5* 

12 

2.59 

1.97 

1.18 

3.95 

9.92 

1.60 

3.14 

1.09 

1.00 

2.54 

2.44 

2.62 

13 

2.79 

1.18 

3.19 

1.71 

9.98 

1.56 

3.17 

2.99 

3.07 

2.62 

2.24 

2.6* 

14 

2. T9 

3.19 

1.17 

1.75 

9. SO 

3.51 

1.22 

2.96 

3.19 

2.44 

1.92 

2.71 

IS 

2.59 

S.Sl 

5.15 

1.75 

9,94 

3.48 

1.20 

l.oo 

3.09 

2.41 

1.9S 

2.67 

16 

2.96 

1.27 

1.19 

1.79 

9.18 

1.96 

1.15 

2.96 

2.90 

2.50 

2.02 

2.71 

17 

2.52 

3.19 

3.13 

3.71 

«.ll 

3.45 

1.05 

2.91 

2.41 

2.64 

2.07 

2.70 

Id 

2.55 

3.18 

3.19 

1.71 

«.27 

1.42 

2.98 

2.90 

2.97 

2.61 

2.17 

2.52 

19 

2.59 

3.08 

3.19 

1.69 

9.24 

3.39 

1.02 

2.66 

1.05 

2.67 

2.50 

2.*> 

20 

2.99 

1.09 

1.20 

3.68 

4.19 

3.15 

3.04 

2.91 

1.28 

2.76 

2.42 

2.52 

21 

2.89 

3.51 

3.23 

1.78 

9.18 

3.29 

l.oo 

2.65 

3.19 

2.67 

2.40 

2.56 

22 

2.79 

3.30 

3.25 

9.29 

4.05 

3.25 

2.47 

2.61 

1.34 

2.42 

2.95 

2.67 

23 

2.79 

3.92 

3.37 

9.16 

9.29 

3.21 

1.02 

2.80 

1.26 

2.44 

2.97 

2.60 

24 

2.99 

3.96 

3.91 

9.99 

4.21 

1.18 

1.18 

2.82 

3.19 

2.67 

2.52 

2.45 

25 

2.81 

1.70 

3.92 

9.92 

4.14 

3.19 

1.58 

2.64 

1.10 

2.62 

2.77 

2.67 

26 

2.81 

1.62 

1.91 

9.93 

4.08 

3.05 

1.69 

2.40 

1.01 

2.62 

2.70 

2.71 

27 

2.87 

1.59 

3.58 

«.96 

9,04 

3.01 

3.77 

2.66 

1.05 

2.60 

2.71 

2.5* 

20 

2.89 

3.96 

1.37 

9.95 

4.05 

1.00 

1.80 

2.45 

1.07 

2.67 

2.0  7 

2.*6 

29 

2.78 

1.36 

9.95 

4,09 

2.»7 

1.80 

3.01 

1.05 

2.71 

2.40 

2.57 

30 

2.79 

3.39 

9.93 

4.02 

2.42 

3.69 

1.05 

1.00 

2.77 

2.19 

2.6* 

31 

2.89 

3.38 

4.12 

1.62 

1.09 

2.44 

2.56 

the 

FOLLOMINC 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.98 

3.32 

3.29 

1.87 

9,10 

3.08 

3.03 

1.07 

2.68 

2.49 

2.57 

MAX 

2.99 

5.70 

3.99 

9.96 

9.52 

1.80 

3.52 

3.19 

2.44 

5.02 

2.45 

MIN 

2. SI 

2.78 

3.13 

1.90 

4.02 

2.54 

2.60 

2.68 

2.43 

1.92 

2.20 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  9.56  AT  11  10  A.M.,  MAY  11. 
LOMEST  STAGE  NAS  1.B9  ON  NOV,  19. 


DAILY  STASES  F OR  1*79 
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THREE  PRONS  LAKE  AT  BELLEDEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-04-46,  LONS.  *2-11-02,  ON  HISHNAY  tl«  RRI06E.  (STA,  5515011.) 

CASE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1*3*  TO  1*46.  DAILY,  AUG.  13,  1«4»  TO  HAR.  1,  1*73  AND  OCT. 
25,  1*73  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1946  TO  0ATE)  HIGHEST,  56.24  FEET  ON  MAY  20  AND  21,  1*53.  LONEST,  *0.72  FEET  ON 
JULY  11,  1*65,  ALSO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  JUNE  13,  1*66. 

daily  EIGHT  t.N.  STAGE  IN  feet  sage  zero  is  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

44.05 

49.37 

SI. 13 

42.23 

45,65 

44.33 

42.26 

f 

43.15 

*7.04 

47.68 

3Vv  JO 

2 

50.51 

48.29 

50.49 

42.28 

45.21 

44.55 

*2.18 

42.72 

45.83 

*8.48 

F*g5w 

3 

50.38 

47.27 

50.79 

*2.73 

44,88 

44.30 

42.10 

42,94 

45.12 

47.27 

4 

49.78 

48.80 

50.78 

51.10 

44.66 

44.99 

42.03 

42.30 

44.47 

F 

45.40 

8?" 

5 

48.45 

48.52 

50.14 

50.95 

45.90 

44.27 

41.99 

f 

42.26 

F 

41.65 

43.93 

6 

47.02 

50.56 

49.25 

50.60 

45.51 

43.62 

41.93 

f 

42.27 

43.32 

*5.65 

7 

50.18 

51.10 

48.16 

49.80 

44.89 

*3. 38 

41.90 

42.27 

42.68 

F 

42.65 

"»8** 

S 

50.51 

51.01 

47.13 

48.24 

44.36 

43,15 

41  .59 

r 

42.25 

42.38 

42.40 

•  *  9 

4 

50.04 

50.83 

46.36 

46.03 

43.91 

42.98 

41.86 

42.22 

42.22 

f 

*2.30 

®  *  •  •  * 

10 

48.84 

50.17 

45,78 

*4.97 

43.59 

42.89 

*1.99 

*2.13 

*2.12 

49.36 

11 

47.34 

49,23 

45.39 

44.42 

43.33 

*4.50 

42.00 

42.07 

42.04 

46,6* 

12 

46.00 

47,94 

45.11 

*4.07 

46.50 

43.94 

41.93 

42.05 

F 

41.61 

42.00 

46.75 

13 

45.17 

46.81 

44.63 

F 

43.80 

46.83 

43.22 

41.90 

*2.00 

41.96 

44.92 

5®  s"« 

14 

44.70 

46,10 

44.14 

45.4* 

42.89 

41.93 

*1.97 

*1.58 

41.90 

43.72 

51  s’l 

15 

44,28 

45.50 

*3.59 

f 

42.53 

4*.72 

42.67 

47.83 

*1.97 

41.90 

*3.04 

51,70 

16 

43.83 

45,04 

43.14 

42.47 

44.25 

*2.51  F 

46.80 

41.91 

41.88 

*2.75 

51.79 

17 

43.26 

44.63 

44.01 

42.36 

44.09 

*2,44  F 

44.90 

*1.88 

41.90 

42.58 

51.72 

10 

*2.77 

46.58 

44.05 

42.24 

43.90 

42.40 

*4.0* 

41.83 

*1.90 

42.45 

51.44 

1* 

42.61 

49.07 

43.*4 

*3.75 

42.35 

43.0* 

41.82 

F 

41.63 

*1.89 

42.33 

50.92 

24 

51.23 

47.81 

42.99 

*3.65 

42.29 

42.62 

*1.80 

43.50 

41.85 

50.0* 

21 

51.52 

46.57 

44.58 

43.58 

42.20 

42,66 

*1,79 

F 

41.83 

F 

*2.22 

22 

51.43 

45.79 

44.34 

*3.51 

42.16 

43.1* 

*1.80 

F 

*2.37 

•  7 

23 

51.34 

*9, *2 

44.71 

43.50 

*2.10 

*2.90 

24 

51.30 

51.61 

44.54 

43.40 

42.08 

42.57 

F 

50.90  F 

*4.30 

17 

25 

50.43 

51.67 

43.77 

f 

50.98 

43.32 

*6.70 

42.68 

43.37 

*9.18 

26 

50.35 

51.68 

43.01 

50.28 

43.26 

45.00 

47,84 

50.88 

42.82 

27 

50.89 

51.71 

42.66 

49.81 

43,18 

*3.71 

48.84 

50.66 

*2.52 

28 

SO. 42 

51.5* 

42.49 

48.89 

43.10 

*2.99 

*8.18 

50.26 

42.33 

F 

52.05 

2* 

*9.68 

*2.40 

47.21 

*3.03 

42.58 

46.40 

F 

41.65 

*9.58 

*2.20 

51.70 

30 

48.61 

42.35 

46.09 

43.13 

*2.38 

*4.93 

*8.37 

42.13 

51.12 

1 

31 

49.83 

42.30 

44.67 

43.82 

42.21 

*"® 

THE 

FOLLOMlNS  REFER  only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE  i 

ABOVE 

MEAN 

48.46 

48.75 

45.40 

44,28 

43.31 

43.58 

*7.65 

MAX 

51.  52 

51.71 

51.13 

46.83 

46,70 

*8.6* 

51.79 

MIN 

42.61 

44.63 

42.30 

43.03 

42.08 

*1.86 

43.28 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  52.05  AT  *  35  A.H.,  NOV.  2B. 
LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  41.5S  ON  SEP.  I*. 
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DAILY  STAKE*  EGA  ITT* 


BAYOU  0U  LAC  NEAR  HCSSHEA,  LA. 


LOCATION.  lAT.  11-01-11,  LONS.  92-00-5*.  HtGMNAY  111  BRIDGE,  1.0  MILES  SOUTMMEST  OF  MEISMER . 

(STA.  5120011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  MEICNT. 

RECORDS  AYAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1417  TO  19*7.  GAILY,  JAN .  31,  14*7,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  54.3*  FEET  ON  MAY  21  AND  22,  14*1.  LONEST,  37.0  FEET  FROM  JUNE  IS  TO  20,  19*t. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  nGvd 


DAY 

JAN 

FES 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SE» 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

44.16 

*6.67 

*7.70 

14.25 

45.05 

41.28 

3«.52 

41.42 

38.00 

*5.60 

*3.70 

4T.3 

Z 

44.51 

46.40 

47.50 

19.70 

44.55 

40.76 

38.45 

40.78 

37.97 

*5.17 

*3.92 

•7.0 

3 

*4.48 

46.01 

47.40 

*0.92 

*4.07 

41.01 

38,16 

40.27 

38.00 

*4.68 

41.82 

46.5 

4 

*4.72 

45.91 

47.97 

*4.80 

*3.87 

*1.63 

18.07 

14.87 

38.10 

44.15 

F 

*1.40 

46.0 

5 

44.74 

45.91 

47.78 

44.98 

41.82  F 

41.04 

17,98 

34.44 

38.28 

41.55 

45.5 

ft 

*4.61 

46.57 

47.42 

45.28 

41.53 

40.6* 

17.87 

19.23 

38.15 

42.60 

«5.0 

7 

45.16 

47.20 

*6.97 

45.17 

*1.09 

*0.53 

37.80 

14.27 

14.27 

*0.61 

f 

34.74 

44.5 

a 

*5.47 

47.27 

46.19 

45.19 

*1.80 

*0,08 

17,80 

34.00 

39.48 

19.54 

39.30 

41.9 

9 

45.65 

47.10 

45.82 

44.86 

40.80 

39.64 

37.47 

38.70 

38.95 

18.95 

34.04 

43.1 

10 

*5.64 

47.14 

45.28 

44.19 

40,10 

14,49 

18.00 

34.12 

38,58 

18.62 

*1.82 

«2.0 

11 

45.18 

46.88 

44.77 

*1.98 

39.57 

41.08 

38,07 

18.68 

38.11 

18.50 

*1.91 

•0.7 

12 

45.01 

46.49 

44.14 

41.49 

42.83 

41.09 

38,48 

18.52 

38.23 

18.18 

*3.67 

•  0.2 

13 

44.58 

*6.01 

41.4o 

42.90 

41.15 

40.28 

18,10 

18.45 

18.12 

18.10 

41.11 

*5.1 

la 

44.17 

45.51 

41.50 

*1.50 

42.46 

19.55 

38.53 

18.48 

18.04 

38.24 

*1.60 

*6.1 

IS 

41.69 

45.01 

42.51 

*0.55 

41.71 

19.00 

41.41 

18,41 

37.97 

18.20 

*0.11 

*6.5 

16 

17 

18 

19 

20 


*1.06  4«.50 
41.44  44.05 
40.48  44.15 
19.92  *4.18 
45.23  44.19 


*1.09 

41.71 

*1.86  F  14.50 
41.10  19.50 

*0.98  14.11 


40.70  18.78 
40.11  38.58 
19.59  18.44 
19.16  18.15 
39.18  18.25 


41.18  18.23 
42.57  18.12 
41,50  18.47 
41.02  18.38 
40.60  18.27 


17.96  18.15 

37.92  18.11 

17.41 
18.31 
19.50 


19.60  46.02 
19.12  47.12 
18.79  *7.21 
18.68  47.24 

18.60  47.00 


21 

22 

21 

24 

25 


45,59 

44.27 

42.09 

*3 

92 

19.40 

38.23 

*1.39 

18.20 

44.40 

18.50 

*6.02 

44.06 

41.98 

45 

17 

19.29 

18.17 

41  .61 

38.16 

•  4.60 

19.98 

46.16 

44.81 

42.20  F 

45 

90 

19.21 

18.24 

40.88 

38.13 

44.65 

45.18 

46.80 

46.68 

*2.05 

19.01 

18.18 

40.23 

38.13 

44.84  F 

42. 

10 

•5.87 

46.88 

*7.26 

41.09  F 

46 

63 

19.21 

41.54 

40. 48 

18.10 

45.28 

41. 

01  F 

46.72 

26 

27 

28 
24 
10 
31 


46.81 

47 

52 

40.19 

46.61 

18.83 

41.66 

41.62 

38.12 

45.63 

•  0.03 

F  45.66 

47.20 

47 

70 

40.10 

46.61 

38.67 

*0.40 

43.82 

18.11 

45. $0 

*5.10 

47.16 

47 

7* 

*0.20 

46.44 

18.59 

19.42 

43,93 

38.63 

46.05 

47 

55 

44.80 

46.99 

40.01 

46.09 

18.51 

18,86 

41.70 

18.40 

46.06 

47 

82 

44.12 

46.68 

39.65 

45.55 

18.80 

38.67 

43.20 

38.20 

45.00 

47 

57 

*1.81 

46.74 

19.17 

41.02 

*2.15 

38.08 

F 

19.51 

41.17 

the  folloming  refer  only  to  reaoings  appearing  in  the  table  above 


mean  45.02  45.99  41.41  40.47  34.77  40.31  18,76  *0.68 
MAX  47.20  47.74  47.97  45.05  41,66  41.91  41,42  46.06 
MIN  19.92  44. OS  19,17  38.53  18.18  17,80  38.08  17.92 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  47,94  AT  6  00  P.M.,  MAR.  I 
LONEST  STAGE  NAS  17.80  ON  JUL.  7  ANO  8. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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BAYOU  OCS  GLASSES  NEAR  COTTONPORT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-00-26,  LONG.  92.03.0S.  HIGHWAY  107  BRIDGE.  1.7  MILES  NORTH  OF  COTTOnFORT. 
(STa,  5525011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  NIRE.MEIGHT. 


RECORDS  AVAILABLE,  mar.  IS.  1955.  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  50 

.07  FEET 

ON  OEC 

.  12,  1971.  LOWEST,  34. 

IT  FEET 

ON  NOV. 

19,  1478. 

OAlir 

EIGHT  A 

,M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

o*r 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EP 

OCT 

NOV 

DEI 

l 

91.91 

45.23 

46.33 

36.36 

43.70 

39.02 

35.77 

39,46 

35.10 

44.10 

41.11 

*5.' 

2 

02.63 

49.97 

06.16 

36.90 

43.18 

38.50 

35.66 

38. 6T 

35.00 

43.6T 

42.03 

•5.' 

1 

49.60 

46.64 

36.40 

42.67 

36,49 

35.29 

36.16 

35.05 

43.14 

45. 

4 

44.94 

46.77 

42.72 

42.32 

39.26 

35.06 

37.46 

35.04 

42.63  F 

41.75 

44.1 

5 

44.44 

46.44 

43.20 

42.34 

39.02 

34.46 

37.11 

35. 4S 

41.96 

40.64 

•«. 

6 

45.11 

46.04 

43.62 

42.01 

36.25 

34.45 

36.75 

35.36 

40.63 

36.74 

43.1 

7 

45.63 

45.53 

03.81 

41.36 

36.04 

34.61 

36.65 

36.47 

38.66 

37.57 

*3.' 

« 

45.94 

44.97 

43.73 

40.01 

37.56 

34.60 

36,53 

37.35 

37.34 

36.60 

9 

45.96 

44.39 

43.39 

36.83 

37.10 

34.79 

36.00 

36.76 

36.54 

36.45 

10 

99.10 

45.85 

43.61 

42.92 

37,69 

36.63 

35.14 

36.46 

36.12 

36.16 

40.96 

11 

45.56 

43.26 

42.40 

37.22 

36,14 

35.12 

36.14 

35.47 

35.62 

42.03 

12 

05.17 

02.76 

41.89 

39.33 

36,60 

35.54 

35,61 

35.41 

35.61 

41.97 

F  36. 

13 

44.69 

42.29 

41.06 

40.94 

37.89 

35.51 

35.66 

35.27 

35.47 

41.36 

43. 

14 

44.16 

41.79 

39.42 

40.47 

37.03 

35.72 

35.65 

35.15 

35.36 

39.65 

40.1 

15 

43.63 

40.06 

36.24 

39  ,56 

36.35 

34.14 

35.62 

35.06 

35.28 

38.10 

45.1 

U 

43.09 

36.62 

37.56 

36.47 

35.96 

40.96 

35.39 

35.02 

35.22 

17.17 

*5.  ‘ 

17 

42.53 

39.06 

37.35 

37.71 

35.74 

40.57 

35.44 

34.98 

35.15 

16.65 

•5.1 

ie  f 

36.15 

42.39 

39.33 

36.92 

37.10 

35.55 

34.50 

35.66 

34.47 

35.10 

16.26 

45.1 

14 

37.57 

42.61 

38.61 

36.80 

36.72 

35.43 

38.44 

35.64 

35.04 

35.15  F 

36.11 

45.1 

20 

03.20 

42.76 

36.35 

36.61 

36. S9 

35.26 

38.55 

35.46 

36.70 

35.25 

35.95 

45.' 

21 

00.27 

42.69 

39.20 

38.97 

36.70 

35.14 

34.31 

35.36 

41.69 

35.40  F 

35.82 

45.1 

22 

90.97 

42.36 

39.49 

43.66 

36.56 

35.37 

39.55 

35.25 

42.62 

35.46 

36.05 

45.1 

23 

99.76 

42.65 

39.60 

44.81 

36.45 

35.23 

38.71 

35.15 

02.64 

36.06 

43.10 

44.! 

24 

05.32 

45.42 

39.54 

44.99 

36.25 

35.02 

37.64 

35.17 

42.95 

34.30 

44.27 

04.! 

25 

05.91 

45.97 

38.64 

45.17 

36.41 

37.72 

37.85 

35.13 

43.41 

36.42 

•5.13 

44.' 

24 

05.39 

46.09 

37.59 

45.22 

36,12 

39.62 

01.10 

35.11 

43.69 

37.33 

45.63 

•4.: 

27 

05.68 

46.23 

37.46 

05.24 

35.77 

38.33 

41.57 

35.23 

44.23 

36.62 

45.92 

44.1 

26 

05.62 

46.31 

37.45 

45.07 

35.67 

37.04 

42.09 

35.92 

44.44 

16.22 

46.04 

«!.! 

29 

05.60 

37.36 

44.73 

35.56 

36.26 

42.01 

35.79 

44.50 

36.01 

46.15 

«2.' 

30 

05.26 

36.98 

44.22 

35.75 

35.93 

41.46 

35.49 

44. 3B 

35,45 

46.11 

42.: 

31 

•5.29 

36.56 

38.15 

00.35 

35.25 

36.05 

41.! 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

44.53 

«1.35 

41.51 

36.64 

37.13 

37.62 

36,09 

30.19 

37.53 

MAX 

46.31 

46.77 

45.24 

03.70 

39.62 

02.09 

34.48 

44.50 

40.10 

MJN 

42.36 

36.56 

36.36 

35.56 

35.02 

30.79 

35.11 

34.47 

35.14 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  96.69  AT  11  00  P.M.,  MAR.  ) 
LOWEST  STAGE  has  30.79  ON  JUL.  9. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


COULEE  0E8  GRUES  AT  MARKSVXLLE,  LA, 


LOCATION,  LAT.  31-06-32,  LONG.  92-03-49.  TEXAS  AND  PACIFIC  RAILROAD  TRESTLE,  100  FEET  NEST  OF 
HIGHWAY  1  BRIDGE,  (STA.  5555011.) 

GAGE.  STAFF  TYRE, 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1932,  1937  TO  19*2,  AND  1900  TO  1946.  DAILY,  AUG.  14,  1940, 

TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  59,7  FEET  ON  APR.  25,  1945.  LOWEST,  40.0  FEET  ON  JAN. 
2  AND  9,  1972. 


OAlLY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  2ER0  IS  AT  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

40.50 

40.20 

47.30 

42.90 

G  40.05 

45.  so 

43.50 

42,90 

*1.70 

44.60 

43.70 

•  7.30 

2 

40.30 

45.70 

47.10 

43.40 

40.05 

45.60 

44.40 

42. SO 

42.10 

*3.90 

45.10 

•0.80 

3 

40.10 

45.40 

47.60 

43.70 

40.55 

45.75 

43.30 

42,80 

42.40 

43.00 

•4,90 

•0.20 

« 

45. SO 

45.75 

47.25 

47.20 

47.20 

45.75 

*3.20 

42,80 

42.20 

43.20 

•  3.80 

45.50 

5 

45.30 

40.00 

47.00 

47.10 

47.05 

45.70 

43.10 

42,60 

42.10 

43.00 

43.00 

0 

45.10 

47.00 

40.50 

47.00 

G  47.40 

45,00 

42.45 

42.80 

42.00 

*2.90 

42.70 

•4.00 

7 

40.30 

47.20 

40.10 

40.70 

40,90 

45.55 

42.90 

*2.80 

*2.00 

•2.70 

•2.50 

•3.10 

8 

46.50 

47.10 

45.40 

45.80 

40.00 

45.50 

42.80 

42.70 

42.00 

42.50 

42.40 

•3.00 

9 

40.30 

40.90 

44. OS 

44.80 

40.40 

45.40 

42.75 

42.00 

42.00 

42.40 

42.70 

*3.40 

14 

40.00 

40.70 

44.40 

43.80 

40.20 

45.30 

43. SO 

42.40 

42.00 

*2.40 

•0.50 

43.20 

11 

45.30 

40.30 

44.20 

43.60 

40.00 

45.30 

43.20 

*2.40 

*2.00 

42. «0 

•0.20 

•  3.10 

12 

44.  «0 

45.00 

44.10 

43.00 

47.75 

45,20 

42.80 

42.40 

•2.00 

42.40 

•5.00 

43.10 

13 

43.50 

44.65 

44.00 

43.70 

47,20 

*5.10 

42.70 

*2.30 

42.00 

*2.40 

••.00 

•  7.55 

14 

43.10 

44.20 

43.85 

43.05 

47.00 

45.00 

44.2o 

42.30 

*2.00 

42.30 

43.00 

47.80 

15 

43.00 

43.40 

43.80 

43.65 

40.90 

44.40 

40.00 

42.20 

*2.00 

42.30 

42.80 

47.05 

10 

42.90 

43.65 

43.85 

43.75 

40,80 

44.80 

44.70 

42.00 

42.00 

42.30 

42.70 

47.00 

17 

42.90 

43.60 

43.90 

43.75 

40.70 

44.60 

43.90 

*1.60 

*2.00 

*2.30 

•  2.00 

•  7.50 

IS 

42.85 

45.50 

43.00 

43.05 

40.00 

44.70 

*3.30 

*1.80 

*2.10 

•  2.30 

42.00 

47.50 

19 

42.75 

45.20 

43.00 

43.05 

40.50 

44.00 

42.80 

41.60 

*2.10 

•  2.30 

*2.50 

•  7.20 

20 

47.70 

44.70 

43.70 

43.70 

*0.40 

*4.40 

*2.00 

41.80 

42.70 

•  2.30 

•2.50 

•  7.00 

21 

47.50 

44.10 

43.70 

44.50 

*0.30 

44.35 

42.90 

41.80 

40.70 

•  2.30 

•2.50 

*0.40 

22 

47.30 

43.70 

43.00 

47.00 

*0.20 

*4.30 

•  2.85 

•  1.80 

•0.70 

42.30 

•0.00 

*5.90 

23 

47.40 

40.10 

43.80 

47.50 

*6.25 

44.20 

•2.60 

41.70 

40.00 

43.40 

•7.90 

•5.30 

24 

47.30 

47,90 

43.50 

47.45 

40.10 

44.15 

42.70 

•  1.70 

40.00 

•  3.20 

•  7.90 

40.70 

25 

47.10 

47.05 

43.30 

47.35 

40.10 

**.10 

43.00 

41.70 

40.00 

•  3.00 

48.20 

40.50 

20 

40.85 

47.00 

43.10 

*7.20 

<0.00 

•4.40 

*5.70 

41,70 

40.00 

42.80 

48.10 

45.50 

27 

47.05 

47.00 

43,20 

*7.00 

*45.90 

43.90 

45.60 

41.70 

40.50 

•  2.50 

48.00 

•4.80 

20 

40.90 

47.50 

43.15 

40.65 

45.60 

*3.00 

•  5.30 

*1.70 

40.50 

42.40 

*7.95 

44.40 

29 

40.50 

43.05 

*0.20 

45.75 

*3.70 

•  4.40 

*1.70 

40.30 

42.40 

47.90 

4*.  00 

30 

40.10 

43.00 

*0.30 

*5,80 

*3.00 

43,80 

41.70 

45. SO 

42.30 

47.70 

43.90 

31 

40.40 

42.95 

*5.90 

43.00 

*1.70 

•2.00 

43.70 

THE 

FOLLOWING  REFER 

only  to 

REA01NGS 

appearing  in  tme  table 

ABOVE 

MEAN 

45.04 

45.84 

41,16 

*5.23 

59,42 

*4.83 

*3.58 

42.10 

43.54 

42.70 

44.77 

45.49 

WAX 

47,70 

47.90 

«7,80 

*7.00 

*45.90 

45,80 

40.00 

42.90 

40.70 

44.80 

•8.20 

47.60 

MIN 

42.75 

43.00 

92*95 

*2.90 

*3.75 

•3.60 

42.00 

*1.70 

41.70 

42.30 

*2.40 

43.10 

G-  GATES  CLOSEO 

highest  stage  NAS  40.20  ON  NOV.  25, 

LOWEST  STAGE  WAS  41.70  ON  AUG.  23  ANO  LATER  OATES 


DAILY  STASES  FOR  ITT* 


20? 


BAYOU  DES  BLAISES  (MS)  AT  HAMBURG*  LA, 


LOCATION,  LAT.  31*01*06,  LONS.  41*55*11,  GAGE  HOUSE  ON  C*0»N  OF  BAYOU  DES  GLAISCS  FUSEFLUG  LEYEE, 
INTAKE  SO  FEET  EAST  OF  SHALL  BRIDGE  CROSSING  BAYOU  DES  BLAISES  NEAR  INTERSECTION  OF  STATE 
HIGHHAY  1  ANO  NABFL.  (STA,  5590011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1932,  193T,  1945,  1944,  1949,  1950,  AND,  1952.  DAILY,  FEB. 
1971,  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  56.41  FEET  ON  HAY  15,  1973.  LONEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  22.42  FEET  On  OCT.  19,  1979. 


DAILY  EIGHT  A.M.  stage  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 


1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
» 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
1« 

19 

20 

21 

22 

23 

2a 

25 

26 
27 
20 

29 

30 

31 


MEAN 

MAX 

HIM 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

26.47 

29.79 

25.88 

40.01 

11.89 

21.84 

24.01 

22.45 

26.BB 

30.03 

26.73 

40.01 

H.oo 

21.76 

21.90 

22.98 

25.61 

30.54 

28.16 

40.10 

12.76 

21.66 

21.76 

21.11  F 

22.44 

21.58 

24.66 

30.58 

28.76 

40.18 

F  44.91 

12.51 

21.58 

21.61 

21.07 

24.20 

30.64 

40.59 

44.69 

12.12 

21.46 

21.51 

21.02 

23.58 

30,80 

31.16 

40.70 

44.41 

12.01 

21.18 

21.41 

21.02 

23.57 

30.87 

31.79 

40.81 

44.19 

11.67 

21.10 

21.12 

21.02 

25.72 

23.92 

30,60 

32.07 

40.92 

41.65 

11.58 

21.44 

21.24 

21.01 

26.44 

24. B9 

30.57 

32.59 

40.90 

41,18 

11.50 

21.62 

21,14 

21.01 

26.46 

25.12 

24.48 

33.68 

40.82 

42.98 

11.14 

21.49 

21.11 

21.01 

26.25 

25.17 

29.04 

33.87 

40.84 

42.60 

11.18 

21.11 

21.08 

21.05 

26.49 

25.82 

28.59 

33.99 

40.94 

42.16 

11.01 

21.20 

21.02 

21.08 

25.88 

26.64 

27.09 

36.62 

41.10 

42.14 

10.80 

21.07 

22.98 

21.05 

26.60 

25.66 

35.13 

41.26 

41.90 

10.20 

21.15 

22.92 

21.05 

26.65 

24.47 

35.66 

41.40 

41.51 

29.58 

21.51 

22.88 

21.01 

26.41 

24.77 

35.99 

41.52 

41.04 

29.07 

21.46 

22.62 

21.02 

27. 00 

24.72 

36.68 

41.60 

40.70 

28.56 

21.40 

22.81 

21.01 

27.22 

24.78 

37.13 

41.72 

40.19 

28.24 

21.27 

22.81 

21.02 

27.21 

24.78 

37.52 

41.80 

19.61 

27.95 

21.26 

22.82 

21.04  F 

22.42 

21.12 

24.33 

24.77 

38. 45 

41.87 

19.10 

27.84 

21.17 

22.79 

21.17 

21.11 

24.10 

24.78 

38.69 

42.22 

19.19 

27.64 

21.15 

22.74 

24.00 

21.14 

24.54 

24.75 

38.91 

42.67 

18.99 

26.92 

21.15 

22.71 

24.20 

21.21 

24.40 

24.46 

38.98 

41.45 

18.71 

26.56 

21.10 

22.72 

24.05 

21.62 

24.05 

25.83 

39.07 

44.08 

18.11 

26.00 

21.25 

22.70 

21.76  F 

22.88 

21.44 

24.87 

25.81 

39.22 

44.62 

17.71 

25.56 

21.21 

22.69 

21.42 

28.73 

25.82 

39.35 

16,91 

24.92 

21.44 

22.70 

21.21 

24.34 

25.81 

39.6$ 

16.57 

24.4} 

24.26 

22,77 

21.11 

24.42 

25.75 

39.59 

16.49 

24.25 

24,40 

22.80 

22.49 

24.54 

39.62 

16.19 

24.11 

24.18 

22.82 

26.80 

39.17 

15.86 

21.99 

24.28 

22.88 

24.34 

60.10 

15.12 

24.14 

22.91 

M 

X 

F0U.0KIN6  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

26.42 

27.38 

15.25 

29.05 

21.52 

21.05 

24.54 

30.87 

40,10 

11.89 

24,40 

24,01 

23.57 

24.72 

25.88 

21.99 

21.07 

22.69 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  “AS  44,97  AT  NOON  ON  HAY  4. 

LONEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  22.42  ON  OCT.  19, 


DAILY  STALLS  FOR  1479 
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816  OARBONNE  BAYOU  (LSI  AT  C0URTA6LEAU,  LA. 


LOCATION.  LAT.  50-53-05,  LONS.  91-51-55.  ON  «EST  SIDE  OF  LEVEE  AT  OARBONNE  BAYOU  CONTROL 
STRUCTURE.  (STA.  SS15412E.) 

BASE.  STAFF  TYRE. 


RECORDS  AVAILABLE. 

intermittently, 

1911  TO 

1934#  1941 

TO  1998#  AND 

1461  TO 

1966.  DAILY, 

HAY 

1969  TO 

DATE. 

EXTREMES.  MIBHEST,  25, 

6  FEET  ON  MAY 

21,  1951. 

LONEST 

(FROM 

INCOMPLETE  RECORD)  10.5 

FEET  ON 

SEP. 

IS, 

1954. 

DAILY  SEVEN  a.m,  STALE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

11.20 

18.65 

19.10 

G 

18.00 

G 

19.50 

G 

19.00 

14.10 

G 

IS. 10 

12.70 

6 

17.10 

6 

15.40 

17.95 

2 

15.80 

18.45 

19.10 

G 

18.00 

G 

19.10 

G 

18.85 

14.10 

G 

18.00 

12.70 

18.40 

6 

17.40 

17.75 

3 

IB. 10 

18.45 

G 

19.10 

G 

18.60 

G 

19,10 

G 

IS. TO 

11.90 

G 

17.40 

11.20 

18.80 

G 

19. BO 

17.45 

4 

16.90 

18.65 

G 

19.65 

G 

19.45 

G 

IS. 90 

G 

18.55 

11.90 

G 

17.70 

11.75 

18.55 

G 

19.15 

17.05 

5 

16.55 

18.80 

G 

19.60 

G 

19.55 

G 

18.90 

G 

IS. 40 

11.45 

G 

17.40 

11.75 

18.10 

6 

15.45 

18.70 

6 

C 

16.  SS 

19.15 

19.15 

G 

19.45 

G 

18.85 

G 

18.20 

11.25 

G 

17.00 

8 

11.60 

18.00 

6 

15.50 

18.40 

7 

6 

17.00 

19.75 

19.20 

G 

19.15 

G 

18.70 

G 

18.05 

11.05 

G 

19.55 

B 

11.40 

15.60 

G 

15.10 

16.20 

8 

G 

IB. 15 

19.70 

19.10 

G 

19.20 

G 

18.50 

G 

17.90 

11.00 

G 

19.05 

G 

11.20 

15.55 

6 

15.50 

19.05 

9 

G 

17.50 

19.50 

19.00 

G 

19.20 

G 

18.10 

G 

17.70 

11.00 

G 

15.70 

6 

11.15 

15.40 

B 

15.50 

15.95 

10 

G 

17.10 

19.20 

G 

18.90 

G 

19.00 

G 

18.20 

G 

17.40 

12.90 

G 

15.05 

S 

11.10 

16.10 

6 

15.70 

15.80 

11 

G 

16.70 

19.10 

G 

18.85 

G 

18.75 

G 

18.10 

G 

17.60 

12.80 

G 

14.75 

11.20 

G 

15.70 

6 

17.05 

G 

15.91 

12 

G 

16.10 

19.00 

G 

18.70 

G 

IS. 90 

G 

18.05 

G 

18.10 

12.55 

G 

14.60 

11.45 

G 

15.45 

6 

17.40 

G 

15.90 

13 

G 

17.80 

18.90 

G 

18.60 

G 

19.05 

G 

18.20 

G 

18.05 

12.55 

G 

14.15 

11.60 

G 

18.45 

G 

15.70 

G 

15.85 

14 

6 

18.00  6 

18.75 

G 

18.50 

G 

18.90 

G 

18.25 

G 

17.90 

12.90 

14.10 

B 

11.70 

G 

19.95 

6 

15.10 

6 

18.40 

15 

G 

18.00  6 

18.60 

G 

18.45 

G 

18.75 

G 

17.60 

11.70 

14,10 

G 

11.80 

G 

17.20 

6 

15.15 

18.80 

16 

G 

17.00  6 

18.40 

G 

18.40 

G 

18.40 

G 

18.05 

G 

17.10 

14.90 

11.45 

6 

11.80 

6 

IS. BO 

G 

15.90 

18.95 

17 

G 

16,10  6 

18.10 

G 

18.15 

G 

18.10 

G 

17.90 

G 

16.80  6 

19.15 

11.70 

G 

11.80 

G 

15.20 

G 

15.95 

18.40 

18 

G 

16.95  6 

18.15 

G 

18.40 

G 

18.20 

G 

17.70 

G 

16.40  6 

19.70 

11.55 

6 

11.80 

G 

15.00 

6 

15.50 

18.20 

19 

G 

17.10  6 

18.10 

G 

18.40 

G 

18.10 

G 

17.50 

16.25  6 

19.80 

11.40 

G 

11.80 

G 

14.80 

G 

15.10 

18.05 

20 

G 

17.70  6 

18.20 

G 

18.40 

G 

18.00 

G 

17.20 

16.10  6 

19.85 

11.10 

G 

13.80 

G 

14.75 

6 

15.10 

18.00 

21 

6 

18.70  6 

18.10 

G 

18.45 

G 

18.45 

G 

16.80 

H.*5  6 

17.00 

11.20 

6 

IS. 70 

6 

14.55 

6 

14.85 

17.80 

22 

G 

18.75  6 

17.95 

G 

18.50 

G 

20.10 

G 

16.80 

15.75  B 

17.40 

11.10 

G 

17.85 

G 

14.50 

6 

14.70 

17,90 

23 

18.45  6 

18.60 

G 

18.70 

G 

20.90 

G 

16.15 

15.55  E 

17.55 

11.00 

6 

17.90 

G 

15.40 

G 

19.70 

17.40 

24 

18.80 

19.70 

G 

18.70 

G 

20.80 

G 

15.90 

15.40 

15.25 

12.45 

6 

17.40 

G 

18.40 

G 

18.40 

17.70 

25 

18.65 

19.95 

G 

18.70 

20.60 

G 

15.60 

15.20 

15.05 

12.85 

B 

18.20 

G 

19.45 

G 

18.80 

18.20 

26 

18.40 

19.90 

G 

18.65 

20.50 

G 

15.20 

15.15  6 

18,70 

I2.«0 

G 

17.80 

G 

15.55 

6 

19.00 

16.05 

27 

18.50 

19.70 

G 

18.40 

G 

20.10 

G 

14.90 

15.20 

18.00 

12.80 

6 

17.85 

G 

14.40 

IB.  85 

17.70 

28 

18.55 

19.50 

G 

18.10 

G 

20.10 

G 

14.60 

15.05 

18,15 

12.75 

G 

18.10 

G 

14.80 

18.40 

17.40 

29 

18.15 

G 

18.20 

G 

19.80 

G 

14.20 

14,80 

17,70 

12.75 

B 

17.40 

G 

14.40 

18.20 

17,00 

30 

18.20 

6 

18.20 

G 

19.65 

G 

14.45 

14.60 

17.00 

12.80 

6 

17.15 

G 

14.80 

18.10 

19.70 

31 

18.60 

G 

18.10 

G 

18.95 

6 

18.10 

12.75 

G 

14.75 

19.50 

the  folloninb  refer  only  to  reaoinbs 

APPEARINS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

N£AN 

17.50 

18.90 

18.72 

19.21 

19.91 

15.17 

14.55 

14.41 

15.88 

18.44 

17,27 

MAX 

18.80 

19.95 

G 

19.65 

G 

20.90 

G 

19.00  6 

18.70 

G 

18,10 

G 

18.70 

G 

17.20 

6 

19.00 

6 

18.90 

MIN 

11.20  6 

17.95 

G 

18.10 

G 

18.00 

14.90 

12.55 

12.75 

12.70 

G 

14.40 

G 

14.70 

G 

15.80 

6-  BATES  CLOSED 

mIBhEST  STASE  NAS  20.90  ON  APR.  21. 

LONEST  STABE  NAS  12. 55  ON  JUL.  12  ANO  IS. 


DAILY  STASES  FOR  tm 
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BAYOU  HAUKSHA  NEAR  LEBEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-42-05,  LONS.  42-00-44.  STATE  HIGHWAY  10  BRIDGE,  1.1  MILES  SQUTNNEST  OF  LEBEAU. 
(STA.  S824012A.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  MIRE  MEI6HT . 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  45  SQUARE  MILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1464  TO  DATE.  DISCHARGE,  1464  TO  DATE.  DISCHARGE  IS  RUBLISMED  ALSO 
BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  31.44  FEET  ON  OEC.  11,  1471.  LQMEST ,  15.47  FEET  ON  SCR.  EG,  1474. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N6V0 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.44 

24.44 

28.63 

18.34 

28.74 

23.04 

18.28 

14.43 

17.30 

25.24 

2 

14.24 

24.44 

28.60 

18.64 

28.36 

21.13 

17.44  F 

17.15 

14.14 

17.86 

22.31 

3 

14.44 

26.33 

28.82 

23.24 

27.64 

20.34 

17.86 

16.40 

18.87 

17.62 

20.03 

4 

IS. SI 

27.14 

28.41 

26.20 

24.45 

1*.81 

17.64 

17.73 

16.28 

17.12 

18.08 

5 

18.07 

27.40 

28.43 

26.47 

23.21 

14.08 

17,43 

17.38 

17.64 

17.12 

18,14 

6 

17.70 

28.32 

28.86 

26.46 

23.34 

18.54 

17.24 

F 

17.14 

17.65 

7 

20.40 

28.40 

28.75 

26.76 

22.22 

18.44 

17.88 

8 

23.14 

28.47 

28.57 

26.33 

20.02 

18.30 

17,32 

4 

23.23 

28.84 

28.28 

25.32 

14.10 

18.42 

17.20 

10 

21.72 

28.75 

27.74 

22.46 

18.77 

17.67 

17.20 

11 

14.74 

28.57 

26.65 

14.44 

18.84 

20.28 

P 

17.18 

17.68 

17.14 

12 

18. 48 

28.33 

22.34 

21.44 

18.62 

14.54 

17.45 

17.18 

11 

18.43 

27.45 

14.42 

24.18 

18.58 

18.34 

16.70 

17.11 

18.31 

14 

18.40 

27.51 

14.42 

22.70 

18.51 

18.03 

26.73 

IS 

18.31 

26.54 

14.06 

20.55 

18.32 

17.45 

17.25 

27.25 

14 

17.74 

23.06 

18.87 

14.44 

18.24 

17.31  F 

18.58 

27.28 

17 

17.41 

14.84 

18.74 

18.44 

17.46 

17.32 

26.44 

18 

17.17 

20.45 

14.14 

18.73 

18.17 

16.88 

24.50 

14 

17.40 

22.46 

18.86 

18.45 

17.48 

16.81 

16.82 

25.71 

20 

20.18 

22.06 

14.17 

18.37 

17.74 

17.14 

17.12 

F 

17.14 

23.38 

21 

25.48 

21.12 

14.47 

23.85 

17.51 

17.32 

17.21 

24.61 

21.04 

22 

25.45 

20.52 

14.24 

28.44 

17.64 

17.41 

25.12 

F 

17.13 

20.26 

23 

25.41 

24.45 

20.67 

24.54 

17.64 

17.84 

24.25 

17.31 

21.44 

14.77 

24 

24.44 

27.44 

20.50 

24.71 

17.82 

17.46 

22.44 

17,88 

24.82 

23.12 

25 

27.12 

28.58 

14.68 

24.68 

17.40 

17.87 

20.74 

17.22 

26.13 

24.46 

24 

27.05 

28.67 

14.22 

24.58 

17.44 

23.28 

20.18 

24.85 

24.30 

27 

27.08 

20.66 

18.82 

24.51 

17.30 

25.66 

14.84 

26.40 

22.27 

20 

24.47 

28.65 

18.57 

24.14 

17.17 

26.40 

17.18 

20.21 

26.80 

20.46 

24 

24.73 

18.44 

24.24 

17.30 

25.73 

17.70 

14.77 

17.13 

26.56 

14.46 

10 

24.24 

18.17 

24.04 

17,41 

21.85 

17.33 

14.53 

26.16 

18,81 

31 

24.84 

18.30 

23.34 

18.73 

17.20 

F 

17.12 

16.56 

THE 

FOLLOMING  refer 

ONLY  ?0 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

mean 

21.74 

26.22 

22.56 

24.42 

14,43 

21.32 

MAX 

27.12 

28.47 

28.41 

24.71 

28,74 

27.25 

MIN 

17.37 

14.86 

18.30 

18.34 

IT. IT 

17.18 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  24.73  AT  4  DO  A.M.,  ARR.  24, 

LONCST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  14.70  ON  AUG.  13. 
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0*11 V  STAGES  FOR  1979 


BAYOU  COURT ABLEAU  *1  COURTABLEAU,  LA* 


LOCATION.  LAT.  30-32-90.  LONG.  91-52-26.  ON  BRIDGE  IN  -OUTH  OF  BIG  OARBQNNE  BAYOU,  500  FEET 
NORTH  OF  U.  S.  mIGhnay  190,  (STA.  5835012E.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AnO  *IRE  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1906.  DAILY,  SEP .  1,  1909,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  24.8  FEET  OH  may 

25,  1953. 

LOWEST, 

10.55 

FEET  ON 

SEP.  IS,  195a. 

OAILV  EIGHT  A.M.  stage  in  eeet 

GAGE  ZEBU 

18  AT  NGVD 

DAY  JAN  FEB  MAR  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

11.  JS 

18.66 

19.20 

18.22 

19.57 

19.24 

16.38 

12.85 

17.15 

IS. SI 

18.00 

2 

It. 10 

18.52 

19.12 

18,20 

19,39 

19.02 

14.18 

12.81 

16.99 

17.49 

17.81 

3 

18.39 

18.93 

19.30 

18.80 

19.20 

13.97  F 

18.00 

11.4] 

16.85 

16.84 

17.50 

4 

IT. 09 

18.72 

19.52 

19.64 

IS. 99 

13.72 

17.76 

11.91 

16.19 

17.12 

5 

16.82 

18.88 

19.51 

19.56 

18.95 

18,56 

13.53 

17.45 

11.92 

15.96 

16.77 

6 

16.80 

19.30 

19.51 

18.90 

18.37 

11.32 

17,08 

11.78 

15.49 

16.48 

7 

16. 9T 

19.65 

19.96 

18.74 

18.21 

11.15 

16.55 

11.60 

15.11 

16.10 

8 

16.39 

19.66 

19.44 

18.56 

18,06 

13.07 

16.08 

11.19 

15.50 

16.17 

9 

IT. 59 

19.99 

19.39 

18.41 

17.83 

13.08 

15,71 

11.15 

15.49 

16.04 

10 

1 T  .21 

19.32 

19.08 

18.32 

17.50 

12.97 

15.10 

11.27 

15.71 

15.91 

11 

16.81 

19.18 

18.84 

18.23 

17.81 

12.88 

14.78 

11.11  F 

IS. 85 

17.12 

15.71 

12 

16.97 

19.11  r 

18.90 

19.09 

18.20 

18.29 

12.66 

14,60 

11.58 

15.S8 

17.94 

15.66 

13 

17.82 

19.03 

18.80 

19.12 

18.31 

18.19 

12.65 

14.39 

13.71 

16.50 

15.58 

16.00 

14 

18.17 

18.9J 

18.72 

18.99 

18.36 

18.01 

11.02 

14.10 

11.85 

17.06 

15.27 

18.95 

15 

18.20 

18.77 

18.67 

18.74 

18.30 

17.72 

11.90 

14. IS 

13.91 

17.17 

15.10 

18.70 

16 

17.19 

18.56 

18.64 

18.57 

18.19 

17.29 

15.00 

14.00 

11.95 

15.89 

15.60 

18.65 

17 

16.99 

18.39 

18.60 

18.90 

18.03 

16.84 

16.20 

11.81 

11.91 

15.16 

15.57 

18.47 

18 

17.11 

18.30 

18.60 

18.30 

17.84 

16.43 

16.69 

11.65 

13.89 

15.11 

15.42 

18.21 

19 

17.23 

18.92 

18.69 

18.21 

17.57 

16.36 

16.81 

11.48 

11.84 

14.99 

15.21 

16.10 

20 

18.01 

18.38 

18.59 

18.15 

17.29 

16.19 

16.86 

11.43 

11.98 

19.95 

15.00 

17.99 

21 

18.58 

18.27 

18,60 

18.83 

16.86 

16.00 

17.12 

11.32 

18.81 

14.78 

14,79 

17.78 

22 

18.75 

18.14 

18.66 

20.29 

16.95 

15.80 

17.52 

13.25 

17.85 

14,68 

14.66 

17.55 

23 

18.56 

18.77 

18.89 

20.79 

16,21 

15.61 

17.65 

13.18 

17.66 

15.51 

17.15 

17.18 

24 

18.80 

19.57 

18.90 

20.63 

16,00 

15.45 

13.10 

17.45 

16.50 

18.11 

17.67 

25 

18.70 

19.74 

18.89 

20. 5S 

15,67 

15.29 

13.00 

18.11 

16.49 

18.80 

18.16 

26 

18.52 

19.70 

18.87 

20.97 

15.33 

15.24 

13.02 

17.85 

15.62 

18.98 

18.04 

27 

18.59 

19.51 

18.55 

20.31 

15.00 

15.29 

13.00 

17.72 

15.59 

18.58 

17.72 

26 

18.60 

19.37 

18.47 

20.12 

14.68 

15.14 

12.91 

18.40 

14.70 

18.40 

17.14 

29 

18.50 

18.39 

19.90 

14.36 

19.89 

12.90 

17.18 

14.49 

18.27 

17.02 

30 

18.29 

18.36 

19.75 

19.63 

19.62 

12,98 

17.18 

14.60 

18.15 

16,74 

31 

18.62 

18.29 

19.17 

12.95 

14.79 

16.52 

THE 

FOIL.  OKING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  the 

table 

ABOVE 

mean 

17.63 

18.95 

19.30 

17,53 

15.01 

16.45 

17.10 

NAX 

18.80 

19.79 

20.79 

19,57 

18.81 

16.98 

18.95 

MIN 

13.38 

18,14 

16.15 

19.36 

12.81 

14.66 

15.66 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  has  20.79  ON  APR.  23 
LOMEST  STAGE  HAS  12.60  ON  JUL.  12. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


BAYOU  COURT  ABLE  AU  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-31-58,  LONG.  91-51-30.  ON  RIGHT  BANK  OF  INLET  CHANNEL#  500  FEET  ABOVE  DRAINAGE 
■STRUCTURE  AND  1.7  MIlES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  (STA.  5840012E.) 

GAGE.  STAFF  TYRE, 

RECOROS  AVAILABLE.  MAR.  18,  1957#  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.60  FEET  ON  FEB.  7#  1974,  LOWEST#  10.30  FEET  ON  OCT,  26#  1974. 

DAILY  SEVEN  A ,M .  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


day 

JAN 

FEB 

hah 

APR 

HAT 

JUN 

JUl 

AU6 

8EP 

OCT 

NOV 

CEI 

1 

G 

I). 20 

16.10 

16.90 

G 

18.05 

G 

19.40 

G 

19.00 

G 

14.30 

G 

16.10 

G 

12.75 

16.95 

G 

15.40 

17. 

2 

G 

15.60 

16.20 

18.60 

G 

18.00 

G 

19.25 

G 

18,80 

G 

14.10 

G 

18,00 

G 

12.75 

16.75 

G 

17.40 

IT.1 

3 

G 

16.10 

16.20 

16.95 

G 

18.60 

G 

19.10 

G 

18.70 

G 

13.90 

G 

17,90 

G 

13.30 

16.70 

16.80 

17., 

4 

16.80 

18.90 

19.15 

G 

19.30 

G 

18.90 

G 

18.60 

G 

13.60 

G 

17.70 

G 

13.60 

16.50 

16.35 

16.' 

5 

16.55 

16.50 

19.10 

19.25 

G 

18.65 

G 

16.40 

G 

13.45 

G 

17,40 

G 

13.60 

16,25 

IS.  95 

16.1 

6 

16.50 

18.90 

19.00 

19.25 

G 

18.80 

G 

18.20 

G 

13,25 

G 

17,00 

G 

13.70 

16.00 

15.50 

16.: 

7 

16.00 

19.10 

18.90 

19.20 

G 

18.70 

G 

18.10 

G 

13,10 

G 

16,55 

G 

13.50 

15.80 

15.30 

16. 

A 

16.00 

19.15 

18.90 

19.20 

G 

16.50 

G 

17.95 

G 

13.00 

G 

16.05 

G 

13.30 

15.60 

G 

15.50 

16.1 

9 

17.20 

19.05 

18.80 

19.20 

G 

18.35 

G 

17.75 

G 

13,00 

G 

15,65 

G 

13.20 

15.40 

G 

IS. SO 

15.1 

10 

16.90 

16.90 

18.80 

G 

18.90 

G 

18.20 

G 

17.45 

G 

12.90 

G 

15.05 

G 

13.15 

G 

16.35 

G 

15.75 

15. 

11 

16.50 

16.85 

16.75 

G 

18.70 

G 

18.10 

G 

17.60 

G 

12.60 

G 

14.70 

G 

13.20 

15.70 

G 

17.05 

15.1 

12 

16.20 

16.80 

18. 6S 

G 

18.90 

G 

16.10 

G 

18.15 

12.60 

G 

14.60 

G 

13. SO 

15.45 

G 

17.90 

15. ( 

13 

17.55 

16.75 

18.55 

G 

19.00 

G 

18.20 

G 

16.05 

G 

12.55 

G 

14.35 

G 

13.65 

G 

16.50 

IS. 70 

15.1 

14 

16.00 

16.65 

18.50 

G 

18,90 

G 

18.25 

G 

17.90 

G 

12,90 

G 

14,30 

G 

13.75 

G 

17,00 

IS. 30 

16.1 

15 

16.00 

18.50 

18.45 

G 

18.75 

G 

18.20 

G 

17.65 

G 

13,70 

G 

14.10 

G 

13.60 

G 

17.20 

15.15 

is.; 

1  6 

17.00 

18.15 

18.40 

G 

18.40 

G 

18.10 

G 

17.25 

G 

14.85 

G 

13.95 

G 

13.85 

15.60 

G 

15.60 

is.; 

17 

16.10 

16.10 

G 

18.35 

G 

18.30 

G 

17.95 

G 

16.80 

G 

16.10 

G 

13.60 

G 

13.85 

15.20 

G 

15.70 

18. 

18 

G 

16.95 

18.10 

G 

18.40 

G 

18.20 

G 

17.75 

G 

16.35 

G 

16.65 

G 

13.60 

G 

13.60 

IS. 00 

G 

15.55 

17.' 

19 

G 

17.05 

16.20 

G 

18.40 

G 

18.10 

G 

17. SO 

G 

16.25 

G 

16.75 

G 

13.45 

G 

13.75 

14.85 

G 

15.35 

17.1 

20 

G 

17.60 

16.10 

G 

18.40 

G 

18.00 

G 

17.15 

G 

16.10 

G 

16,80 

G 

13.35 

G 

13.60 

14.60 

G 

15.10 

IT. 

21 

16.10 

18.00 

G 

18.45 

G 

16.45 

G 

16.80 

G 

IS. 95 

G 

17.00 

G 

13.30 

G 

16.60 

14.60 

G 

14.85 

17.' 

22 

18.20 

17.85 

G 

18.50 

G 

19.80 

G 

16.40 

G 

15.70 

G 

17, 4« 

G 

13.15 

17.50 

14.55 

G 

14.70 

it.: 

23 

16. 2S 

18.  «0 

G 

18.70 

G 

20.40 

G 

16.10 

G 

15. S5 

G 

IT. 50 

G 

13.10 

17.40 

G 

15.45 

G 

16.70 

17., 

24 

16.10 

19.00 

18.70 

20.20 

G 

15.90 

G 

15.40 

15.20 

G 

13.00 

17.20 

G 

16.45 

18.00 

17. 

25 

16.20 

19.20 

18.70 

20.20 

G 

15.60 

G 

15.20 

15,00 

G 

12.90 

18.15 

16.45 

18.40 

17.1 

26 

16.10 

19.20 

18.65 

20.15 

G 

15.20 

G 

15.15 

G 

18.70 

G 

12.90 

17.60 

15.55 

18.60 

17.1 

27 

18.15 

19.05 

G 

18.40 

G 

20.00 

G 

14.90 

G 

15.20 

17,65 

G 

12.90 

17.50 

14.95 

18.20 

17.' 

26 

16.20 

19.00 

G 

18.10 

G 

19.65 

G 

14.60 

G 

15.05 

17,85 

G 

12,60 

18.25 

14.60 

18.10 

17. i 

29 

18.10 

G 

18.20 

G 

19.60 

G 

14.20 

G 

14.60 

17,70 

G 

12.60 

17.15 

14.40 

17.90 

16.' 

30 

17.95 

G 

18.20 

G 

19.50 

G 

14.40 

G 

14.65 

17.00 

G 

12.85 

17.00 

G 

14.60 

17.80 

16.' 

31 

18.25 

G 

16.15 

G 

18.90 

G 

18,10 

G 

12,60 

G 

14.60 

>6.' 

the 

FGLLOMING  REFER  only  to  REAOINGS 

appearins  in  the  table  above 

MEAN 

17.11 

16.60 

16.91 

19.07 

17.43 

16.92 

15,14 

14.58 

14.86 

15,68 

16.37 

17.' 

MAX 

18.10 

19.20 

19,15 

G 

20.40 

G 

19.40 

G 

19.00 

G 

18.70 

G 

16,10 

G 

18,60 

G 

17,20 

16.60 

16.1 

MIN 

G 

11.20 

17.85 

G 

16.15 

G 

16.00 

G 

14,20 

G 

14.65 

G 

12,55 

G 

12.80 

G 

12.75 

14.40 

G 

14.70 

IS.' 

G-  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  MAS  20.40  ON  APR.  23 
LOMEST  STAGE  MAS  12.55  ON  JUL.  13. 


OAH.Y  GATE  openings  FcR  1979 
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BAYOU  COUKTAULEaU  DRAINAGE  STRUCTURE 

PHYSICAL  UATA,  drainage  STRUCTURE  CONSISTS  OF  FIVE  GATES,  EACH  TtN  FEET  NILE.  ALL  GATES  ARE 

opened  the  sane  ahount  unless  otherwise  noted. 


DAILY  SEVEN  A.H.  GaT£  OPENINGS  IN  FEET 


OAY 

JAN 

FEU 

MAH 

APR 

may 

JUN 

JOt 

AUG 

SfcP 

OCT 

NCV 

utc 

1 

0 

15.0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15,0 

0 

15.0 

2 

0 

15,0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15,0 

Q 

15,0 

3 

0 

15,0 

15.0 

0 

u 

0 

0 

0 

u 

15,0 

5.0 

15.0 

4 

6.0 

15.0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15,0 

5,0 

15,0 

5 

8.0 

15,0 

15,0 

15.0 

u 

0 

0 

0 

0 

15,0 

5,0 

15,0 

6 

6.0 

15,0 

15.0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

c 

15,0 

5,0 

15,0 

7 

8.0 

15.0 

15.0 

15.0 

0 

0 

0 

6 

0 

15,0 

2,0 

15,0 

a 

15,0 

15.0 

15,0 

15.0 

0 

0 

0 

u 

u 

15,0 

0 

15,0 

9 

15.0 

15,0 

15.0 

15,0 

u 

0 

u 

u 

0 

15,  u 

u 

1 5 , 0 

10 

15.0 

15,0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

u 

u 

0 

0 

15,0 

li 

15.0 

15.0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,0 

0 

15,0 

12 

15.0 

15.0 

15.0 

0 

u 

0 

0 

0 

0 

5,0 

o 

C  6,0 

13 

2.0 

15.0 

15,0 

0 

0 

0 

15,0 

0 

c 

0 

15,0 

C  6,0 

14 

2.0 

15.0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10,0 

C  6,0 

15 

2.0 

15.0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.0 

16 

5.0 

15.0 

15,0 

0 

u 

0 

0 

0 

0 

5,0 

u 

15.0 

17 

5.0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

b 

0 

5,0 

Q 

15,0 

ia 

0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

5,0 

0 

15,0 

19 

0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,0 

0 

15,0 

20 

0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,0 

0 

15,0 

21 

15.0 

15,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5.0 

0 

15  •  0 

22 

15.0 

15,0 

0 

0 

u 

0 

0 

0 

15.0 

5.0 

0 

15,0 

23 

15,0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15,0 

0 

0 

15,0 

24 

15,0 

15.0 

15,0 

15,0 

0 

0 

A  15,0 

0 

15.0 

0 

8  15,0 

15,0 

25 

15.0 

15.0 

15,0 

15,0 

0 

0 

15,0 

0 

7.0 

2.0 

8  15,0 

15,0 

26 

15.0 

15,0 

15.0 

15.0 

0 

0 

Q 

Q 

11,0 

5,0 

8  15,0 

15,0 

27 

15.0 

15,0 

0 

b 

0 

0 

15,0 

0 

11.0 

5,0 

15.0 

15,0 

26 

15.0 

15.0 

0 

0 

0 

0 

l5.u 

u 

6,0 

5.0 

15,0 

15. U 

29 

15.0 

0 

0 

u 

0 

15.0 

0 

15.0 

v.g 

15,0 

15,0 

3Q 

15.0 

0 

0 

0 

0 

15,0 

0 

15,0 

t 

15.  e 

*  * *  0 

31 

15,0 

0 

u 

u 

0 

i4>0 

A  -  A  GATES  OPEN  15  FEET,  1  GATE  OPEN  2  FEE  I . 
8-4  GATES  OPEN  15  FEET,  1  GATE  CLOSED. 

c  -  4  gates  open  ,  feet,  i  gate  open  is  feet. 
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QAILY  STAGES  FOR  IOT9 


8AY0U  C0URTA6LEAU  »r  orainage  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION,  L*T.  30-31 -57 ,  LONG,  91-51-26.  PILING  STRUCTURE  ON  RIGHT  SANK  OF  INLET  CHANNEL,  100 
FEET  ABOVE  SOUTHNEST  king  -ALL  ANO  1.7  NILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  (STA.  S8A5012E.) 

GAGE.  AUTONATI C  RECORDER  and  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1956  TO  1957.  UAILV,  NAR.  2B,  1957,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.50  FEET  ON  APR.  19,  1973  ANO  FEB.  2  ANO  3,  1979.  LONEST,  10.56  FEET  ON  AUG. 
21,  1962. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

Fee 

mar 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.16 

18,18 

18.80 

18.03 

19,38 

19.31 

18.24 

12.72 

16.80 

15.45 

17.62 

2 

IS. 79 

18,09 

18.73 

18.00 

19.24 

14,09 

18,10 

12.71 

16.69 

17.38 

17.44 

3 

18.09 

17.99 

18.90 

18.63 

19.07 

13.91 

17.98 

13. 2S 

16,60 

16.73 

17.16 

4 

16,73 

18.27 

19.06 

19.37 

18.87 

13.69 

17.71 

13.86 

16.39 

16.29 

16.62 

5 

16.98 

18.36 

19.08 

19.22 

18.84 

13.99 

17,91 

13.78 

16.17 

15.84 

16.48 

6 

16.95 

18.73 

18.97 

19.22 

18,81 

13.29 

17,02 

13.66 

15.93 

15.61 

16.21 

7 

16.57 

19.00 

18.90 

19.20 

18.68 

18.02 

13.11 

16.54 

13.46 

15.72 

15.23 

16.06 

8 

17.89 

19,0l) 

18.89 

19.20 

18.99 

13.02 

16,06 

13.25 

15.52 

15.47 

15.94 

9 

17.13 

16.93 

18.80 

19.16 

18.33 

13,06 

15.69 

13.20 

15.35 

15.45 

15.62 

10 

16.79 

18.90 

18.76 

18.89 

18.20 

12.92 

15.06 

13.12 

16.29 

15.69 

15.72 

11 

16.99 

16.60 

18.72 

18.68 

18.05  F 

17.70 

12.86 

14.73 

13.22 

15.66 

17.05 

15.59 

12 

16.13 

18.73 

18.69 

18.89 

18.06 

18.08 

12.62 

14,58 

13.47 

15.38 

17.68 

15.53 

13 

17.59 

16.69 

18.56 

18.99 

18.19 

18.01 

12.62 

14.32 

13.61 

16.32 

15.61 

15.77 

14 

17.87 

18.59 

18.99 

18.82 

18.24 

17.83 

13.09 

14.21 

13.70 

16.63 

15.39 

18.51 

15 

17.89 

16.46 

18.93 

18.60 

18.18 

17.55 

13.91 

14,06 

13.80 

17.14 

15.20 

18.10 

10 

16.87 

18.29 

18.90 

18.91 

18.07 

17.15 

15.00 

13.91 

13.84 

15.67 

15.68 

18.09 

17 

16.20 

16.06 

18.36 

18.30 

17.95 

16.69 

16.28 

13.72 

13.83 

15.12 

15.71 

17.98 

16 

16.89 

18.02 

18.36 

18.21 

17.77 

16.26 

16.74 

13.53 

13.80 

14.88 

15.56 

17.86 

19 

16.98 

18.10 

18.38 

18.12 

17.49 

16.16 

16.84 

13.39 

13.73 

14.79 

15.36 

17.77 

20 

17. S7 

18.04 

18.39 

18.03 

17.17 

16.02 

16.91 

13.31 

13.81 

14.74 

15.12 

17.67 

21 

17.90 

17.94 

18.91 

18.66 

15.84 

17.07 

13.22 

16.63 

14.59 

14.86 

17.51 

22 

18.06 

17.60 

18.96 

19.88 

15.72 

17,47 

13.12 

17.39 

16.46 

16.71 

17.13 

23 

17.90 

18.30 

18.66 

20.37 

15.53 

17.61 

13.06 

17.25 

15.38 

16.92 

17.17 

24 

18.13 

16.97 

18.67 

20.19 

IS. 36 

15.33 

12.97 

17.05 

16.37 

17.92 

17.37 

25 

18.09 

19.12 

18.67 

20.16 

IS. 20 

15.14 

12.89 

18.02 

16.37 

IB. 31 

17.79 

20 

17.97 

19.10 

18.66 

20.13 

15.13 

18.80 

12.90 

17,48 

15.47 

18.47 

17.73 

27 

17.97 

18.99 

18.39 

20.01 

15.18 

17,70 

12.86 

17.36 

14.92 

18.13 

IT. 49 

26 

18.03 

18,90 

18.29 

19.80 

15.03 

17,86 

12.80 

16.12 

14.57 

17.97 

17.17 

29 

17.99 

18.22 

19.63 

1  A. 81 

17,46 

12.78 

16.98 

14,32 

17.82 

16.66 

30 

17.81 

18.19 

19.49 

1  A. 54 

16,88 

12.83 

16.62 

14.53 

17.73 

16.59 

31 

18.12 

18.12 

16.24 

12.80 

14.69 

19.36 

THE 

following 

pefer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEALING  in  the 

table 

ABOVE 

WEAN 

17.20 

18.  SI 

18.59 

19.07 

15.20 

14.57 

14.83 

15.60 

16.34 

17.01 

HAY 

18.13 

19.12 

19.08 

20.37 

18.80 

18.24 

18.63 

17.14 

18.47 

16.51 

HIN 

13.16 

17.80 

18.12 

18.00 

12.62 

12.78 

12.71 

14.32 

14.71 

15.53 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  H»S  20.39  AT  9  >0  A.H.,  APR.  23 
LONEST  STAGE  NAS  12.59  ON  JUL.  12. 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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mASPL  BDRROm  PIT  NEAR  courtableau.  LA, 


LOCATION.  LAT.  Ju-Jl-01,  LONS.  91.51-35.  ABOUT  500  FEET  BElOM  JUNCTION  xITM  BAYOU  COURTABLEAU 
DIVERSION  CHANNEL  ANO  2,2  NILES  SOUTHEAST  OP  COURTablEAU.  (STA.  SS55012E.) 

case,  automatic  recorder  ano  staff, 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1 »fl 0  TO  195b,  195],  ANO  1955  TO  1956.  DAILY,  JUNE  29,  1959, 
TO  FES.  5,  1955,  ANO  AUS.  2S,  1956,  TO  DATE.  PRIOR  TO  JUNE  29,  1959,  CASE  NAS  KNONN  AS,  NEST 
C0NNECTIN6  DITCH,  STATION  70T90. 

EXTREMES,  HISHEST  (from  INCOMPLETE  RECORD)  21.6  FEET  ON  MAY  25,  1951.  LOMEST,  CHANNEL  DRY  ON 
JUNE  29,  1954,  ANO  LATER  OATES. 


OAlLV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


day 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.85 

2.52 

6.09 

2.41 

11.02 

6.74 

1.48 

2.67 

2.«7 

1.56 

2.85 

1.00 

2 

O.flB 

1.92 

5.J6 

2.65 

10,03 

1.43 

2.33 

2.39 

1.44 

1  .56 

0.90 

] 

0.7] 

2.01 

6.4) 

3.26 

8*91 

1.44 

2.07 

2.54 

1.37 

l.«l 

0.89 

4 

0.38 

5.08 

8,87 

6.77 

F 

1.37 

1.83 

2.43 

l.«2 

1.36 

1.90 

5 

0.87 

4.16 

8.16 

7.53 

1.35 

1.65 

2.20 

1.19 

1.52 

1.22 

6 

9.94 

7.57 

7.11 

7.47 

1.33 

1.50 

1.97 

1.37 

1.73 

1.47 

7 

l.«l 

9.57 

6.29 

7.19 

2.70  F 

1.40 

1.50 

I.rs 

1.51 

1.42 

1.50 

8 

0.66 

8.98 

5.69 

7.13 

2.57 

1.55 

1.62 

1.74 

1.53 

1.36 

1.50 

9 

0.39 

7.95 

5.21 

7.24 

4.50 

2.34 

1.61 

1.82 

l.ss 

1.69 

1.77 

1.38 

10 

fl.To 

6.95 

4.82 

3.95 

4.06 

2,2o 

1.69 

1,90 

1.53 

1.31 

1.73 

1.33 

11 

0.68 

6.11 

4.49 

4.73 

3.81 

1.85 

1.72 

1.77 

1.60 

1.32 

1.22 

1.15 

12 

0.77 

5.48 

3.87 

5.98 

3.  57 

1.65 

1.66 

1.54 

1.80 

l.«5 

0.99 

1.73 

IS 

t  .21 

4.83 

3.28 

6.46 

3.35 

1.61 

1.34 

1.93 

1.53 

0.82 

1.82 

14 

0.60 

4.28 

2.91 

3.76 

3.15 

2.04 

1.43 

2.20 

1.28 

0.49 

3.71 

15 

0.76 

J.64 

2.41 

4.36 

2.61 

2.16 

1.49 

1.75 

1.15 

0.56 

2.26 

16 

0.75 

2.77 

2.20 

3.30 

2.54 

2.90 

1.37 

1.2S 

1.46 

0.89 

2.19 

17 

1.06 

1.87 

2.21 

2.33 

1.55 

1.30 

1.42 

1.66 

0.95 

1.16 

IS 

1.16 

1.50 

2.50 

2.20 

1.36 

1.40 

1.91 

1.72 

1.14 

1.10 

19 

1.26 

1.45 

2.79 

2.17 

F 

2.20 

1.37 

1.48 

2.14 

1.86 

1.37 

1.35 

20 

2.14 

1.58 

2.82 

2.44 

2.08 

1.53 

1.60 

2.72 

2.15 

1.54 

1.56 

21 

2.«7 

2.91 

2.80 

2.36 

F 

•1.42 

1.66 

1.71 

4.60 

2.31 

1.71 

1.68 

22 

2.27 

2.12 

2.90 

2.40 

F 

l.»l 

1.67 

1.80 

2.90 

2.50 

1.73 

1.76 

2S 

l.«0 

4.95 

4.98 

F  15.29 

2.45 

F 

1 .87 

1.66 

1.88 

2.55 

2.06 

1.31 

2.00 

24 

5.00 

8.92 

n.22 

2.06 

1.79 

1.92 

2.28 

1.52 

1.20 

2,51 

25 

3.24 

9.77 

3.6) 

1.67 

1.96 

1.82 

2.09 

l.«7 

3.08 

).*9 

26 

2.40 

9.08 

3,49 

l.«l 

1.99 

1.78 

1.53 

4.37 

1.42 

27 

2.19 

7.89 

2.58 

1.36 

1.98 

1.96 

1.62 

2.59 

1.35 

28 

1.97 

6.97 

2.20 

1.44 

2.11 

2.32 

1.81 

1.66 

1.30 

29 

t.«5 

2.16 

1.54 

2.23 

2.01 

l.«8 

1.20 

1.30 

39 

1.29 

2.64 

11.85 

F  2.60 

1.66 

3.20 

2.13 

1.72 

2.06 

O.BS 

1.06 

31 

3.09 

2.48 

6.27 

2.97 

2.38 

2.38 

0.99 

The 

FOLLOMINC 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINCS  i 

APPEARING  IN  THE 

7ABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.5] 

4.99 

4.18 

1.79 

2.11 

1.65 

1.52 

1.54 

MAX 

5.00 

«.77 

8.87 

2.67 

4.60 

2.50 

4.37 

3.71 

min 

0.58 

1.45 

2.16 

1.30 

1.26 

1.15 

0.49 

0.89 

F«  NOT  AT  STATED  TIME 


HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAS  15,29  AT  J  09  P.M.,  APR,  2J. 
LOMEST  STAGE  mas  0,50  ON  NOV.  14, 
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DAILY  STAGES  TOR  1479 


nasPL  BORROW  PIT  (LS)  AT  NEW  HENDERSON  LANDING,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-16-07,  LONG.  41-47-20,  ON  BRIOGE  AT  LEVEE  STATION  2775*5*.  (STA.  56*00120.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAPP. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  13,  1932,  TO  DATE.  PROM  1432  TO  1934,  GAGE  MAS  KNOWN  AS  HENDERSON  LS. 
EXTREMES.  HIGHEST,  IS. A  PEET  ON  MAR.  II,  1932.  LOWEST,  MINUS  0.95  POOT  ON  JAN.  13,  195*. 


OAlLV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  PEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


OAY 

JAN 

P£B 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.47 

1.7* 

0.16 

2.21 

8.46 

*.50 

1.15 

2.53 

2.27 

l.«* 

1.40 

2 

0.90 

1.A1 

3.69 

2.06 

7.87 

5.00 

1 . 1 1 

2.24 

2.13 

1.33 

1.01 

3 

0.** 

1.63 

6.96 

3.13 

7.20 

4.22 

1,04 

1.4* 

2.37 

1.20 

1.22 

4 

0.*6 

2.21 

6.61 

0.19 

*.55 

3.75 

1.12 

1.73 

2.27 

1.1* 

1.20 

5 

0,4* 

5.13 

5.93 

4.65 

5,99 

3.22 

1.10 

1.50 

2.01 

1.00 

1.36 

b 

0.99 

5.66 

5.05 

4.56 

5. *7 

2.70 

1.09 

1.36 

1.77 

1.1* 

1.55 

7 

1.55 

6.93 

«. «3 

A. 02 

5.10 

2.50 

1.13 

1.30 

1.06 

1.33 

1.23 

6 

0.62 

6.31 

3.90 

0.41 

0.55 

2.32 

1.27 

1.42 

1.50 

1.35 

1.14 

9 

0.52 

5.50 

3.60 

*. *6 

0.05 

2.10 

1.32 

1.60 

1.26 

1.53 

1.57 

10 

0,77 

A. 63 

3.34 

3.60 

3.74 

2.00 

1.50 

l.*6 

1.27 

1.23 

l.*0 

11 

0.46 

A. 27 

3.10 

3.52 

3.51 

l.*7 

1.55 

1.53 

1.37 

1.1* 

1.05 

12 

0,86 

3.40 

2. *3 

0.27 

3.35 

1.02 

1.03 

1.30 

l.*3 

1.31 

0.68 

13 

1.33 

3.52 

2.35 

A.  06 

3.21 

1.59 

l.*2 

1.06 

1,78 

l.«l 

o.*» 

14 

0,65 

3.23 

2.11 

A. 01 

3.00 

1.05 

1.43 

1.20 

2.06 

1.11 

0.32 

15 

0.70 

2.6* 

1.68 

3.29 

2. *6 

1.79 

2.00 

1.27 

l.*2 

1.05 

6,00 

lb 

0.63 

2.37 

l.*2 

2.73 

2.39 

1.80 

1.65 

1.17 

1.18 

1.31 

0.72 

17 

1.06 

1.62 

1.70 

2.38 

2.13 

1.40 

1.40 

1.10 

1.33 

1.51 

0.80 

ia 

«.»* 

1.37 

2.01 

2.18 

1.42 

1.42 

1.2* 

1.16 

1.61 

1.07 

0.49 

19 

1.2* 

1.11 

2.28 

2.09 

1.65 

1.20 

1.23 

2.01 

l.*3 

1.22 

20 

2.1* 

1.3* 

2.37 

2.03 

1.65 

1.36 

1.37 

2.00 

i.n 

1.36 

21 

2.25 

1.62 

2.30 

». 33 

P  2.00 

1.64 

1.05 

1.00 

3.67 

2.04 

1.53 

22 

1.T7 

1.68 

2.2* 

9.01 

1.94 

1.04 

1.06 

1.50 

2.72 

2.24 

l.*l 

23 

1.67 

*•37 

3.98 

9.87 

2.23 

1.49 

1.6* 

1.55 

2.34 

1. 65 

1.16 

24 

A. 14 

6.73 

3.06 

4.40 

1.42 

1.50 

2.32 

!.*0 

2.12 

1.2* 

0.94 

25 

2.71 

*.40 

2.*0 

4.81 

1.50 

l.*2 

3.16 

1.53 

1.65 

1.25 

2.65 

2b 

2.16 

*.32 

2.2* 

9.71 

1.30 

1.10 

3.37 

1.73 

l.*S 

1.41 

3.12 

27 

1.97 

5. A* 

1.65 

9.79 

1.50 

1.06 

0.73 

1.72 

1.65 

1.51 

2.13 

20 

1.59 

A. 78 

l.*S 

9.60 

1.56 

1.17 

3.69 

1.90 

2.03 

1.70 

l.*S 

29 

1.16 

1.80 

4.31 

1,70 

1.30 

3.43 

2.00 

1.6* 

1.87 

1.00 

30 

1.17 

2.22 

8.93 

2.18 

1.32 

3.15 

1.92 

l.*Q 

1.64 

0,*7 

31 

2.A5 

2.20 

*.52 

2.63 

2.15 

2.3* 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOXNGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.A2 

I.  *9 

3.09 

5.31 

2.19 

1.9* 

1.57 

1.41 

1.** 

1.30 

MAX 

A. 19 

6.43 

6.96 

9.90 

*.S0 

5.37 

2.33 

3. *7 

2.3* 

3.12 

MJN 

0.52 

1.11 

l.*2 

2.03 

1.06 

1.04 

1.06 

1.16 

1.00 

0.32 

D 


0 

0 


2 


1 

2 

0 


P-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.92  AT  A  00  P.M.,  APR,  23 
LOWEST  STAGE  WAS  0,1T  ON  NOV.  1A. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 

CATAHOULA  LAKE  AT  CATAHOULA,  LA, 

LOCATION,  LAT,  30*12*40,  LONG.  91*42*06,  HICHHAY  46  64I0GE,  (OTA.  56650120.) 

GAGE,  AUTOHATIC  RECOROER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  InTERHITT£NTLY,  1932  TO  1439.  DAILY,  1940  TO  DATE. 

HT0n"5an.  ?iri5s*:'R0M  INC0NPL£T£  B£C0*°»  f«T  ON  "AR.  li,  1932.  L0NE8T,  HINUS  1.01  FEET 


DAILY 

EIGHT  A 

.N.  STAGE 

in  FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

har 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

dec 

1 

2 

3 

4 

5 

2.00 

1.02 

0.66 

0.71 

0.94 

1.53 
1.39 
f  1.61 

F  2.72 

3.62 

5.29 

5.77 

5.66 

0.44 

2.19 

2.43 

2.87 

1.32 

3.64 

7.33 

6.95 

0.52 

0.10 

5,67 

5.35 

4.75 

3.41 

3,44 

3.10 

1.28 

1.22 

1.23 
1.26 

1.24 

2.55 

2.29 

2.01 

1.79 

1.62 

2.33 

2.20 

2.43 

2.32 

2.06 

1.31 

l.«0 

1.23 

1.42 

1.03 

1.94 

1.44 

1.29 

1.26 

l.«6 

0,69 

0.62 

«.73 

0.40 

1.11 

6 

7 

S 

9 

10 

0.99 

1.56 

O.SS 

«.5S 

0.60 

4.84 

5.64 
5.23 

4.64 
*.20 

0.33 

3.68 

1.50 

1.25 

1.03 

1.61 

3.53 

3.56 

3.62 

3.25 

5.34 

e.92 

4.50 

4,04 

1.74 

2.74 

2.55 

2.41 

2.20 

2.09 

1.23 

1.25 

1.34 

1.45 

1.55 

1.47 

1.40 

1.46 

1.67 

1.72 

1.61 

1.53 

1.55 

1.34 

1.32 

1.22 

1.38 

1.37 

1.53 

1.32 

1.54 

1.27 

1.26 

1.34 

1.07 

1.34 

1.35 
1.37 
1.14 
1.20 

11 

12 

13 

14 

15 

1.01 

0.45 

1.37 

0.96 

0.73 

3.79 

3.46 

3.14 

2.»4 

2.07 

2.79 

2.43 

2.22 

2.01 

1.62 

3.34 

3.76 

3.91 

3.64 

3.16 

3.54 

1.37 

1.22 

2.45 

2.70 

1.75 

1.46 

1.61 

1.73 

1,66 

1.54 

1.50 

1,64 

1.46 

2.05 

1.60 

1.42 

1.17 

1.26 

1.34 

1.43 

1.66 

1.76 

2.07 

1.61 

1.14 

1.36 

1.46 

1.17 

1.12 

1.15 

0.94 

0.72 

0.40 

0.4* 

1.22 

1.53 

1.05 

2.15 

1.58 

1* 

IT 

IS 

14 

20 

0.S6 

1.10 

1.13 

1.24 

2.05 

2.30 

1.06 

l.«l 

1.11 

1.36 

1.57 

1.65 

1.96 

2.17 

2.29 

2.75 

2.48 

2.27 

2.14 

2.07 

2.43 
2.21 

1.44 
2.17 
2.13 

1.86 

1.97 

1.49 

1.99 

1.46 

1.40 

1.43 
1.27 
1.27 

1.44 

1.27 

1.22 

1.26 

1.33 

1.47 

1.14 

1.36 

1.84 

2.03 

2.42 

1.44 
1.63 
1.60 
1.71 

1.45 

0.60 

0.89 

1.06 

1.28 

1.42 

1.66 

1.16 

0.42 

1.17 

1.36 

21 

22 

23 

24 

25 

2.10 

1.54 
I.6S 
3.S3 

2.55 

1.84 

1.40 

3.77 

5.47 

5.4* 

2,20 

2.16 

1.42 

2.62 

2.40 

3.70 

7.13 

7.78 

6.00 

6.00 

2.06 

2.04 

2.31 

1.47 

1.56 

1.76 

1.02 

1.02 

1.00 

1.54 

1.53 

1.53 

1.54 
2.33 
3.13 

1.53 

t.*0 

l.*4 

1.04 

1.02 

3.32 

2.64 

2.36 

2.11 

1.01 

2.13 

2.32 

l.*t 

1.35 

1.30 

1.36 

1.66 

1.23 

1.04 

2.14 

1.43 

1.62 

1.76 

2.28 

1.74 

26 

27 

26 

24 

30 

31 

2.15 
1.42 
t.SS 

1.16 
1.1* 
2.09 

5.10 

0.50 

0.66 

2.66 

1.65 
1.69 

1.66 

2.23 

2.24 

7.43 
6.10 

7.44 
7.62 
7.54 

1.42 
1.57 
1.63 
1.74 
2.17 

5.42 

1,20 

1.14 

1.30 

1.41 

1.45 

0.71 

0.06 

3.65 

5.47 

3.16 

2.05 

1.76 

1.75 

l.*3 

2.03 

1.48 

2.20 

1.01 

1.61 

2.01 

1.69 

1.06 

1.41 

1.51 

1.70 

1.65 

1.41 

2.40 

2.04 

2.05 

l.*5 

1.0* 

0.73 

1.30 

1.17 

1.13 

1.23 

1.03 

0.43 

THE 

FOLLOHInC 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

HEAN 

HAX 

NIN 

1.34 

3,43 

0.55 

2.60 

*.77 

1.57 

0.52 

6.10 

2.07 

3.41 
7.33 

1.42 

2.18 

5.35 

1.19 

1.49 

0.71 

1.22 

1.04 

2.55 

1.17 

1.41 

3.32 

1.14 

1.54 

2.40 

1.03 

1.33 

2.64 

0.40 

1.32 

2,28 

0.73 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

highest  stage  has  s.io  at  4  so  a.h,,  afr,  it, 
LONCST  STAGE  HAS  0.2T  ON  NOV.  »*I 
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WABPL  SORROW  PIT  US)  AT  LONER  BRAND  BAYOU  (LA, ) 

LOCATION.  LAY,  30*04*2b,  LONS,  91*37*23.  ON  waLKxay  AT  LEVEE  STATION  3942*73  IN  LAKE  DAUTEH1VE. 
JUST  WEST  OF  BRAND  BAYOU.  (ST*.  58700)20.1 

SASE.  STAFF  TYPE. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1936  TO  1943.  DAILY,  JAN.  2,  1944,  TO  DATE. 


EXTREMES.  NISHEST ,  S.6 

FEET 

FROM  JUNE  e  TO  S, 

1953. 

LOWEST, 

MINUS  0 

.30  FOOT 

ON  NOV. 

3,  1966 

• 

DAILY 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

SAGE  EERO 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

PE8 

mar 

APR 

nay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

0 

X 

1.97 

1.17 

2.77 

2.27 

5.67 

3.37 

1.37 

3.27 

2.57 

1.27 

1.96 

0 

2 

1.07 

1.27 

2.77 

2.47 

5.57 

3.47 

1.37 

2.57 

2.67 

1.17 

1.51 

0 

3 

0.87 

1.37 

3.17 

2.47 

5.47 

3.37 

1.47 

2.07 

2.67 

1.27 

1.27 

0 

4 

0.67 

1.87 

3.47 

2.47 

5.37 

3.17 

1.37 

1.57 

2.47 

1.07 

1.24 

0 

5 

0.77 

2.17 

3.37 

2.47 

5.17 

2,87 

1.37 

1.47 

2.27 

1.17 

1.45 

0 

6 

0,87 

2.97 

3.27 

2.47 

4.87 

2.67 

1.57 

1.57 

2.17 

0.97 

1.57 

1 

7 

1.47 

3.27 

3.17 

2.57 

4.77 

2.57 

1.37 

1.67 

1.57 

1.07 

1.24 

1 

6 

0.97 

3.67 

2.97 

2.57 

4.57 

2.37 

1.47 

1.87 

1.17 

1.17 

1.26 

1 

9 

0.37 

3.47 

2.S7 

2.57 

4.27 

2.27 

1.67 

2.07 

1.37 

1.27 

1.56 

0 

10 

0.77 

3.37 

2.67 

2.47 

4.07 

2.17 

1.37 

2.17 

1.47 

1.37 

1.64 

0 

11 

0.47 

3.07 

2.37 

3.07 

3.87 

1.77 

1.67 

1.97 

1.67 

1.27 

1.15 

i 

12 

1.07 

2.87 

2.17 

3.27 

3.47 

1.47 

1.67 

1.77 

1.87 

1.47 

0.97 

1 

13 

1.07 

2.77 

2.17 

3.27 

3.17 

1.67 

1.77 

1.67 

2.17 

1.47 

0.73 

1 

14 

0.97 

2.57 

1.97 

3.07 

2.77 

1.67 

1.97 

1.87 

2.27 

1.16 

0.37 

1 

15 

0.57 

2.47 

1.47 

2.87 

2.47 

1.87 

1.77 

1.97 

2.17 

1.15 

0.50 

1 

16 

0.77 

2.07 

1.57 

2.67 

2.37 

1.87 

1.87 

1.87 

1.97 

1.45 

0.77 

1 

17 

1.17 

1.87 

1.87 

2.47 

2.17 

1.97 

1.47 

1.67 

1.87 

1.64 

0.66 

0 

18 

1.07 

l.«7 

2.17 

2.27 

1.97 

1.97 

1.37 

1.67 

1.97 

1.61 

1.03 

0 

19 

1.27 

0.97 

2.27 

2.17 

2.17 

2.07 

1.37 

1.57 

2.17 

1.67 

1.25 

0 

20 

1.97 

1.57 

2.27 

2.07 

2.07 

1.97 

1.57 

1.57 

2.87 

l.*0 

1.42 

1 

21 

1.97 

1.77 

2.07 

2.77 

2.07 

1.87 

1.67 

1.67 

3.17 

2.06 

1.55 

1 

22 

1.77 

1.87 

2.07 

4.77 

2.07 

1.87 

1.47 

1.87 

2.67 

2.22 

1.67 

1 

23 

1.67 

2.«7 

2.77 

5.17 

2.37 

1.77 

1.67 

2.07 

2.37 

1.69 

1.21 

1 

24 

2.27 

2.67 

2.47 

5.37 

1.97 

1.67 

3,77 

2.07 

1.87 

1.35 

1.00 

1 

25 

2.07 

3.57 

2.07 

5.47 

1.57 

1.47 

«,27 

1.97 

1.37 

1.26 

1.56 

1 

26 

1.47 

3.27 

1.87 

5.57 

1.47 

1.27 

4.77 

2.07 

1.07 

1.40 

1.99 

1 

27 

1.77 

5.07 

1.87 

5.77 

1.47 

1.27 

5.07 

1.87 

0.87 

1.51 

l.«0 

0 

26 

1.47 

3.07 

1.77 

5.77 

1.57 

1.37 

4.97 

l.*7 

1.07 

1.67 

1.62 

0 

29 

1.07 

l.*7 

5.77 

1.77 

1,47 

4,67 

2.17 

1.17 

1.61 

1.10 

\ 

30 

1.47 

2.07 

5.67 

2.37 

1.47 

4.37 

2.17 

1.17 

1.66 

0.70 

0 

31 

1.57 

2.27 

3.17 

4,07 

2.57 

2.40 

0 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1,28 

2.42 

2.38 

3.47 

3.16 

2.07 

2.31 

1.94 

1.94 

1.46 

1.26 

1, 

MAX 

2.27 

3.67 

3.47 

5.77 

5.67 

3.47 

5.07 

3.27 

3.17 

2.40 

1.99 

1 

MJN 

0.37 

0.97 

1.47 

2.07 

1.47 

1.27 

1.37 

1.47 

0.87 

0.97 

0.37 

0 

HI6HE8T  ST  ABC  WAS  5.77  ON  APR.  27,  28  AND  24. 
LOWEST  STABE  WAS  0.29  ON  NOV.  14. 


DAILY  STAGES  FOR  1 979 
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RABPL  BORROM  PIT  (LS)  AT  BIS  PASS  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-56-01,  LONS.  91-33-06.  ABOUT  500  FEET  SOUTH  OF  LAKE  FAUSSE  POINTS,  3.S  NILES 
NORTHWEST  OF  CHARENTON,  LA.  (STA.  5875013.) 

6A6E .  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1936,  19«5  TO  1950,  AND  1953.  DAILY,  MAR,  4,  1961, 
TO  date.  PRIOR  TO  1936,  CASE  RA8  KNOhN  AS  FISH  ISLANO-CHARENTON  LEVEE  STATION  1201,  LB. 

EXTREMES.  (SINCE  1945.)  RICHEST  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  7,6  FEET  ON  MAY  31,  1953,  LOnEST, 
MINUS  1.01  FEET  ON  DEC.  24,  1963. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


CAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.58 

1.62 

2.60 

1.70 

4,85 

2.70 

1.46 

F  2,06 

1.47 

1.70 

1.22 

2 

1,67 

1.57 

2.«2 

1.70 

4.77 

2.80 

1.44 

2.05 

l.*7 

1.65 

1.21 

3 

1.56 

1.55 

2.55 

1.82 

4.68 

2.75 

1.42 

2.03 

l.*8 

1.60 

1.13 

4 

1.16 

1.56 

3.03 

1.85 

4.61 

2.58 

1.41 

2.01 

l.*8 

1.55 

1.12 

5 

1.00 

1.62 

2.94 

1.81 

4.50 

2.38 

1.40 

1.99 

1.46 

1.40 

1.06 

6 

0.99 

2.40 

2.85 

1.80 

«.2l 

2.17 

1.34 

1.43 

1.46 

1.20 

7 

1.22 

F  2.98 

2.85 

1.80 

3.95 

2.08 

1.40 

1.88 

l.*7 

1.18 

F 

1.00 

8 

1.36 

3.12 

2.60 

1.80 

3.69 

2.05 

1.40 

1.87 

1.47 

1.17 

9 

1.30 

3.21 

2.40 

1.83 

3.44 

2.04 

1.36 

1.83 

1.46 

1.15 

10 

1.13 

2.92 

2.40 

1.83 

3.19 

2.03 

1.39 

1.82 

1.44 

1.16 

11 

1.10 

2.78 

2.39 

1.83 

3.01 

2.01 

1.40 

1.81 

1.4* 

1.13 

12 

1.10 

2.62 

2.33 

2.40 

2.85 

1.92 

1.39 

1.74 

1.43 

1.12 

13 

1.1* 

2.«3 

2.27 

2.60 

2.78 

1.80 

1.40 

1.71 

1.40 

1.12 

14 

1.50 

2.39 

2.20 

2.«1 

2.34 

1.76 

1.40 

1.53 

1.40 

1.12 

F 

0.02 

IS 

l.«S 

2.38 

2.12 

2.24 

2.10 

1.75 

1.37 

1.51 

1.40 

1.10 

16 

1.30 

2.37 

1.94 

2.02 

2.03 

1.74 

1.37 

1.50 

1.39 

t.to 

17 

1  .28 

2.30 

1.92 

1.97 

2.02 

1.73 

l.«9 

1.38 

1.10 

18 

1.28 

1.93 

1.88 

1.98 

2.01 

1.72 

1.48 

1.38 

1.10 

19 

1.17 

1.49 

1.87 

l.«7 

2.00 

1.72 

1.48 

1.40 

1.09 

20 

1.35 

1.28 

1.86 

1.93 

1.99 

1.72 

1.47 

1.40 

1.09 

21 

1.89 

1.45 

1.89 

1.93 

1.98 

1.68 

1.47 

2.50 

1.09 

22 

1.87 

1.48 

1.89 

3.50 

1.96 

1.67 

l.*7 

2.20 

1.10 

23 

1.83 

1.69  F 

2.20 

•.22 

2.00 

1.65 

1.45 

2.05 

1.17 

24 

2.03 

2.70 

4.47 

1.99 

1.65 

1.48 

2.05 

1.14 

25 

2.02 

3.19 

4.6* 

1.86 

1.64 

1.47 

2.03 

1.13 

26 

2.02 

2.90 

4.72 

1.69 

1.60 

t.*7 

1.82 

1.13 

27 

2.02 

2.75  F 

1.80 

5.07 

1.61 

1.53 

1.47 

1.75 

1.11 

28 

2.00 

2.75 

1.74 

5.00 

1.60 

1.50 

1.47 

1.73 

1.12 

F 

1.60 

29 

1.87 

1.72 

4.97 

1.59 

1.48 

1.47 

1.73 

1.12 

30 

1.64 

1.70 

4.93 

1.6* 

l.*7 

I.«7 

1.72 

1.13 

31 

1.65 

1.70 

2.43 

l.*7 

1.20 

THE 

FOLLOmING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.50 

2.26 

2.75 

2.75 

1.91 

1.65 

1.61 

1.20 

MAX 

2.03 

3.21 

5.07 

4,85 

2.80 

F  2.08 

2.50 

1.70 

MIN 

0.99 

1.28 

1.70 

1.59 

1.47 

l.*5 

1.38 

1.09 

DEC 


Si 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  5.20  AT  4  30  P.M.,  APR,  26, 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  0.02  ON  NOV.  14 
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daily  suets  for  i«r« 


BAYOU  RAPIDES  AT  ALEXANDRIA,  LA, 


LOCATION,  LAT.  31-18-50,  LONS.  92-28-00,  HIGHWAY  1  BRIDGE.  CSTA.  6111015.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECOROS  AVAILABLE,  hay  26,  1950,  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  78.52  FEET  ON  HAY  21,  1955.  LOWEST,  61.27  FEET  ON  JULY  5,  1967. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  In  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT 


DAY 

JAN 

feb 

NAP 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

X 

67.81 

67.90 

67.85 

66.95 

68.32 

65.72 

66s  47 

68,58 

66.60 

67.12 

i 

67.95 

66,99 

68.55 

66.96 

F  67.09 

71.27 

65.95 

66,45 

66.52 

66.64 

66.85 

3 

67.77 

66.75 

70.07 

68.67 

66.95 

69,80 

66.21 

66.72 

66,89 

66.60 

66.68 

4 

66.92 

70.91 

67.11 

66.59 

69.86 

66.33 

66,65 

66.95 

66.52 

66.59 

5 

67.08 

70.99 

75.73 

66,86 

69.92 

66.33 

66.54 

66,50 

66.85 

66.59 

6 

F  67.98 

7t.01 

71.96 

67.97 

69.96 

66.39 

66,56 

66.52 

66.51 

7 

68.26 

71.16 

70.92 

69.07 

70.29 

66.38 

66.56 

66.58 

66.99 

e 

68.16 

70.99 

69.17 

68.79 

70.96 

66.38 

66.55 

66,63 

66.49 

9 

F  67.67 

67.67 

71.98 

66.69 

68.33 

69.93 

66.96 

66.50 

66.56  F 

66.96 

66.95 

10 

67.51 

67.19 

70.9ft 

67.12 

67,78 

69.59 

66.81 

66.44 

66.52 

66.85 

66.60 

u 

66.9ft 

66,89 

70.02 

67.52 

67.18 

69.30 

66.68 

66,44 

66.99 

66,99 

66.72 

12 

66.79 

66.67 

69.15 

67.59 

66.39 

68,78 

66.52 

66.51 

66.98 

66.95 

66. 65 

13 

66.60 

66.5ft 

68.16 

67.70 

65.62 

66.50 

66.55 

66.97 

66.95 

66.58 

14 

66.55 

66.59 

67,05 

67.85 

65.08 

66.73 

66,53 

66.86 

66.98 

66.50 

15 

66.96 

66.51 

66.55 

67.85 

66.11 

66.66 

66.46 

66.99 

66.45 

66.97 

16 

66.95 

66.98 

66.56 

67.78 

66.72 

66.55 

66.93 

66.95 

66.46 

17 

66.96 

66.96 

66.67 

67.69 

67.11 

F 

66.65 

66.44 

66.83 

66.91 

66.95 

ia 

66.95 

66.99 

66.77 

67.92 

67.25 

66.46 

66.91 

66.90 

66.45 

19 

66.50 

67.59 

66.69 

67.25 

66.51  F 

67.10 

66.46 

66.68 

66.90 

66.45 

20 

68.29 

67.11 

66.71 

67.05 

66.31 

F 

66.68 

66.46 

68.20 

66.92 

66.46 

21 

68.5a 

66.90 

66.76 

68.61 

66.51 

66.68 

66.47 

68.92 

66.99 

66.85 

22 

68.19 

67.02 

66.71 

68.89 

66.38 

68.58 

66.99 

67.25 

23 

68.00 

67.89 

66.96 

69,18 

66.36 

68.36 

66.75 

67.95 

24 

67.89 

66.96 

69.19 

66.55 

66.55 

68.15 

66.66 

68.01 

25 

67.78 

66.79 

69.75 

66.39 

67.92 

66.60 

67.94 

26 

67.59 

66.58 

70.95 

66.35  F 

69.38 

F 

66.96 

67.72 

66.55 

67.75 

27 

67.99 

F  67.80 

66.51 

70.56 

65.02 

69,20 

67.57 

67.58 

66.52 

67.93 

28 

68.55 

67.57 

66.«7 

68,85 

69.60 

67.88  F 

67.05 

67.59 

66.51 

67.10 

29 

68.90 

66.96 

68.25 

69.99 

67.07 

66,66 

67.17 

66.50 

66.89 

30 

67.95 

66.95 

65.78 

65.39 

66.78 

66,70 

66.88 

66.50 

66.78 

31 

67.89 

66.99 

67.37 

66.56 

66,60 

67.52 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

:  table 

ABOVE 

mean 

40.06 

67.03 

66.83 

MAX 

71  .48 

68.92 

68.01 

MIN 

66.44 

66.43 

66.44 

HCVD 


DEC 


66.62 

66.56 
66.52 

66.50 

66.50 

66.50 

66.99 

66.99 

66. 98 

66.98 

66.99 
66.85 
68.15 

68.25 

68.00 

67.65 

67.25 
66.97 

66.89 
66.67 

66,60 

66.57 
66.55 
67.12 

67.90 

67.12 

66.88 

66.69 

66.69 

66.62 

66.60 


66.87 

68.25 

66.98 


F-  HOT  AT  STATED  tine 

highest  stage  was  75.77  AT  7  15  A.H.,  APR.  5 
LOWEST  STAGE  WAS  69.19  ON  JUN,  27, 


OAKY  STASES  FOR  1ST* 
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BAYOU  80EUF  NEAR  WOODWORTH,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-12-06,  LONS.  92-30-36,  U.  S.  HIGHWAY  165  BRIDGE,  J.S  MILES  NORTH  OF  WOODWORTH. 
(STA.  6125015.) 

SA6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  available,  oaky,  may  4,  1*54,  TO  JUNE  SO,  1942,  AND  SER.  27,  1*62,  TO  DATE. 
INTERMITTENTLY,  1*42  TO  1*57. 

EXTREMES.  HISHEST,  72.4  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  may  l«SS.  LOWEST,  S*.S«  FEET  ON  JUNE  17,  1970. 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

maR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

66.17 

62.74 

63.16 

62.70 

61.09 

62.72 

61.23 

63.*6 

2 

67.10 

62.68 

63.03 

63.66 

61.01 

62.53 

61.28 

63.66 

S 

F 

66.50 

63.44 

62.91 

63.64 

60.97 

62,40 

61.32 

63.51 

4 

66.13 

62.91 

63,26 

60.92 

62.45 

61.32 

63.50 

5 

66.22 

63.60 

63,86 

,60.89 

62.30 

61.26  F 

62.85 

63.49 

6 

F  65. as 

64.52  F 

65.43 

63.19 

63.54 

60.86 

62.17 

62.65 

62.62 

F 

62.90 

63.49 

7 

67.05 

63.52 

63.01 

63.05 

60,90 

62.00 

62.65 

62.52 

63.48 

8 

66.R8 

63.48 

63.07 

62.79 

61.44 

61.73 

62.43 

62.34 

63.45 

* 

F  65.12 

65.92 

63.07 

63.01 

62.82 

61,47 

61  .64 

62.20 

62.23 

F 

62.97 

63.42 

to 

63.86 

64.10 

62.81  F 

63.08 

62.91 

62.71 

62.50 

61,57 

61.40 

62.04 

63.82 

63.42 

11 

63.30 

63.39 

63.67 

63.09 

62.84 

62.74 

62.25 

61.58 

61.72 

62.02 

63.64 

63.43 

12 

63.03 

63.07 

63.50 

63.04 

63.33 

62.64 

62.20 

61.53 

61.58 

61.92 

63.37 

13 

62.95 

62.88 

63.15 

63.18 

63.29 

62.51 

62.24 

61.55 

61.43 

61.90 

63.21 

14 

62.80 

63.09 

62.93 

63.09 

62.97 

62.42 

62.97 

61.52 

61.32 

61.00 

63.03 

15 

62.77 

63.12 

62.79 

62.93 

62.70 

62.31 

62.86 

61.50 

61.20 

61.72 

63.00 

16 

62.69 

63.05 

62.98 

62.85 

62.51 

62.14 

62.52 

61.55 

61.11 

61.78 

62.96 

17 

62.68 

62.97 

63.87 

62.79 

62.35 

62.00 

62.90 

61.50 

61.04 

62.13 

62.96 

18 

62.60 

65.27 

63.53 

62.70 

62.16 

61.88 

62.58 

61.50 

61.66 

62.36 

62.97 

F  67.10 

1* 

62.50 

65.48 

63.28 

62.66 

61.98 

61.75 

62.36 

61.46 

61.65 

62.50 

62.95 

66.52 

20 

67.42 

64.43 

63.60 

62.65 

61.83 

61.73 

62.50 

61.38 

66.50 

62.53 

62.95 

65.71 

21 

6A.03 

64.52 

64.03 

64.45 

61.72 

61.64 

62.45 

61.38 

62.53 

65.02 

22 

67.80 

**.23 

64.40 

65.94 

61.64 

61.51 

62.52 

61.36 

62.52 

64.64 

23 

67.02 

66.18 

65.20 

66.72 

61.67 

61.41 

62.39 

61.27 

64.23 

64.42 

24 

67.92 

64.47 

66.38 

61.34 

62.26 

61.22  F 

64.03 

63.67 

65.62 

25 

68.08 

63.35 

65.04 

61.53 

61.57 

62.30 

61.22 

63.23 

65.77 

26 

67.93 

62.97 

63.94 

61.41 

61.53 

63.82 

61.63 

63.04 

64.60 

27 

67.42 

62.79 

64.60 

61.48 

61.49 

65,62 

61.75  F 

68.02 

63.00 

F 

66.90 

64.20 

26 

66.52 

63.30 

64.04 

61.48 

61.39 

65.72 

61.54 

52.92 

66.26 

63.90 

2* 

63.18 

63.54 

61.45 

61.27 

64.30 

61.48 

62.66 

65.18 

63.70 

30 

F  62.55 

62.98 

63.30 

61.69 

61,16 

63.42 

61,38 

62.64 

6«.*3 

63.70 

31 

62.81 

62.55 

62.92 

61.30 

63.64 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

62.28 

62.42 

61.68 

MAX 

63.86 

65.72 

62.72 

WIN 

61.16 

60.86 

61.22 

F.  NOT  AT  STATEO  TIME 

HISHEST  STAGE  WAS  69.03  AT  10  10  4.M.,  SER,  24. 
LOWEST  STAGE  WAS  60. SS  ON  JUL.  6. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


225 


8AY0U  BOLUF  NEAR  LECOHPTE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31 >06*48.  LONS.  92-25-52.  ABOUT  3.8  NILES  ABOVE  HIGHnAV  112,  3.2  MILES  NORTHWEST 
OF  LECOHPTE.  (STA.  6140015.) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECOUPS  AVAILABLE.  JUNE  28,  1448,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  T1.8  FEET  ON  MAT  18  ANO  19,  1953.  LOWEST,  BELOW  59  FEET,  ON  AUG.  16  ANO  17, 
1951. 

OAILV  EIGHT  A.H.  STAGE  H  FEET  SAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DA* 

JAN 

F£B 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

PEC 

1 

64.20 

03.50 

63.90 

62.60 

02,90 

62.50 

61.10 

62.60 

61.10 

64.20 

64.20 

63.40 

l 

65.10 

03.10 

63.46 

62.50 

02,00 

62.80 

61.00 

62,50 

61.20 

63.70 

63.60 

63.30 

3 

64.50 

03.00 

64.00 

62.80 

02,00 

63.00 

60.95 

62.10 

61.20 

63.40 

63.20 

63.23 

4 

A3.R0 

03.20 

64,20 

64.80 

02.00 

63.00 

60.90 

62.15 

61.20 

63.10 

63.00 

63.10 

5 

63.30 

03.30 

63,90 

64.25 

02.90 

63.10 

60.80 

62,20 

62.50 

62.80 

62.80 

63.10 

6 

63.20 

03.90 

63.50 

63.90 

02.05 

63,00 

60.75 

62.10 

62.70 

62.60 

62.70 

63.10 

7 

64.40 

64.00 

63.10 

63.50 

02.70 

62.85 

60.60 

62.00 

62.50 

62.50 

62.70 

63.10 

0 

64.50 

04.00 

63.10 

63.10 

02,60 

62.70 

61.00 

61.85 

62.40 

62.30 

62.65 

63.10 

9 

64.00 

04.00 

62.90 

62.90 

02.00 

62.70 

61.10 

61.70 

62.20 

62.10 

62.80 

63.10 

in 

63.40 

03.50 

62. To 

62.80 

02,70 

62.80 

61.75 

61,60 

62.00 

61.90 

61.20 

63.10 

It 

o3.  1 0 

03.10 

62.90 

62.80 

02,70 

62.75 

62.20 

61  .60 

61. SO 

61.90 

63.10 

63.00 

12 

63.00 

02.90 

63.00 

62.90 

62,90 

62.60 

62.10 

61.60 

61.60 

61.80 

63.00 

63.10 

13 

62.80 

02.00 

62.90 

62.85 

62.90 

62.50 

62.10 

61.55 

61.40 

61.70 

62.85 

66.10 

14 

t>2.RJ 

02.00 

62.60 

62.80 

62,00 

62.40 

62.45 

61.50 

61.35 

61.70 

62.80 

66.80 

15 

62.75 

02.80 

62. To 

62.  T5 

62,00 

62.30 

62.60 

61  .50 

61.20 

61.60 

62.80 

66.30 

16 

62.70 

02.00 

62. TO 

62. TO 

62.45 

62.20 

62.50 

61.50 

61.10 

61.60 

62.80 

66.00 

17 

62.65 

02.70 

63.20 

62. TO 

62,30 

62.00 

62.50 

61.50 

61.00 

61.60 

62.80 

65.80 

10 

62.60 

03.50 

63.00 

62.60 

62.10 

61.90 

62.50 

61.50 

61.50 

61.90 

62.75 

65.40 

19 

62.50 

03.00 

62.90 

62.55 

62.00 

61.80 

62.30 

61.45 

61.75 

62.10 

62.70 

64.40 

20 

65.60 

03. 5w 

63.00 

62.60 

61.90 

61.70 

62.15 

61.40 

64.50 

62.10 

62.70 

64.40 

21 

65,69 

03.40 

63.30 

63.40 

61.70 

61.60 

62.30 

61.30 

68.60 

62.20 

62.70 

63.40 

22 

65.40 

03.30 

63.20 

64. JO 

61,60 

61.50 

62.40 

61,30 

68.20 

62.20 

63.00 

61.80 

23 

65.00 

04.30 

63.50 

64. TO 

61.55 

61.45 

62.30 

61.20 

67.90 

63.20 

65.50 

63.60 

24 

64.40 

06.20 

63.50 

64.30 

61.50 

61.15 

62.20 

61.20 

67.65 

63.10 

65.80 

63.40 

25 

63.60 

00.0  0 

63.10 

63.80 

01.45 

61.60 

62.10 

61  ,20 

67.10 

62.90 

65.60 

64.00 

26 

63.20 

05.70 

62.80 

61.40 

61,40 

61.50 

62.70 

61  .10 

67.00 

62.70 

65.50 

63.80 

27 

63.70 

05.30 

62. TO 

63.50 

01.45 

el  .50 

61. SO 

61.50 

66.65 

62.60 

65.00 

63.50 

20 

63.50 

04.70 

62. TO 

63.40 

61.45 

61.40 

63.70 

61.60 

66.20 

62.60 

64.60 

63.30 

29 

63.10 

62. To 

63.20 

61.4? 

61.30 

61.50 

61,45 

65.70 

62.60 

64.00 

63.20 

30 

63.00 

62. TO 

63.00 

61.00 

61.10 

63.10 

61.30 

64.90 

62.55 

63.70 

63.20 

31 

63.70 

62.65 

62.20 

62. SO 

61.20 

64.20 

63.20 

The 

rOLLOwlNG  9tfl R 

ONLY  TO 

headings 

APPEARING  in  the  table 

4B0VE 

m£AN 

63. T| 

63.00 

03.lt 

63.24 

62.25 

62,16 

62.09 

01.04 

63.54 

62.44 

63.48 

63.46 

65.80 

66.20 

04.20 

6».80 

62.90 

63.10 

63. BO 

02,00 

68.60 

64.20 

65.80 

66.80 

62.50 

02.70 

02.05 

62.50 

61.40 

61.10 

60.75 

01.20 

61.00 

61.60 

62.65 

63.00 

HISHCS7 

stage 

WAS  6S.0O 

i  ON  SEP 

.  21. 

LOWEST 

STAGE 

WAS  60.75 

ON  Jut. 

6. 
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BAYOUS  RAPIDES.  80EUF  AND  COCODKIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  LONE’INE.  la. 


LOCATION.  L*T.  30-59-07,  LONG.  92-18-32.  HIGHWAY  161  BRIDGE.  2.«  NILES  NORTH  OF  LONEFINE.  (STA, 
9152019. ) 

GAGE.  autohatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1999,  AND  1953  TO  1956.  DAILY,  OCT.  25,  1959,  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  90.90  FEET  IN  1953.  LOWEST,  39.10  FEET  ON  JUL.  11.  1973. 


OAILV  1 

EIGHT  A 

.m.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

01 

1 

50.70 

49.10 

49.45 

F 

40.23 

50,62 

49.76 

AS 

2 

52.12 

43.48 

45.43 

F 

41.00 

47.64 

47.02 

AS 

3 

50.92 

41.83 

48.87  F 

41.97 

41.74 

F 

39.67 

44.82 

43.60 

AS 

9 

99.45 

43.53 

44.99 

53.37 

41.84 

42.93 

41.93 

A2 

s 

45.79 

4S.09 

46.38 

51.19 

F 

41.93 

F  39.55 

F 

41.53 

A2 

9 

43.92 

50.75 

45.88 

49.00 

42.40 

A2 

7 

50.50 

52.70 

43.35 

49.50 

F 

42.35 

A2 

6 

50.52 

51.49 

42.42 

43.08 

F 

39.68 

A2 

9 

49.42 

50.00 

41.68 

41.62 

F 

40.75 

F 

42.37 

A2 

10 

49.37 

47.07 

44.00 

45.70 

F 

39.70 

48.37 

A2 

11 

43.30 

43.50  F 

41.53  F 

40.80 

42.44 

F 

39.95 

43.68 

A2 

12 

41.99 

41.63 

42.00 

43. SO 

F  39.90 

42.48 

A2 

13 

F 

41.57 

F 

41.53 

F 

40.00 

SA 

1« 

F  40.75  F 

41.70 

F 

41.53 

F  39.50 

F 

40.78 

SS 

15 

F 

41.55 

F 

39.71 

SA 

19 

F 

40.15 

SS 

17 

F 

40.35 

42.03 

F 

39.70 

S2 

10 

45.45 

42.20  F 

40.20 

F 

39.90 

52 

19 

F 

41.59 

47.43 

41.55 

F  39.95 

SI 

20 

54.35 

45.90 

41.97 

F 

39.75 

41.80 

SO 

21 

54.40 

44.69 

41.61 

45.90 

55.63 

F 

40.45 

AS 

22 

52.92 

44.03 

43.18 

52.39 

F 

39.55 

55.70 

F 

41.36 

•  3.53 

A7 

23 

51.75 

51.94 

44.61 

52.70 

F 

39.80 

55.50 

42.80 

53.39 

AS 

29 

51.53 

55.32 

45.05 

51.10 

55.30 

42.82 

55.24 

AA 

25 

47.93 

54.79 

42.97 

48.79 

F 

•0.22 

55.00 

F 

41.50 

35.02 

AS 

29 

40.39 

53.22 

45.12 

F 

41.54 

54.91 

54.10 

A7, 

27 

47.92 

52.43 

49.19 

47.90 

54.07 

32.93 

28 

49.42 

51.49  F 

41.35 

44.96 

F 

39.81 

47.70 

53.54 

51.95 

29 

43.93 

« ...13 

49.25 

F 

39.42 

53.02 

49.83 

30 

42.07 

42.08 

F 

40.20 

43.90 

52.30 

47.10 

31 

49.58 

F 

•1.53 

47.84 

the 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO 

1  READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  5S.B*  AT  10  00  A.M.,  SEP.  21, 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD}  MAS  39,92  ON  AUG.  29, 


DAILY  STAGES  FOB  1979 


bayous  Rapides,  soeuf  and  cocoorie  diversion  channel  near  eola,  la. 


— tc-d-h u«  bhione.  jso  fei 
BRIOSE  AND  1.5  PILES  SOUTmhEST  OF  EOLA.  (STA.  61S6012A.) 

CA6E.  AUTOHATIC  recordeb  ano  staff. 

BECOBOS  AVAILABLE.  JULY  24,  1958,  TO  DATE. 

extremes.  HISHEST,  45.98  FEET  ON  APR.  21,  !»??,  LOWEST,  29, 
OCT,  23,  1974. 

DAILY  EISHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

1 

38.21 

37.71 

41.37 

2 

42.70 

35.62 

38.19 

3 

41.25 

33.47 

40.65 

4 

40.17 

35.45 

41,20 

5 

3T.4S 

36.01 

39.91 

6 

39.49 

41.95 

37.99 

7 

40.12 

43.80 

35.08 

8 

41.06 

43.15 

31.87 

9 

40.35 

41.60 

33.72 

to 

38.27 

39.72 

35.30 

11 

35.15 

36.87 

32.62 

12 

33.41 

13.66 

33.18 

13 

32.43 

32.37 

32.73 

14 

11.87 

31.62 

31.79 

IS 

11.26 

31.58 

30.98 

16 

10.81 

31.51 

30.48 

17 

30.62 

31.33 

32.45 

18 

30.48 

35.00 

33.45 

19 

30.23 

38.13 

12.74 

20 

43.86 

37.53 

32.18 

21 

44.57 

36.32 

34.97 

22 

44.01 

35.59 

34.70 

23 

43.20 

42.83 

16.08 

24 

43.22 

45.13 

16.38 

25 

40.35 

45.08 

34.82 

26 

16.72 

44.75 

32.60 

27 

40.15 

44.20 

31.27 

28 

38.25 

43,46 

10.67 

29 

36.05 

31.18 

30 

13.75 

31.05 

31 

37.98 

30.63 

the 

FOLLOHING  refer 

MEAN 

37.66 

18.05 

34.33 

MAX 

44.57 

45,13 

41.37 

MIN 

30.23 

31.33 

30.48 

3*. 55 
43.9* 

44.30  F  29.37 


F  29.35 


F  32.10 
30.12 


F  29.31 


F  29.07 


F  29.92 
F  29.33 


F  35.00 


r  belom 

TEXAS  ANO  PACIFIC  RAILROAD 

10  FEET 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

ON 

gage  zero  is  at 

NGVD 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

30.68 

42.18 

40.12 

36.83 

29.97 

38.40 

35.29 

36.39 

15.13 

34.26 

34.21 

33.28 

33.78 

32.41 

11.91 

31.52 

29.40 

F  29.32 

30.98  F 
30.12 

31.10 

31.40 

30.04 

F 

30.12 

39.40 

13.02 

F  26.40 

34.90 

32.90 

29.38 

33.12 

32.88 

32.01 

43.24 

F  29.3* 

31.48 

44.60 

44.52 

F 

31.00 

44.20 

F  29.39 

30.90 

43.78 

30.80 

41.37 

29.35 

30.72 

42.75 

F  29.88 

30.68 

41.62 

43.92 

10.62 

39.85 

44.30 

t  29.18 

11.90 

38,20 

44.30 

33.58 

44.42 

37,10 

44.32 

14.30 

44.81 

40.14 

44.30 

12.80 

45.00 

19.77 

44.20 

11.50 

44.80 

38.68 

29.34 

44.08 

10.70 

44.30 

36.96 

43.90 

30.32 

43.67 

35.43 

43.66 

F  29.87 

41.90 

34.62 

29,23 

43.10 

11.92 

39.08 

34.20 

34.00 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  HAS  45.18  AT  1  00  P.H.,  FEB.  24. 

L0HE8T  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  29,23  ON  AUG.  SI. 
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BAYOUS  RAPIDES,  80£UF  AND  COCOORIE  DIVERSION  CHANNFL  AT  MILSURN,  LA. 

LOCATION.  LAY.  30-51-56,  LONS.  92-13-52.  ON  HISHMAY  106  BRIDSE.  (STA.  6160012A.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  19R9  TO  I95B.  DAILY,  JULY  23,  1956,  TO  DATE. 

extremes.  HISHEST,  99.30  FEET  (FROM  MATERMARK)  in  may  1953.  LONEST,  26.69  FEET  ON  OCT.  17  AND  16, 
1972. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  In  FEET  SAGE  ZERO  IB  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

34.74 

38.45 

28.02 

30.60 

27.81 

26.65 

26.26 

26.60 

38.55 

36.34 

34.10 

2 

36.54 

33.00 

35.74 

29.10 

29.67 

27.75 

26.81 

27.54 

26.62 

36.18 

34,65 

>2.63 

3 

37.45 

31.29 

37.55 

30.32 

29.06 

29.76 

26.62 

27.14 

26.97 

33.60 

32.33 

31.55 

9 

36.56 

32.94 

38,14 

39.99 

30.33 

30.21 

26.79 

27.24 

26.67 

31,82 

30. 41 

30.01 

5 

34.20 

33.72 

37.15 

39.75 

30,56 

29.70 

26,79 

27.07 

26.64 

30.08 

29.30 

30.02 

6 

31.65 

38.77 

35.42 

37.32 

30.14 

30.67 

26.80 

26.97 

26.60 

28,78 

28.60 

30.49 

7 

36.55 

40.42 

33.44 

35.24 

29.13 

29,84 

26.83 

27.04 

26.66 

27.66 

28.17 

30.40 

6 

37.38 

39.79 

31.68 

32.53 

28.44 

28.54 

26.66 

27.23 

27.67 

27.46 

27.62 

30.37 

9 

36.70 

38.22 

31.50 

30.75 

28.69 

27.81 

26.97 

27.10 

27.12 

27.61 

30.27 

10 

34.95 

36.17 

32.44 

29.77 

28.81 

26.23 

26.90 

27.20 

26.62 

35.44 

30.16 

11 

32.20 

33.38 

30.30 

29.53 

28.43 

32.87 

27.15 

27.23 

26.77 

P  27.05 

31.60 

30.10 

12 

30.69 

31.65 

30.52 

29.09 

31.86 

28.80 

27.09 

27,20 

26.76 

27.00 

30.26 

30.10 

13 

29. 98 

30.46 

30.27 

29.50 

30.13 

27.78 

27.10 

27.05 

26.74 

26.92 

29.40 

30.05 

19 

29.52 

29.63 

29.49 

29.49 

29, 5S 

27.30 

F 

26.44 

26.95 

26.75 

26,85 

26.92 

40.64 

15 

26.93 

29.43 

28.87 

29.10 

28.52 

27.06 

26.40 

26.62 

26.62 

40.58 

16 

26.65 

28.62 

27.56 

27.00 

F 

29.55 

26.90 

28.60 

28.47 

40.31 

17 

29.96 

28.22 

27.18 

26.96 

27.07 

26.60 

28.34 

39.97 

16 

30.85 

27.89 

27.09 

26.95 

26.95 

26.62 

26.27 

39.56 

19 

30.30 

27.62 

27.04 

26.95 

27.22 

26.82 

26.18 

39.05 

20 

29.92 

27.40 

27.00 

26.90 

27.21 

26.60 

26.16 

36.08 

21 

32.09 

34.00 

26.96 

26.89 

27.12  F 

19,94 

26.62 

26.10 

36.57 

22 

F  40.32 

31.89 

40.35 

26.97 

26.89 

27.04 

40.12 

26.62 

26.75 

35.16- 

23 

39.52 

F  39.53 

33.03 

40.95 

27.03 

26.89 

F 

27.22 

26.90 

40.17 

30.25 

40.36 

34.16 

24 

39.55 

41.95 

33.31 

40.36 

26.97 

26.97 

26.93 

40.37 

30.95 

40.80 

36.65 

25 

41.97 

32.00 

38.17 

26.94 

28.00 

27.20 

40.38 

29.61 

40.73 

36.47 

26 

41.70 

30.08 

35.31 

27.16 

27.46 

27.00 

40,33 

28.69 

40.90 

15.52 

27 

41.13 

28.99 

35.74 

27.00 

27.00 

F 

34.65 

26.00 

40.27 

26.00 

00.57 

34.00 

28 

40.26 

26.42 

34.13 

26.92 

26.90 

34.93 

26.00 

40.13 

27.60 

39.96 

12.63 

29 

33.23 

28.83 

32.81 

26.90 

26.99 

33.92 

27.03 

39.86 

27.02 

36.50 

11.86 

30 

31.33 

28.77 

31.57 

27.05 

26.88 

32,16 

26.94 

39.51 

27.24 

36.13 

31.07 

31 

34. S3 

28.34 

30.16 

29,77 

26.92 

20.70 

11.20 

the 

FOLLOMlNfi  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

31.63 

32.75 

26.39 

27.99 

27,10 

32.54 

30.14 

MAX 

38.45 

40.9$ 

31,86 

32.67 

28.26 

40.08 

40.04 

MIN 

28.34 

27,40 

26.90 

26.86 

26.90 

27.61 

30.10 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  *1.97  AT  2  30  P.H.,  FEB.  29  ANO  25. 
LONEST  STAGE  MAS  26.79  ON  SEP.  13  ANO  14. 


OAKY  STAGES  FOR  1979 
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BAYOU  COCOORIE  NEAR  CLEARWATER,  LA. 


LOCATION.  LAT.  31-00-00,  LONG.  92-22-46. 

bayou  cocoorie  oan,  ano  us  njles  east 


U.  S,  HIGHWAY  167  BRIDGE,  1,000  FEET  DOWNSTREAM  FROM 
OF  CLEARWATER.  (STA.  6169016. J 


6AGE.  AUTOMATIC  MECOROER  AND  «IR£.*EIGHT. 


1  “si" I cS? ^I"IAIJE0  8r  u*  *•  6E0UOeiC*L  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  240 
ACRE-FEETK*’  SUS  T  *E6'y‘-‘ri0N  *T  LOW  FLOW  BY  LAKE  COCODRIE  (USABLE  CAPACITY,  9,000 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1922  TO  JAN.  1925,  ANO  OCT.  19J7  TO  DATE. 

engineers  since  iooo.  prior  to  oct.  1937,  station  was  referred  tq  as 
discharge,  daily,  computed  and  published  by  u.s.  geological  survey.  ’ 


PUBLISHED  BY  CORPS  OF 
NEAR  MEEKER,  la. 


extremes.  HIGHEST,  26.72  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOWEST  NOT  DETERMINED, 


DAILY 

eight 

A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO,  40. 

00  FEET, 

NGVD 

DAY 

JAN 

feb 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

8.54 

11.34 

13.19 

13.20 

15.10 

15.02 

14.88 

14.00 

14.85 

17,17 

16.95 

16.84 

16,74 

16.70 

9.49 
9.67 

4.50 
13.23 
14.62 

13.68 

13.43 

13.17 

12.91 

12.54 

7.60 

7.90 

7.99 

7.88 

7.80 

6.25 

6.24 

6.22 

6.21 

6.21 

7.75 

7.49 

7.29 

7.09 

6.42 

6.23 

6.24 
6.00 
5.97 
5.9* 

17.93 

17.68 

17.42 

17.17 

16.91 

10.57 

10.74 

10.27 

♦.75 

15,15 

14,91 

14,68 

14,45 

14.21 

6 

7 

S 

9 

10 

15.18 

15.91 

16.33 

16.37 

16.20 

16.51 
16,28 
16.04 

15.52 
15.27 

14.91 

14.79 

14.61 

14.39 

14.10 

11.93 

11.37 

10.77 

10.16 

9.65 

7.7t 

7.50 

7.24 

6.95 

9.06 

6.20 

6.19 
6.21 

6.20 
6.21 

6,76 

6.02 

6.50 

6.43 

6.38 

5.46 

5.46 

5.95 

5.45 

5.43 

16.66 

16.41 
16.16 

15.41 
15.66 

*. JO 
8.84 
8.45 
8.14 
10.34 

13.44 

13.75 

13,52 

13.27 

13.01 

11 

12 

13 

14 

15 

15.99 

15.78 

15.56 

15.34 

15.12 

13.89 

13.65 

13.45 

13.20 

12.88 

9.11 
8.46 
8.71 
8.43 

6.11 

8,89 

8.29 

7.95 

7.54 

7.23 

6.24 

6.24 

6.23 

6.24 
6.36 

6.38 

6.36 

6.32 

6.24 

6.28 

5.93 

5.41 

5.90 

5.89 

5.86 

15,42 

15.15 

14.89 

14.63 

14.37 

10.26 

9.99 

4.61 

4.17 

8.76 

12.66 

12.11 

13.21 

15.45 

16.61 

16 

17 

18 

19 

20 

1«.90 

14.67 

14.64 

14.65 
14.65 

14.28 

14.04 

13,89 

13,69 

13.63 

12.37 

11.64 

10.97 

10.32 

9.86 

7.79 

7.48 

7.22 

6.97 

6.74 

7.45 

7.78 

7.51 

7.26 

7.03 

6.30 

6.26 

6.25 

6.43 

6.37 

6.27 

6.27 

6.26 

6.26 

6.26 

5.87 
5.85 
5.91 

5.88 
7.34 

14.12 

13.87 

13.61 

13.35 

13.08 

S.JB 

B.04 

7.76 

7.51 

7.29 

16.66 

16.48 

21 

22 

23 

24 

25 

14.54 

14.39 

14.65 

15.99 

17.28 

13.57 

13.58 
13,56 
13.45 
13.31 

11.40 

12.77 

14.12 

14.65 

14.70 

6.56 

6.40 

6.42 

6.30 

6.13 

6.87 

6.70 

6.56 

6.47 

6.40 

6.35 

6.34 

6.31 

6.30 

6.49 

6.28 

6.26 

6.26 

6.24 

6.24 

19.03 

20.11 

20.07 

14.80 

19.50 

12.74 
12.14 

11.74 
11.13 

7.09 

8.34 

13.35 

14.44 

15.72 

26 

2? 

28 

29 

30 

31 

14.99 
15.20 
15.34 
15.28 
15.  11 
15.10 

17.67 

17.59 

17.39 

13.08 

12.84 

12.37 

11,68 

11.04 

10.45 

14.52 

14.39 

14.28 

14.14 

13.92 

5,98 

5.S4 

5.75 

5.65 

5.93 

7,00 

6,35 

6,30 

6.29 

6.2S 

6.27 

6.60 

7.62 

8.04 

8.30 

S.2| 

7.95 

6,28 

6.27 

6.28 
‘.27 
6.26 
6.25 

19,22 

18.95 

18.69 

18,44 

18,18 

10.49 
9.89 
9.34 
8.45 
8.53 
10. 85 

15.43 

15.96 

15.82 

15.60 

15.37 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAPINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

above 

MEAN 

WAX 

WIN 

15.55 

17.67 

14.39 

13.03 

14,91 

».50 

8.61 

13. 6B 
5.65 

7.32 

4.06 

6.27 

»,56 

6.30 

6.19 

6,48 

7.75 

6.25 

10.41 

20.11 

5.85 

HIGHEST  STAGE  was  20.11  ON  SEP.  22 
LOWEST  STAGE  WAS  S.65  ON  MAY  29. 
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DAILY  STAGES  F OR  1479 


bayou  cocodrie  at  st.  landry,  la. 


LOCATION.  LAT.  30-50-90,  LONG.  92-15-34.  HIGHWAY  106  BRIDGE,  10,5  HILES  NORTH  OF  YILLC  PLATTE, 
-LA.  (STA.  *172016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  available.  INTERMITTENTLY,  19<I6.  DAILY,  AUG.  9,  1946,  TO  MAY  22,  19SS,  ANO  APR.  25, 
1961,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4S.B5  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST,  33,43  FEET  ON  OCT.  4,  1970. 

daily  eight  a.m,  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

37.48 

40.90 

42.10 

39,54 

35.80 

34.70 

35.90 

34.80 

41.95 

36.02 

40.77 

2 

38.68 

40.60 

41.63 

F  37.91 

38.86 

36.07 

34.73 

36,03 

35.36 

41,73 

36,07 

F 

40.46 

3 

39.08 

40.37 

42.04 

38. 2B 

39.10 

36.12 

34.74 

36.36 

35.81 

41.52 

38.06 

F 

40.18 

4 

38.95 

40.55 

40.83 

39.50 

36.61 

34.72 

35.90 

35.27 

41.23 

37.75 

39.93 

5 

38.84 

40.79  F 

41  .64 

41.51 

39.30 

3S.9S 

34.77 

35.50 

35.00 

41.10 

37.46 

39.78 

b 

38.97 

41.95 

41.27 

40.97 

38.84 

35.75 

34.73 

35.44 

34.85 

41.02 

37.12 

39.76 

7 

39.95 

42.58 

41.03 

40.47 

38.31 

35.70 

34,78 

34.47 

34.70 

40.94 

36.86 

39.60 

6 

39.99 

42.37 

40.86 

40.17 

37,89 

35.64 

34.76 

35.15 

34.63 

40.79 

36.63 

39.50 

9 

39.47 

41.78 

40.65 

39.99 

37. SO 

35.42 

34.90 

35.16 

34.67 

40.70 

36.42 

39.34 

JO 

39.23 

41.27 

40.49 

39.73 

37.13 

35.63 

34.82 

35,16 

34.62 

40.52 

37.72 

F 

39.16 

11 

39.17 

40.96 

40.38 

39.69 

36.90 

37.70 

34.90 

35.08 

34.67 

40,17 

38.20 

36.90 

12 

39.02 

40.70 

40.23 

39.54 

37.02 

37.30 

34.92 

35.00 

34.67 

40.06 

36.09 

36.60 

13 

38.87 

40.56 

40.08 

39.50 

36.86 

36.61 

35.07 

34.96 

34.67 

40.18 

37.73 

39.62 

14 

38.68 

40.40 

39.97 

39.30 

36.57 

36.19 

3S.28 

34.92 

34.65 

40.03 

37.32 

41.60 

15 

38.28 

40.56 

39.74 

39.10 

36.35 

35.88 

35.52 

34.47 

34.82 

39.85 

37.00 

41.87 

lb 

37.88 

40.25 

39.65 

38.87 

36.08 

35.77 

35.07 

35.03 

34.60 

39.70 

36.40 

42.10 

17 

37.90 

40.00 

39.38 

38.52 

35.90 

35.95 

34,88 

3*.»4 

34.58 

39.60 

36.20 

*1.68 

18 

37.08 

40.18 

39.30 

38.02 

35.73 

35.80 

34.90 

34.83 

34.58 

39.42 

36.10 

•1.27 

19 

37.00 

40.28 

39.23 

37.58 

35.53 

35.74 

35.03 

34.93 

34.70 

39.54 

35.99 

41.02 

20 

41.75 

40.50 

39.16 

37.27 

35.58 

35.46 

35.08 

34.40 

35.85 

35.49 

40.72 

21 

42.40 

40.25 

39.25 

40.40 

3S.36 

35.53 

35.10 

34,99 

41.72 

38.73 

35.88 

40.53 

22 

41.84 

40.05 

39.23 

42.10 

35.14 

35.03 

35.43 

34.95 

41.66 

36.77 

36.57 

40.52 

23 

41.53 

39.44 

42.48 

35.24 

35.01 

35.07 

34.95 

41.70 

39.02 

41.76 

40.36 

24 

43.38 

39.33 

42.14 

35.01 

34.96 

34.86 

34.99 

42.07 

38.72 

42.46 

41.00 

25 

43.72 

3«.19 

41.45 

34.88 

34.92 

35.82 

34.96 

42.36 

38.40 

42.96 

40.95 

2b 

43.5* 

3«.»4 

40.79 

34.74 

34.70 

36.62 

35.00 

42.47 

37.82 

43.17 

«0.7l 

27 

43.25 

38.92 

40.62 

34.59 

34.98 

37.04 

35.02 

42.55 

42.90 

40.40 

28 

42.78 

38.77 

40.33 

34.50 

34.87 

36.70 

35.02 

42.53 

42.42 

40.20 

29 

F  40.63 

38.49 

40.04 

34.36 

I«.85 

36.20 

34.90 

42.37  F 

36.78 

41.71 

39.97 

30 

40.38 

38.03 

39.81 

34.74 

34.67 

36.06 

34.70 

42.16 

36.58 

41.13 

39.64 

31 

41.10 

37.63 

35.33 

35.99 

34.78 

37.03 

39.65 

THE 

FOLLOWING  REFER 

o 

►- 

»• 

-J 

z 

o 

REAOINGS 

appearing  in  the  table 

ABOVE 

MEAN 

41,28 

36.52 

35.66 

15.26 

35.14 

37.30 

36.46 

40.33 

MAA 

43,72 

39.54 

37.70 

17.  OA 

36.36 

42.55 

43.17 

42.10 

MIN 

40,00 

34.36 

34,67 

3*. TO 

34.70 

34.56 

35.69 

36.80 

F-  NUT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  43.73  AT  2  00  A.M.,  FEB.  25. 
LOWEST  8TAGE  WAS  34.16  ON  MAY  30. 


•  *  .  9  9  -9  9 


OAILY  STASES  FOR  1*79 
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BAYOU  COCOOR1E  NEAR  hHXTEVILLE,  LA. 


LOCATION.  CAT.  30-46-41,  LONG.  92-11-26.  HISHnAY  2*  BRIDGE,  2.7  NILES  SOUTHnEST  OF  NH1TEVILLE. 
(STA.  6176012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  143*.  0A1LV,  JAN.  2,  1440,  TO  JUNE  30,  14*2,  AND  MAR,  1, 
1946,  TO  OATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  42 

.3  FEET 

ON  MAY 

20,  1953. 

L0NE8T 

,  18.44 

FEET  ON 

OCT.  12 

,  1*76. 

DAILY 

EIGHT  A 

,H.  STAGE 

IN  feet 

GAGE  zero 

IS  AT 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

22.72 

30.06 

33.80 

21.87 

29.32 

22.61 

14.01 

20.88 

18.98 

31.40 

25.66 

30.53 

2 

27.11 

29.03 

32.75 

22.50 

27.70 

22.32 

19.06 

20.57 

19.38 

30.60 

2S.4S 

29.46 

3 

27.35 

27.70 

33.22 

25.93 

26.00 

22.40 

19.04 

20. S7 

19.89 

29.30 

24.17 

28.11 

4 

27.07 

26. 9S 

33.48 

32.13 

24.42 

22.23 

19.06 

20.20 

19.45 

27.92 

22.80 

26.60 

s 

25. BS 

29.38 

32.93 

32.88 

26.69 

21.50 

19.00 

19.93 

19.20 

26.65 

21.68 

25.42 

6 

24.49 

32.70 

32.22 

31.59 

25.37 

21.39 

14.03 

19.38 

19.07 

25.81 

21.30 

24.93 

7 

27.25 

34.00 

31.45 

30,33 

24.12 

21.19 

19,04 

14.30 

19.10 

25.37 

20.84 

24.68 

8 

2A.96 

33.62 

30. 65 

28.79 

23.10 

20.57 

19.16 

19.30 

19.10 

25.09 

20.  S6 

24.42 

9 

26.36 

32.97 

29.87 

27.20 

22.61 

20.06 

19.22 

19.43 

19.00 

24,93 

20.31 

24.20 

10 

27.17 

32.01 

29.03 

2S.75 

22.14 

21.38 

19.13 

19,43 

18.91 

24.73 

24.05 

23.95 

u 

25.35 

30.99 

27.85 

24.98 

21.69 

24.38 

19.24 

19.44 

20.70 

24.41 

23.71 

23.60 

12 

24.18 

30.02 

26.57 

24.61 

21.47 

22.30 

14.1* 

19.39 

20.66 

24.06 

23.00 

23.46 

13 

23.72 

29.05 

25.70 

24.94 

22.30 

21.29 

14.17 

19.30 

20.59 

24.09 

22.19 

27.65 

14 

23.47 

27.89 

25.00 

24.60 

21.74 

20.61 

14,54 

19.20 

20.51 

24.02 

21.53 

32.80 

IS 

23.00 

26.77 

24.49 

24.13 

21.28 

20.18 

20.76 

14.20 

20.55 

23. 87 

21.11 

32.70 

lb 

22.34 

25,72 

24.19 

23.65 

20.71 

19.82 

20.04 

19.18 

20.39 

23.66 

20.72 

32.69 

17 

21.78 

24.89 

24.08 

23.13 

20.32 

19.91 

14,77 

14.14 

20.33 

23.44 

20.37 

32.40 

18 

21.45 

25.45 

24.45 

22.56 

20.09 

14.83 

14.30 

14.08 

20.22 

23.26 

20.21 

32.03 

19 

21.32 

27.54 

24.28 

22.04 

19.85 

14.68 

19.27 

19.18 

20.30 

23.27 

20.10 

31.67 

20 

29.41 

27.70 

24.07 

21.64 

19.78 

14,55 

14.57 

19.20 

20.56 

22.51 

19.64 

31.10 

21 

33.56 

26.96 

24.88 

28.80 

19. S8 

14.40 

19.50 

19.20 

30.91 

22.35 

19.90 

30.47 

22 

33.24 

26.31 

25.03 

34.15 

19.36 

19.86 

14.20 

31.97 

22.34 

19.96 

29.43 

23 

32.51 

32.80 

25.89 

34.78 

19.67 

19.84 

19.17 

31.99 

23.31 

31.04 

26.45 

2« 

32.84 

35.17 

26.07 

34.60 

14.38 

19.34 

19.20 

32.10 

23.57 

32.92 

29.58 

25 

31.94 

35.72 

25.44 

33.73 

19.20 

20.70 

19.20 

32.22 

23.04 

33.72 

30.03 

26 

30.65 

35.68 

24.41 

32.51 

19.10 

24.20 

19.20 

32.35 

22.16 

33.76 

29.37 

27 

31.34 

35.36 

23.76 

32.33 

14.03  F 

19.20 

26.20 

19.22 

32.40 

21.47 

33.56 

26.30 

28 

30.55 

34.72 

23.37 

31.67 

18.90 

19.06 

26.83 

19.20 

32.40 

21.00 

33.20 

27.02 

29 

29.58 

23.10 

31.00 

18,88 

19.15 

25.34 

19.16 

32.10 

20.74 

32.56 

25.45 

30 

28.13 

22.72 

30.28 

19.04 

19.06 

23.42 

18,96 

31.86 

20.47 

31.53 

25.3* 

31 

30.36 

22.20 

22.96 

21.69 

19.05 

20.53 

25.00 

the 

FOLLOmING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

above 

WEAN 

27.34 

30.33 

26.49 

27.97 

21.63 

20.43 

19.42 

23.90 

24.17 

24.73 

26.10 

MAX 

33.56 

35.72 

33.80 

34.78 

29.32 

26.83 

20,88 

32.40 

31.40 

33.78 

32.60 

MIN 

21.32 

24.69 

22.20 

21.64 

18.88 

14.00 

18.98 

18.91 

20.47 

19.84 

23.46 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  n«S  35,72  On  FES.  25. 
LONEST  STAGE  NAS  IS. SO  ON  MAY  29. 
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BAYOU  TECME  AT  PORT  BARRE,  L*. 

LOCATION.  LAT.  10-12-47,  LONS*  91-58-01.  ON  BRIDGE,  800  PEET  BELOW  HEAD  OF  BAYOU,  (BTA. 

••050 I 2 A. > 

SA6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1912  TO  1911,  AND  1916  TO  1917.  OAILY,  OCT.  1917  TO  DATE. 
CASE  KNOWN  AS  RAN6E  16  FROM  1912  TO  1911,  AND  BAYOU  TECHE  AT  HEAD  FROM  1916  TO  1919. 

EXTREMES.  MI6HEST,  26.27  FEET  UN  MAY  2«,  1951,  LOWEST,  10.10  FEET  ON  OCT.  16,  1956. 

daily  eight  a.m.  stage  in  feet  case  zero  is  at  ngvd 


OAV 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.15 

19. 1W 

20.58 

18.02 

20.50 

19.45 

14,25 

18.12 

12.70 

17.70 

15.49 

2 

15.90 

19.12 

20.38 

17.98 

20.01 

19.08 

14.02 

17.96 

12.70 

17,49 

17.41 

3 

18. IS 

18.78 

20.70 

18.67 

19.49 

18.88 

11.78 

17,65 

11.10 

17.10 

F 

17.  0 

4 

17.07 

19.40 

20.80 

20.00 

19.04 

18,64 

11.54 

17.61 

11.79 

16.95 

17.7 

5 

16.  TS 

19.78 

20.80 

20.12 

19.00 

18.17 

11.34 

17.12 

11.76 

16.51 

F 

15.90 

17 .0 

0 

16.65 

20.7* 

20.56 

20.08 

18,90 

18.16 

11.13 

16,94 

11.61 

16.18 

15.46 

17.1 

7 

16.81 

21.20 

20.11 

19.99 

18.69 

17.99 

12.94 

16.46 

11.46 

15.90 

15.25 

16.0 

0 

18.19 

21.11 

20.09 

19,80 

18.47 

17.82 

12.86 

15.98 

11.21 

15.66 

15.48 

16.6 

4 

17.87 

20.90 

19.89 

19.50 

18.10 

17.60 

12.91 

15.62 

11.17 

15.49 

15.46 

16.2 

10 

17.  «0 

20. S7 

19.61 

19.07 

18.19 

17. 11 

12.76 

14.99 

11.10 

16.15 

15.70 

15.0 

tl 

16. 8« 

20.25 

19.38 

18.72 

18.10 

17.59 

12.70 

14.66 

13.21  » 

15.69 

17.05 

15.7 

12 

16.17 

19.95 

18.97 

18.90 

18.04 

18.06 

12.52 

14.50 

11.49 

15.48 

17.90 

IS. 6 

13 

17.57 

19.68 

18.65 

19.01 

18.20 

17.98 

12.52 

14.26 

11.61 

16.12 

15.65 

15.0 

1« 

17.89 

19.17 

18.52 

18.22 

17.60 

12.91 

14.21 

11.71 

16.90 

F 

15.17 

10.5 

IS 

17.95 

18.96 

16.45 

18.16 

17.50 

13.85 

14.09 

11.79 

17.19 

F 

15.15 

10.6 

16 

16.95 

18.57 

18.41 

F  18.40 

18.04 

17.10 

14.86 

11.91 

11.81 

15.66 

15.49 

10.7 

17 

16.25 

18.20 

16.38 

18.28 

17.89 

16.66 

16.17 

11,71 

11.80 

15.29 

F 

15.57 

10.5 

16 

16.87 

16.19 

18.40 

18.17 

17.69 

16.24 

16.62 

11.55 

11.76 

15.52 

15.40  F 

10.1 

19 

17.02 

16.47 

18.41 

18.07 

17.41 

16.16 

16.74 

11.40 

11.70 

14.89 

15.20 

10.0 

20 

17.95 

18.41 

18.46 

17.99 

17.14 

16.02 

16.60 

11.14 

11.86 

14.84 

15.80 

10.0 

21 

19.11 

16.26 

18.49 

19.52 

16.69 

15.86 

16.99 

11.25 

19.07 

14.66 

14.T7 

10.5 

22 

19.10 

18.07 

18.52 

21.99 

16.28 

15.65 

17.67 

11.15 

16.62 

14.56 

14.60 

10.1 

23 

19.15 

19.40 

18.82 

22.58 

16.01 

15.48 

17.48 

11.08 

18.50 

15.45 

17.15 

17.0 

24 

19.62 

21.09 

18.80 

22.50 

15.81 

15.10 

15.24 

12.98 

18.21 

16.41 

F 

16.60 

10.2 

2S 

19.65 

21.29 

18.75 

22.29 

15.48 

15. 11 

15.15 

12.69 

18.72 

16.41 

10.7 

2b 

19.38 

21.27 

18.72 

21.99 

15.14 

15.09 

16.98 

12.91  F 

16.12 

15.55 

F 

20.00 

10.6 

27 

19.10 

21.04 

18.17 

21.99 

14.81 

15.11 

18.71 

12.88 

18.21 

14.99 

19.72 

10.2 

26 

19.26 

20.81 

18.28 

21.60 

14.49 

14,98 

18,87 

12.79 

18.74 

14.62 

19.51 

17.0 

29 

19.03 

18.19 

21.26 

14,20 

14.74 

18.11 

12.79 

17.98 

14.40 

19.11 

17.1 

30 

18.75 

18.17 

20.90 

14.75 

14.46 

17.17 

12.60 

17.77 

14.56 

F 

19.21 

10.0 

31 

19.18 

18.10 

19,58 

16.11 

12.79 

14,74 

10.5 

THE 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  TME  TABLE 

ABOVE 

HEAftl 

17.80 

19.72 

19.12 

17.50 

16,87 

15.22 

14.54 

15.12 

15.81 

HAX 

19.82 

21.29 

20.80 

20.50 

1*.45 

18.98 

18.12 

19.07 

17.70 

WIN 

11.15 

18.07 

18.10 

14.20 

14.48 

12.52 

12.79 

12.70 

14.40 

f.  not  at  stated  time 

highest  STAGE  MAS  22.60  AT  9  50  A.M.,  APR.  21 
LOWEST  STAGE  MAS  12. «9  ON  JUL,  12. 
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qaily  arises  fob  ioyo 


RUTm  CANAL  *r  BOTH,  s*.  ieasti 


LOCATION,  lit.  10-14-33,  LONS,  91-53-02,  ABOUT  too  FEET  UPS  i BEAM  PNliM  CONTROL  STRUCTURE#  0.4 
mile  BELON  JUNCTION  kith  BAYOU  TECHE.  (STA.  6415012C. ) 

CASE,  STAFF  TYRE. 

records  available,  intermittently,  1932  to  ms  ano  irsy  to  1945.  oaily,  may  i«*$  to  date,  brior 

TO  JAN.  21,  1947  REFER  to  CASE  LOCATED  ON  OLO  STATE  HISHMAY  25  (PRESENTLY  MISHMAY  St)  8RI06E, 

BOO  FEET  UPSTREAM. 

EXTREMES.  MI  CHEST ,  IS. 4  FEET  ON  AuS  tS  ANO  IS,  1940.  LOdEST,  5.2  FEET  OH  OCT,  27,  1956, 


OAtLV  C1SHT  A.M.  STA6E  IN  FEET  CASE  ZERO  IS  AT  NSVO 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6  9. SO 

G 

11.30 

G 

11.60 

G 

10.76 

G 

12.16 

G 

12.92 

9.32 

G 

10.07 

S  9.75 

G 

10.67 

S  9.43 

6 

10.47 

2 

G  9.03 

G 

11.09 

G 

It. 40 

6 

10.65 

G 

11.80 

G 

12.60 

9.29 

G 

10.80 

S  9.64 

G 

10.64 

10.20 

S 

10.93 

3 

6 

10.54 

G 

11.07 

G 

13.43 

G 

It. OS 

6 

11.53 

G 

12.23 

9.28 

G 

10.77 

S  4.77 

G 

10.58 

10.42 

6 

10.80 

4 

to 

10.55 

G 

11.20 

6 

12.03 

G 

11.00 

G 

11.36 

6 

12.01 

«.2l 

G 

10.73 

B  4.73 

G 

10.55 

10.36 

6 

10.64 

5 

6 

10.56 

6 

11.93 

G 

11.67 

6 

11.05 

G 

11.14 

G 

11.47 

«.19 

G 

10.61 

C  4.73 

G 

10.40 

10.32 

6 

10.55 

6 

C 

10.43 

G 

13.23 

G 

11.40 

G 

11.17 

G 

11.12 

G 

11.30 

9.16 

G 

10.56 

B  4.77 

G 

10.31 

10.27 

8 

10.35 

7 

G 

10.61 

G 

12. OS 

G 

11.37 

G 

11.16 

G 

11.03 

G 

10.94 

9.04 

G 

10.34 

C  9,76 

G 

10.24 

10.23 

8 

10.32 

B 

C 

10.62 

G 

12.56 

G 

11.32 

G 

11.10 

G 

10.92 

G 

10.84 

4.23 

G 

10.33 

6  9.73 

G 

10.18 

10.15 

6 

10.21 

9 

6 

10.74 

G 

12.26 

G 

11.30 

G 

11.05 

G 

10.87 

G 

10.75 

4.35 

G 

10.20 

S  4.63 

G 

10.17 

6 

10.13 

S 

10.23 

10 

G 

10.65 

G 

11.90 

G 

11.23 

G 

11.01 

G 

10.81 

10.67 

4.24 

G 

10.14 

8  9.66 

G 

10.16 

10.10 

S 

10.22 

11 

G 

10.53 

G 

11.60 

G 

11.17 

G 

11.03 

G 

10,78 

10,59 

4.16 

G 

10.00 

6  9.67 

G 

10.15 

10.28 

8 

10.21 

12 

G 

10.37 

G 

11.31 

G 

11.01 

G 

11.12 

G 

10.80 

10.58 

4.14 

G 

4.87 

6  9.70 

G 

10.15 

10.24 

8 

10,00 

13 

G 

10.50 

G 

11.22 

G 

10.96 

G 

11.03 

G 

10.78 

10.54 

4.07 

G 

9.86 

C  9.76 

G 

10.14 

10.23 

6 

10.80 

14 

G 

10.61 

G 

11.61 

G 

10.83 

G 

10.94 

G 

10.77 

10.37 

4.60 

G 

4.88 

S  9.75 

G 

10.37 

10.18 

E 

11.30 

15 

G 

10,50 

G 

11.02 

G 

10.65 

G 

10.92 

G 

10.76 

10.34 

9,60 

G 

4.79 

C  4.77 

G 

10.35 

10.14 

E 

11.30 

U 

G 

10.54 

G 

10.94 

G 

10.77 

G 

10.80 

G 

10.75 

10.25 

4.78 

G 

9.74 

6  4.74 

G 

10.22 

10.06 

6 

11.23 

17 

G 

10.92 

G 

10. SO 

G 

10.73 

G 

10.78 

G 

10,75 

10.00 

9.45 

G 

4.75 

6  9.80 

G 

10.09 

10.03 

6 

11.16 

IS 

G 

10.40 

G 

10.  SS 

G 

10,77 

G 

10.77 

G 

10.73 

♦.85 

10.17 

G 

4.73 

E  4.74 

G 

10.00 

10.04 

6 

11.12 

19 

G 

10. 40 

G 

10.82 

G 

10.77 

5 

10.75 

G 

10,62 

9.79 

10.32 

G 

*.72 

S  9.89 

G 

10.02 

10.02 

E 

11.03 

20 

6 

11.03 

G 

10.81 

G 

10.76 

G 

10.74 

G 

10.54 

».95 

10,28 

G 

4.74 

S  11.30 

G 

4.94 

10.01 

8 

10.44 

21 

G 

11,14 

G 

10.77 

G 

10.78 

G 

14,48 

G 

10.45 

9.72 

10.37 

G 

9.67 

S  11.45 

G 

9.94 

10.00 

6 

10.89 

22 

G 

11.13 

G 

10.75 

G 

10. SO 

G 

14.23 

G 

10.38 

9.66 

10.42 

G 

10.13 

S  11.26 

G 

9.97 

S 

9.95 

E 

10.87 

23 

G 

12.92 

G 

12.14 

G 

11.30 

G 

15.17 

G 

10.48 

9.62 

10.37 

G 

».74 

S  11.04 

G 

10.08 

10.34 

6 

10.83 

24 

G 

11.98 

6 

12.98 

G 

10.99 

G 

14.25 

G 

10.25 

9.56 

6 

10.59 

G 

9.42 

S  10.98 

G 

10.18 

10.74 

6 

11.07 

25 

G 

11.60 

G 

12.72 

G 

10.92 

6 

13.82 

6 

10.17 

«.55 

6 

11.07 

G 

4.62 

6  10.94 

G 

10.29 

11.89 

8 

11.00 

26 

G 

11.34 

G 

12.49 

G 

10.86 

G 

13.47 

G 

10.04 

’.50 

12.30 

G 

9.74 

6  10.88 

G 

10.16 

11.48 

6 

10,97 

27 

G 

11.15 

G 

12.20 

6 

10.84 

G 

13.98 

G 

10.00 

9,50 

12.15 

G 

»,64 

S  10.88 

G 

10.05 

11.24 

8 

10.84 

2S 

6 

11.04 

G 

11.93 

6 

10.76 

G 

13.42 

9.93 

9.52 

11.48 

G 

9.65 

S  10.87 

6 

4.97 

11.03 

C 

10.74 

29 

6 

11.02 

G 

10.80 

G 

12.92 

9.87 

9.44 

11.63 

G 

4,65  S  10.81 

G 

9.45 

11.00 

6 

10.60 

30 

G 

11.30 

G 

10.78 

G 

12.62 

10.78 

*.40 

11.17 

G 

9.68 

8  10.78 

G 

9.94 

10.48 

E 

10.46 

31 

G 

It. 45 

G 

10.76 

G 

13.18 

10.93 

G 

4.58 

G 

4.44 

S 

10,37 

THE  FOLLOMINt 

REFER  ONLY  TO  REA0IN6S 

APPEARINS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.82 

11.65 

11.12 

11.97 

10.82 

10.44 

10.08 

10.00 

10.20 

10.18 

10.40 

10.74 

MAX 

G 

12.92 

6 

13.23 

G 

13.43 

6 

16.23 

G 

13,18 

G 

12.92 

G 

12.38 

G 

10.87 

S  11.45 

6 

10.67 

s 

11.84 

6 

11,10 

MIN 

6 

9.56 

6 

10.75 

G 

10.65 

G 

10.65 

9.87 

9.40 

9.07 

G 

4.50 

C  4.63 

G 

9.44 

s 

4.43 

8 

10.00 

6-  SATES  CLOSED 

HIGHEST  stage  mas  I6.2S  ON  APR.  22, 
LONEST  STAGE  NAS  9.07  ON  JUL.  13, 


DAI LV  BATE  OPENINGS  POR  1979 


RUTH  canal  CONTROL  STRUCTURE 

f,MYOPENEDUTHE'sANtN'HOUNTTRUC'URE  C0NS1STS  “F  THREE  S*,ES<  EACH  EIGHT  PEET  RIDE.  ALL  GATES  AME 

remarks,  structure  is  operated  and  maintained  bt  the  acacia-vermilion  rice  irrigating  co.,  inc 

ronui  P Y  i  a 


daily  eight  a.n,  sate  openings  in  inches 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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8AY0U  TECHE  AT  KEYSTONE  LOCK  (LA.)  (LONER) 

LOCATION.  LAT.  J0-09-I5,  LONS.  91-89-82.  OONNSTREAM  SIDE  OF  LOCK  AND  DAM,  ON  NEST  FENOER,  and 
J.B  MILES  SOUTH  OF  ST.  MART1NYILLE,  LA.  (STA.  69250120.) 

CAGE •  STAFF  TYRE, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  1,  191}  TO  DATE. 

extremes,  highest,  28.30  FEET  (GATES  OPEN)  ON  MAY  27,  1927.  L0»E8T,  MINUS  0.7  FOOT  ON  SEPT.  22, 

1915. 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  m.l.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

}.10 

5.70 

6.70 

4.20 

9.60 

9.10' 

2.50 

9.80 

3.50 

3.80 

3.50 

3.90 

z 

2.50 

0.90 

6.20 

4.30 

9.20 

8.90 

2.20 

9.50 

3.50 

3.70 

3.20 

3.80 

3 

2.50 

4.60 

10.90 

5.50 

8. SO 

7.80 

2.20 

4.30 

5,90 

3.50 

3.30 

3.60 

4 

3.00 

5.50 

9.00 

5.50 

8,90 

7.30 

2.30 

9.10 

3.60 

3.50 

3.20 

3.80 

5 

3.29 

7.40 

0.00 

5.00 

8.10 

6.90 

2.30 

3,80 

3.90 

3.20 

3.20 

3.30 

0 

1.20 

10.40 

7.40 

4,00 

7.70 

6.10 

2.20 

3.70 

3.10 

3.20 

3.20 

3.30 

7 

9.89 

9.90 

7.00 

4.00 

7.30 

5.50 

2.10 

3.50 

2.90 

3.20 

3.30 

3.20 

0 

9.30 

0.80 

6.60 

4.00 

7.00 

9.90 

2.90 

3.90 

2.80 

3.00 

2.90 

3.10 

9 

3.60 

8,10 

6.30 

4.80 

6,60 

9.60 

2.50 

3.90 

2.60 

3.10 

3.10 

3.00 

to 

3.50 

7.50 

0.00 

4.60 

6.30 

9.90 

2.50 

3.30 

2.60 

3.30 

3.90 

2.90 

tl 

3.50 

7.no 

5.90 

4.00 

5.90 

9.20 

2.80 

3. IS 

2.80 

3.00 

3.00 

2.*0 

\Z 

3.30 

6.50 

5.50 

5.20 

5.70 

3.90 

2.30 

2.90 

2.90 

3.00 

3.00 

3.10 

13 

3.30 

6.00 

5.00 

5.20 

5.90 

3.80 

2.50 

2.60 

3.30 

3.10 

3.10 

3.20 

14 

3.60 

5.90 

4.60 

5.00 

5.00 

3.7u 

9.15 

2.70 

3.50 

3.10 

2.60 

5.80 

15 

3.90 

5.30 

a. 30 

4.00 

9.70 

3.70 

3.90 

2.80 

3.10 

3.10 

2.35 

8,90 

16 

3.90 

4.90 

4.10 

4.70 

9.50 

3.60 

9.00 

2.60 

2.70 

3.30 

2. «S 

9.70 

17 

3.30 

4.40 

4.00 

4.40 

9.90 

3.90 

2.90 

2.60 

2.90 

3.20 

2.60 

9.50 

19 

3.20 

4.50 

4.20 

4.30 

9.20 

3.30 

2.90 

2.60 

3.20 

3.10 

2.70 

4.00 

1* 

3.20 

4.40 

4.30 

4.20 

9.10 

3.20 

3.10 

2.60 

3.40 

3.00 

2.85 

9.00 

to 

9.90 

4.20 

4.40 

4.10 

9.00 

3.20 

3.90 

2.70 

3.80 

3.30 

2.90 

4.00 

?\ 

9.30 

4.00 

4.30 

10.90 

3.90 

3.00 

9.20 

2.90 

7.20 

3,90 

3.00 

3.90 

2Z 

9.10 

4.40 

4.20 

14.02 

3.80 

2.90 

3.60 

2.60 

6.10 

3.50 

3.10 

4.00 

23 

9.90 

6.50 

13.00 

9.20 

2.80 

3.70 

3.10 

5.90 

3.60 

3.20 

8.10 

24 

S.20 

10.40 

5.30 

11.00 

3.70 

2.90 

9.70 

2.90 

9.80 

3.00 

3.50 

5.60 

25 

6.90 

0.90 

4.60 

11.10 

3.30 

2.80 

6.60 

2.80 

9.90 

3.00 

7.80 

9.90 

26 

6.30 

0.20 

4.20 

10.60 

3.10 

2.90 

8,90 

3.70 

0.20 

3.20 

6,60 

8.20 

27 

5.90 

7.70 

4.10 

11.60 

3.00 

2.30 

8.00 

3.90 

9.20 

3.10 

5.80 

8.00 

20 

5.20 

7.20 

0.00 

10.00 

3.00 

2.90 

7.50 

«.20 

9.20 

3.20 

5.20 

3.80 

29 

9.60 

4.00 

10.30 

3.00 

2. So 

6. To 

3.80 

4.20 

3.20 

9.90 

3.70 

30 

9.90 

4.20 

9.90. 

9,20 

2.50 

6.10 

3.90 

9.00 

3.20 

9.00 

3.50 

31 

6.80 

4.30 

10.80 

5.30 

3,50 

3.80 

3.10 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

ME  AM 

9.17 

5.40 

6.99 

5.57 

9.25 

3.05 

3.30 

3.81 

3.25 

3.54 

3.83 

MAX 

8.20 

10.90 

14.02 

10.80 

9.10 

0,40 

9,80 

7.20 

3.80 

7.80 

5.60 

“IN 

2.50 

4.00 

4.10 

3.00 

2.30 

2,10 

2,60 

2.60 

3.00 

2.35 

2.90 

HIGHEST  STAGE  "AS  19. S2  ON  APR.  22 
LOHFST  STAGE  nas  2.10  On  jul.  7. 
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DAILY  STASES  FOR  1479 


CMARENTON  drainage  canal  near  floodgate  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-53- Jo,  LONG.  9t.]|.12.  STATE  HICHPAY  «7  BRIDGE  A7  JUNCTION  »ITM  BATOU  TECHE . 
(STA.  644001].) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AN 0  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  Jan.  1441,  TO  NOV.  1945,  AND  APR.  1446,  TO  DATE.  PRIOR  TO  NOV.  1970  GAGE  MAS 
LOCATED  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  PRESENT  LOCATION. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.]  FEET  ON  JUNE  0,  195].  lO>EST,  MINUS  1.17  FEET  ON  JAN.  (],  1456. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

t 

2.2* 

0.45 

2.37 

2.15 

2.40 

1.27  F 

2.50 

2.43 

1.64 

1.70 

0.77 

2 

1.35 

1.10 

2.35 

2.55 

F  4.50 

2.91 

1.34 

2.21 

2.47 

1.60 

1.41 

0.64 

3 

0.52 

1.24 

2.51 

2.23 

4,46 

1.32 

2.10 

2.54 

1.31 

1.06 

0,65 

a 

0.64 

1.27 

2.71 

2.30 

».41 

1.40 

1.88 

2.55 

1.61 

1.17 

0.96 

5 

0.84 

1.51 

2.«4 

l.»8 

4.24 

1.40 

1.80 

2.10 

1.18 

1.35 

1.12 

6 

0.78 

2.50 

2.49 

2.08 

3.41 

F  2.45 

1.35 

1.7] 

l.*6 

1.39 

1.50 

1.48 

7 

1.54 

3.10 

2.55 

2.2« 

1.84 

2.18 

1.47 

1.72 

1.84 

1.47 

1.10 

1.14 

6 

0.S3 

2.78 

2.2» 

2.10 

3.71 

2.18 

1.44 

1.82 

1.82 

1.47 

1.42 

1.30 

9 

0.14 

2.82 

2.17 

3.58 

2.16 

1  .62 

l.*7 

1.51 

1.71 

1.75 

1.18 

10 

0.68 

2.60 

2.18 

2.«0 

3.48 

2.04 

1.70 

1.44 

1.58 

1.50 

1.61 

11 

0.90 

2.50 

1.40 

2.61 

3.32 

1.85 

1.55 

1,84 

1.82 

1.11 

1.27 

12 

1.08 

2.«2 

1.78 

3.05 

3.16 

1.74 

1.55 

1.50 

2.05 

1.62 

1.08 

F  1.15 

13 

1.37 

2.28 

1.74 

3.20 

2.46 

1.70 

1.67 

1.36 

2.21 

1.65 

0.65 

1.62 

1« 

1.15 

2.23 

1.77 

2.85 

2.56 

1.72 

1.40 

1.47 

2.30 

l.tl 

F  0.40 

1.12 

15 

0.54 

2.10 

1.20 

2.71 

2.38 

1.78  F 

2.41 

1.51 

1.61 

1.40 

1.28 

16 

0.92 

1.42 

1.50 

2.57 

2.17 

1.76 

1.41 

1.15 

1.62 

1.50 

17 

1.11 

1.35 

1.60 

2.17 

l.«4 

1.86  F 

1.10 

1.60 

1.81 

1.72 

1.17 

16 

1,08 

1.25 

1.82 

2.11 

1.75 

1.40 

1.34 

1.60 

2.15 

1.65 

0.88 

19 

1.19 

0.80 

2.0] 

2.06 

1.41 

2.00 

t  .50 

1.68 

2.28 

1.75 

1.12 

20 

1.72 

1.15 

1.47 

1.97 

1.40 

1.42 

1.58 

1.7] 

2.57 

2.00 

1.35 

21 

1.68 

1.61 

1.44 

2.3« 

1.44 

1,84 

1.65 

1,80 

2.48 

2.13 

F  1. 41 

1.50 

22 

1.00 

l.nl 

1.76 

4.04 

1.44 

1.77 

1.60 

1.80 

2.50 

2.27 

1.45 

1.72 

23 

1.28 

1.45 

2.39 

4.46 

2.10 

1.77 

1.86 

l.»5 

2.10 

1.67 

1.12 

1.88 

2a 

1.87 

2.61 

l.*3 

4.56 

1.89 

1.78 

2.64 

1.92 

2.07 

i.oo 

2.18 

25 

1.51 

2.90 

1.65 

4.65 

1.47 

1.59 

3.15 

1.79 

1.68 

l.*6 

26 

1.78 

2.35 

1.48 

4.71 

1.61 

1.24 

1.57 

1.90 

1 .83 

1.18 

27 

l.TJ 

2.42 

1.65 

4.86 

1.75 

1.10 

3.73 

2.01 

1.80 

1.12 

20 

1.18 

2.51 

1.68 

4.85 

1.80 

1.12 

3.58 

2.17 

1.65 

0.44 

29 

0.95 

2.00 

4.74 

1.80 

1.52 

1.18 

2.00 

0.49 

1.09 

30 

1,18 

2.25 

2.25 

1.40 

2.86  F 

2.25 

1.77 

0.55 

0.40 

31 

1.26 

2.31 

2.98 

2.58 

2.45 

F  2.40 

0.87 

THE 

folloming 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

1.16 

1.99 

2.01 

2.09 

*AX 

2.24 

1.10 

2.71 

2.«8 

M|N 

0.12 

0.80 

1.20 

1.35 

F-  NOT  AT  8TATE0  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  «.95  AT  o  10  P.M.,  APR.  26 
LOWEST  STAGE  MAS  0.22  ON  JAN,  ]. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  AT  8ALD«IN,  LA. 


LOCATION.  LAT,  29-49-23,  LONS,  91-32-30,  ABOUT  35  FEET  SOUTHNEST  OF  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE,  (STA.  6445013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 

RECOROS  AVAILABLE.  AUG,  IS,  1941,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.36  FEET  (CAUSED  BT  HURRICANE)  on  JUNE  27,  1957.  LONEST,  MINUS  1,51  FEET  ON 
Jan.  it,  1946. 


OAlLV 

EIGHT  4 

, H .  stage 

in  FEET 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  0.26 

FOOT, 

NCVO 

DAY 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.93 

0.80 

2.03 

2.16 

3.42 

1.46 

2.20 

2.36 

1.55 

1.30 

0.46 

2 

0.51 

1.26 

2.18 

2.58 

3.50 

1.60 

1.96 

2,40 

1.57 

1.19 

0.26 

3 

0.09 

1.19 

2.24 

1.75 

3.54 

1.60 

1.9a 

2.47 

1.27 

0.05 

0.40 

a 

0.72 

0.92 

1.79 

1.78 

3.66 

1  ,60 

1.60 

2.33 

1.95 

1.05 

0.75 

5 

0.98 

1.20 

1.40 

1.23 

3.20 

1.58 

l.SO 

2,09 

1.24 

1.30 

0.95 

6 

0.07 

2.14 

1.62 

1.60 

2,89 

F  2.38 

1.52 

1.60 

1.80 

1*34 

1*30 

1.50 

7 

1  .60 

2.40 

1.94 

1.86 

3.11 

2.62 

1.85 

1.90 

1.88 

1.25 

0.70 

1.25 

0 

0.22 

1,94 

l.«5 

2.03 

3.16 

2.4  2 

1.74 

2.04 

1.80 

1.50 

1.40 

1.16 

<f 

0,18 

l.SO 

1.95 

1.95 

3.14 

2.30 

1.49 

2.05 

1.40 

1.90 

1.04 

10 

0.67 

1.80 

1.64 

1.99 

3.26 

2.36 

2,07 

1.92 

1.65 

1.03 

1.03 

1 1 

0.84 

1.82 

l.li 

2.99 

3.19 

1.14 

F  1.10 

1.01 

1.95 

1.39 

1.29 

12 

1.12 

1.89 

1.34 

2.95 

2.92 

1.64 

1.40 

2.15 

1.60 

1.16 

1 3 

1  .00 

1.79 

1.63 

2.98 

2.45 

1.97 

F  2.18 

1.42 

2.32 

1.76 

1.36 

0.71 

1.92 

1.61 

2.37 

2.20 

1.83 

2,09 

1.57 

2.25 

O.SS 

0.20 

0.67 

15 

0.44 

1.91 

0.98 

2.29 

2.17 

1.87 

2.05 

1.49 

1.23 

1.50 

0.41 

0.92 

16 

1.00 

1.73 

1.57 

2.23 

2.00 

1.74 

1.71 

1.37 

1.25 

1.64 

0.50 

1.15 

1 7 

1.05 

l  .70 

2.08 

1.81 

1.93 

1.40 

F 

1.60 

2.12 

1.67 

0.69 

0.50 

1 0 

0.45  E 

1.86 

1.77 

1.68 

2.02 

1.55 

2.34 

1.52 

0.73 

0.64 

19 

1  .47 

0.62 

1.73 

1.85 

2.16 

1.83 

2.25 

1.75 

1.13 

0.97 

20 

1.89 

l.OS  F 

2.20 

1.70 

1.81 

2.06 

1.90 

F  2.37 

1.93 

1.16 

1.18 

21 

1.07 

l.«3 

1.55 

2.20 

1,88 

2.10 

1.96 

2.00 

1.40 

1.31 

22 

0.02 

1.63 

3.40 

2.17 

2.02 

t.BS 

F 

1.70 

2.23 

1.79 

1.67 

23 

1.17 

2.10 

3. SB 

2.33 

2.08 

2.3* 

1.87 

0.07 

0.61 

1.84 

2* 

t  .1  J 

1.25 

3.57 

1.80 

2.05 

3.51 

1.77 

1.35 

0.90 

2.18 

25 

3.92 

1.04 

3.60 

1.44 

1.76 

3,66 

1.98 

1.38 

1.62 

0.68 

26 

1.07 

I.2T 

3.77 

1.86 

1.40 

3.65 

1.88 

F  1,80 

1.56 

0.60 

27 

l.«3 

1.65 

3.60 

2.03 

1.56 

3.49 

1.89 

2,00 

1.55 

0.66 

26 

0.78 

2.«0 

1.75 

3.62 

1.89 

1.56 

3.27 

2.10 

2.15 

1.06 

0.53 

29 

0.98 

2.30 

3.53 

1.87 

1.78 

2.67 

2.20 

1,90 

0.36 

0.77 

SO 

1.49 

2.53 

3.57 

2.35 

1.55 

2,40 

2.27 

1.66 

0.24 

0.43 

31 

0.09 

2.«2 

2.77 

2.20 

2.54 

2.21 

0.53 

THE 

FOLLOWING 

REFER  only  to 

READINGS 

AFPEARING  IN  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

«»» 

-IN 


2.5«  2.49 
3.77  3,66 
1.23  1.44 


0.97 
2. IS 
0.26 


F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  4.00  *T  2  00  P.M.,  JuL.  24 
LOMEST  STAGE  NAS  MINUS  0.07  On  J»n.  2. 
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DAIL 7  STAGES  FOR  1979 


HANSON  CANAL  at  HANSON  LOCK  (L*. )  C NORTH) 


LOCATION.  LAT.  29-46-17,  LONG.  91-29-01.  ON  FENDER,  15  FEET  NORTH  OF  LOCK,  1.6  mILE8  SOUTHEAST 
OF  FRANKlIN,  LA.  (STA.  6455010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  IHlLV,  NOV .  lb,  1925  TL  SEP.  19,  1951.  INTERMITTENTLY,  1951  TO  1979. 

STAGE  in  feet  GAGE  ZERO  IS  AT  m.l.g 


day  TAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUl  AUG  SEP  OCT  NOV  DE 


1  o 
17 
1  A 

19 

20 


21 

22 

PJ 

24 

25 


26 

27 

2A 

29 

50 

31 


1.10 


7.30 


2.57 


2.35 


3.00 


3.2u 


2.**0 


3.32 


2.20 


1.70 


2.20 


3.10 


a  .  37 


3.30 


3.27 


2.45 


2.40 


2.55 


1.70 


a. 67 


3.46 


2.80  2.30 

2.00 


2.40 


1.95 


2.90 


3.55 


1.72 


2.90 


1.72 


0.82 


l.«5 


2.20 

2.8A  2.05 

3,30 


1. 


2. 


2. 


the  FOLLOWING  REFER  only  TO  REAOINGS  APPEARING  in  the  Table  above 
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u*rou  tecme  at  west  calumet  floodgate  ila.j 


LOCATION.  LAT.  29-42.13.  LONG.  91-22-31.  IN 
NOPTHnEST  OF  CALUMET,  la.  (STa.  4465014. 1 


n£n  Cmamnel  On  SOuTmmesT  end  OF 


floodgate. 


0.8  MILE 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  available.  SEP.  12,  1951,  To  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.65  FEET  ON  APR.  17,  1973.  LOHEST,  minus  2.25  FEET  ON  DEC.  6,  1954. 


DAILY 

EIGHT 

a.m.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  2ER0, 

minus  0.14 

FOOT, 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

a 

5 

2.42 

1.71 

1.37 

1.67 

1.85 

1.69 

F  1.83 
1.80 

2.1« 

2.09 

2.33 

2.51 

2.00 

2.0] 

2.35 

2.32 

2.41 

1.90 

3.80 

3.87 

3.80 

3.93 

3.76 

f  2.40 

1.59 

1.86 

1.67 

1.82 

1.76 

2.77 

2.7J 

2.80 

2.77 

2,87 

3.01 

3.00 

3.13 

3.00 

2.94 

1.87 

1.91 

1.B4 

1.93 

1 .48 
1.72 

1 ,67 

2.«S 

2.45 

2.4* 

2.52 

3.11 

6 

7 

a 

9 

10 

1.75 

1.57 

2.97 

3.17 

2.65 

2.78 

2.43 

2.12 

2.«0 

2.14 

2.07 

2.08 

2.31 

2.25 

2.48 

2.37 

3.39 

3.48 

3.42 

3.38 

3.33 

2.47 

2.55 

2.52 

2.27 

2.27 

1 .80 
1.80 
l.*6 
1.83 
1.53 

2.52 

2.92 

3.22 

3.29 

2.09 

2.72 
2.95 
2.97 
2,64 
2. 87 

F  2.32 

1,70 

1.23 

1.99 

2.56 

1 ,01 

2.00 

1.80 

1.80 

1.70 

1.54 

11 

12 

13 

14 

1 5 

1.61 
t  .80 
2.00 

1  .66 
1.41 

2.38 

2.34 

2.2b 

2.26 

2.1« 

2.52 

2.98 

3.05 

2.63 

2.«7 

3.23 

3.04 

2.90 

2.46 

2.42 

1.90 

1.39 

1.75 

1.75 

1.53 

2.00 

F  1.63 
1.78  F 
1.96 
l.*9 

1.73 

1.80 

t.92 

1.83 

3.10 

3.21 

2.50 

2.61 

1,80 

1.71 

1.14 

1.22 

1.49 

l.»5 

1.57 

1.88 

1.70 

1.55 

16 

17 

16 

19 

20 

1.79 

t.SS 

1.85 

1.86 
2.19 

1.90 
1.44 
2.00 
1.47 
1.84  F 

2.12 

2.33 

2.22 

2.10 

2.04 

2.11 

2.26 

2.14 

2.03 

2.26 

2.20 

t.«S 

2.08 

2.14 

2.33 

2.29 

i.ei 

1.70 

2.75 

2.40 

2.96 

1.98 

1,94 

1.53 

1.93 

2.03 

P  2,65 
2.09 
2.69 

F  1 .55 

1.73 

1.92 

1.94 

2.15 

2.22 

2.18 

1.86 

1.79 

2.01 

2.11 

21 

22 

23 

29 

25 

2.15 

1.54 

1.80 

2.03 

1.87 

1.96 

1.87 

2.1* 

2.81 

2,90 

1.99 

1.98 

2.50 

2.15 

1.70 

2.3* 

3.97 

5.03 

4.05 

4.04 

2.29 

2.26 

2.71 

2.13 

1.67 

2.10 

1.94 

1.90 

1.86 

1.82 

2.54 

2.86 

2.50 

2.79 

3.47 

1.98 
1.87 
1.82 
2.74 

2.99 

3.20 

2.49 

2.24 

2.12 

1 .07 

F  1.65 
2.17 
2.23 

2.42 
2.69 
2.  IS 
2.26 
2.79 

1.55 
2.18 
2.05 
2.15 
*  1.50 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

2.10 

2.01 

1.85 

1.77 

1.98 

1.70 

2.09 

F  2.30 
2.40 

1.77 

1.98 

1.95 

2.13 

2.1* 

2.25 

4.04 

4.04 

3.94 

3.81 

3.8* 

1.73 

1.88 

1.79 

l.*5 

2.35 

1.27 

1.59 

1.58 

1.58 

1.67 

3.83 

3.80 

3.42 

3.00 

2.70 

2.50 

2.72 

2.66 

2.66 

2.76 

2.90 

3.10 

2.00 

2.28 

2.38 

2.37 

2.09 

2.43 

2.68 

2.  *5 

2. 58 
2.8S 
2.79 

2.70 

2.77 

2.69 

2.30 

2.12 

F  1.55 
1.63 
1.88 
1.89 
1.40 
1.63 

the 

follohing 

9EFER 

ONLT  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

7ABLE 

above 

WEAN 

MAX 

WIN 

2.15 

3.17 

1.44 

2.83 

4.05 

1.90 

2.34 

3.83 

1.59 

2.01 

2.79 

1.14 

2.00 

3.11 

1.60 

F-  MOT  AT  8TATE0  TIME 


HIGHEST  STAGE  MAS  4.J7  AT  9  00  P.M.,  APR. 
LOWEST  STAGE  HAS  0.92  On  NOV.  7# 


26. 
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244  DAILY  STAGES  FOR  1*74 

8AV0U  TECmE  at  east  calumet  FLOODGATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-42.08,  LONG.  91-22-07.  IN  N£H  CHANNEL  ON  SOUTHEAST  END  OF  FLOODGATE,  0.2  HUE 
NORTH  OF  CALUHET,  L*.  ( ST  A .  6470010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  NOV.  4,  1976  GAGE  HAS  RAISED  0.14  FOOT  TO  AGREE  NITH  NEN  GAGE  ZERO, 

STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  NOV.  4  HERE  CORRECTED  to  NEN  datum,  prior  TO  1976  GAGE  ZERO  has  minus 
0.14  FOOT,  NGVD, 

RECORDS  available.  SEP.  13,  1951,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  5. 

08  FEET 

ON  OCT. 

3,  1964. 

LUMEST, 

MINUS  2 

,3«  FEET  ON  DEC 

.  23.  1953.  EXTREMES 

HAVE  been 

adjusted 

TO  NGVO. 

dailt 

EIGHT  A 

. H .  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGYD 

(1476 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2,72 

2.66 

2 .77 

2.58 

3.18 

3,50 

2.37 

2.54 

2.78 

2.63 

2. 18 

2.2 

2 

2.72 

2.82 

2.76 

2.54 

3.12 

3,40 

2.35 

2.57 

2.79 

2.73 

1.84 

2.2 

3 

2.71 

2.78 

2.77 

2.60 

3.10 

3.34 

2.33 

2.65 

2.42 

2.65 

1.40 

2.3 

4 

2.64 

2.86 

2.77 

2.57 

3.06 

3.26 

2.33 

2.61 

2.80 

2.01 

1.70 

2.6 

5 

2.57 

3.17 

2.77 

2.60 

3.09 

3.24 

2.30 

2.75 

2.76 

2.*1 

1.03 

2.4 

6 

2.54 

3.96 

2. *! 

2.60 

3.05 

3.15 

2.24 

2.80 

2.53 

2.68 

1.72 

3.1 

7 

2.77 

3.77 

2.68 

2.59 

3.04 

3,10 

2.26 

2.49 

2.77 

2.56 

1.13 

2.4 

8 

2.35 

3.61 

2.71 

2.60 

F  3.00 

3.06 

2.35 

3.10 

2.76 

2.60 

1.63 

2.8 

9 

<-.44 

3.47 

2.70 

2.60 

2.49 

3.01 

2.52 

3.15 

2.48 

2.87 

2.02 

2.7 

10 

2. 77 

3.37 

2.66 

2.60 

2.96 

3.00 

2.58 

2.89 

2.69 

2.74 

1.66 

2.7 

11 

{  .80 

3.26 

2.95 

2.60 

2.93 

2.44 

2.76 

2.76 

2.90 

2.50 

1.67 

2.7 

12 

2.T2 

3.22 

2.62 

2.56 

2.47 

2.40 

2.45 

2.70 

3. IS 

2.82 

1.60 

2.7 

13 

.71 

3.17 

2.*« 

2.56 

2.96 

2.84 

2.45 

2.64 

2.76 

2.70 

1.03 

2.6 

14 

2.67 

3.09 

2.57 

2.59 

2.96 

2.80 

2.46 

2.68 

2.74 

2.12 

1.15 

2.8 

15 

2.66 

3.05 

2.60 

2.58 

2.93 

2.77 

2.43 

2.63 

2.14 

2.63 

l.«2 

2.8 

16 

2.63 

3.00 

2.60 

2.59 

2.65 

2.76 

2.39 

2. ST 

2.15 

2.60 

1.61 

2.8 

IT 

2.71 

2.92 

2.54 

2.56 

2.83 

2.23 

2.36 

2.40 

2.82 

2.60 

l.SO 

2.8 

18 

2.70 

2.85 

2.59 

2.79 

2.70 

2.60 

2.90 

2.44 

2.35 

1.79 

2.8 

19 

2.69 

2.51 

2.57 

2.77 

2.67 

2.76 

2.86 

2.78 

2.45 

2.  >2 

2.7 

20 

2.64 

2.55 

F  2.55 

2.57 

2.74 

2.61 

2.64 

2.86 

2.86 

2.55 

2.10 

2.8 

21 

2.84 

2.89 

2.54 

2.59 

2.72 

2.58 

2.65 

2.75 

2.94 

2.60 

2.34 

2.7 

22 

2.82 

2.73 

2.54 

3.53 

2.70 

2.56 

2.75 

2.61 

2.36 

2.87 

2.59 

2.7 

23 

2.82 

2.88 

2.52 

3.55 

2.90 

2.54 

2.*6 

2.56 

2.32 

I.** 

2.02 

2.7 

24 

2.88 

2.95 

2.60 

3.43 

2.88 

2.51 

3.11 

2.68 

2.26 

2.10 

2.11 

2.7 

25 

2.90 

2.71 

2.62 

3.37 

2.86 

2.49 

3.43 

2.64 

2.27 

2.09 

2.59 

2.7 

26 

2.40 

2.53 

2.62 

3.32 

2.80  F 

2.50 

3.37 

2.54 

2.67 

2.27 

2,*6 

2.3 

2T 

2.88 

2.74 

2.60 

3.37 

2.81 

2.43 

3.28 

2.48 

2.64 

2.52 

2.53 

2.3 

2» 

2.84 

2.79 

2.58 

3.32 

2.74 

2.42 

3.19 

2.47 

3.00 

2.«7 

2.«2 

2.3 

29 

2.84 

2.57 

3.37 

2.79 

2.39 

2.85 

2.56 

2.66 

2.«2 

2.11 

2.8 

30 

2.63 

2.57 

3.22 

2.98 

2.36 

2.54 

2.72 

2.72 

2.73 

2.0« 

2.8 

31 

2.83 

2.57 

3.61 

2.5| 

2.02 

3.34 

2.3 

the 

F0LL0HIN6  REFER 

ONLY  70 

reaoings 

AFPEARING  IN  THE 

table 

ASOVE 

ME4N 

2.72 

3.02 

2.62 

2.94 

2.62 

2.64 

2.73 

2.70 

2.56 

l.«l 

2.8 

MAX 

2.90 

3.96 

3.55 

3.61 

3.50 

3.43 

3.15 

3.18 

3.34 

2.50 

3.1 

MIN 

2.35 

2.51 

2.54 

2.70 

2,36 

2.26 

2.«7 

2.1* 

1.06 

1.03 

2.2 

F-  NOT  AT  STATEO  TINE 

HIGHEST  stage  HAS  5.99  AT  NOON  ON  FES,  6 
LONEST  STAGE  HAS  0.80  ON  NOV.  7. 


DAILY  STAGES  FOG  1979 
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8AV0U  VEGWRION  AT  TOMTOMS  BRIDGE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-21. 00,  LONG.  91-58-53.  HIGHnAY  72*  BRIDGE,  FOUR  MILES  NORTHEAST  OF  CARENCRO, 
LA.  (STA.  *71S«12C.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  may  e,  1907  TO  AUG.  2«,  19T3  AMD  may  2,  1970  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  21.70  FEET  ON  APR.  21,  1977. 
daily  eight  a.m.  stage  in  feet 


LOMEST, 


MINUS  0.35  FOOT  ON  DEC. 

GAGE 


7.  195*. 

ZERO  IS  AT  M.L.C, 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

jul 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

t 

3.05 

12,09 

13.03 

5.78 

3.37 

10.30 

3.90 

5.46 

«. 85 

2 

3.25 

9.99 

11.79 

5.82 

3.24 

9.05 

3.65 

5.35 

4.35 

3 

0.05 

IS. *7 

6.53 

3.24 

8.67 

0.07 

5.17 

4.62 

4 

5.08 

14.90 

8.74 

F 

15.30 

3.17 

7. *7 

3.60 

5.07 

«.6S 

5 

0.9J  F 

10.72 

13.95 

8.32 

14.58 

3. OS 

6.85 

3.53 

0.65 

4. 48 

6 

9.78 

16.32 

13.00 

7.62 

13.00 

2.89 

6.17 

3.48 

4.60 

4.32 

7 

*.28 

17.20 

12.18 

7.28  F 

11.12 

11.74 

2,88 

5,57 

3.27 

4.07 

3.95 

6 

7.07 

i*.*3 

11.50 

7.10 

10. *6 

10.04 

3. 13 

5.17 

3.27 

4.25 

3.79 

9 

*.53 

15.58 

10.87 

6,90 

10.14 

8.97 

4.  SO 

4.87 

2.99 

4.11 

4.06 

10 

5.78 

14,58 

10.28 

6.51 

9.62 

6.23 

3.84 

«.*7 

2.95 

o.io 

4.37 

11 

5.35 

13.44 

10.12 

6.42 

9.15 

7.45 

3.63 

0.20 

J.l« 

4.15 

u 

0.85 

12.14 

9.37 

11.05 

8.75 

6.67 

3.06 

3.82 

3.30 

4,00 

*176 

13 

4.89 

10.77 

8.  *3 

*.J5 

8.19 

6.57 

3.33 

3.62 

3.23 

4.05 

4.77 

14 

5.22 

9.89 

7.9* 

7. *4 

7.55 

6.30 

6.53 

3.56 

3.42 

4.39 

3.99 

IS 

5.23 

9.07 

7.32 

6.69 

6.99 

6.00 

6.83 

3.73 

3.13 

«.65 

3.70 

16 

5.12 

8.30 

*.90 

6.2« 

*.52 

5.69 

5.57 

3.67 

2.90 

4.57 

3.72 

17 

0.79 

7.57 

*.50 

6.01 

6.18 

5.40 

5,10 

3.45 

3.16 

4.17 

3.85 

10 

«.*1 

7.75 

*.37 

5.84 

5.87 

5.04 

5,09 

3.34 

3.60 

3.89 

3.92 

19 

o.7J 

8.70 

6.32 

5.74 

5.64 

4.8  2 

5.47 

0,04 

3.90 

3.75 

3.97 

20 

7.50 

7.49 

6.2V 

5.67 

5.42 

0.74 

5.24 

3.02 

4.66 

4,00 

3.92 

21 

11.99 

*.97 

6.7* 

16.72 

5.10 

4.50 

6.36 

3.64 

14.23 

4.05 

3.92 

22 

9.*5 

6.52 

6.40 

19.60 

4.65 

4.37 

6.54 

3.28 

12.30 

0.17 

3.83 

23 

7.67 

15.41 

12.20 

20.18 

5.83 

4.25 

5.79 

0.53 

10.24 

6.32 

7.65 

24 

10.79 

17.28 

19.6* 

4.87 

4.17 

6.60 

3.4* 

8.40 

4.55 

9.80 

25 

13.05 

17.25 

18.97 

0.26 

5.1* 

12.54 

3.65 

7.30 

4.37 

13.60 

26 

11.63 

16.35 

F  6.60 

18.15 

0.07 

4.33 

16.37 

5.33 

6.70 

4.33 

13.59 

27 

10. *0 

15.28 

6.25 

19.03 

4.00 

3.99 

16.37 

3.90 

6.38 

11.40 

26 

9.08 

10.26 

6.00 

18.24 

3.79 

3.95 

15.65 

3.65 

6.18 

9.23 

29 

8.35 

5.90 

17.37 

3.63 

3.85 

1«.67 

3.67 

6.03 

F  3.79 

7.77 

30 

7.*0 

5.97 

16.70 

3.67 

13.48 

3.50 

5.65 

3.53 

6.96 

31 

13.70 

5.90 

11.83 

3.95 

4, SB 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.20 

10.86 

6.76 

4,76 

5.09 

5.74 

MAX 

10.79 

20.18 

16.37 

10,30 

10.23 

13.60 

MJN 

3.25 

5.67 

2.86 

3.26 

2.90 

3.70 

DEC 


6.1 

s.< 

5.< 


,1 

I 

I 

,4 


3.1 
12.1 
11. < 


4 

4 

( 

( 


6.1 

5.4 

5.1 

9.1 
9.< 


6. 

12. 

«. 


F-  NOT  AT  STATCO  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  20.27  AT  9  00  P.M.,  APR.  22 
LOMEST  STAGE  MAS  2.87  ON  SEP.  10, 
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BAYOU  VERMILION  AT  LONG  BRIDGE,  L*. 

LOCATION,  LAT.  30*14*25,  LONG,  41*57*49.  HIGHhAT  94  BRIDGE,  FOUR  MILES  EAST  OF  LAFAYETTE,  LA, 
I ST  A ,  6722512C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  INTERMITTENTLY,  1933.  DAILY,  OCT.  1937  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.4  FEET  ON  AUG.  15,  1940.  LOWEST,  MINUS  1.04  FEET  ON  DEC.  6,  1459. 


DAILY 

EIGHT  A.*.  STAGE 

IN  FfcET 

GAGE  ZERO 

1$  AT  h.L.G, 

DAY 

JAN  FEB 

MAP  APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  OEI 

l 

3.20 

9.63 

4.91 

3.46 

12.94 

11.19 

2. OB 

8.63 

3.73 

2.90 

3.12 

3. 

2 

F  1.96 

8,91 

4.41 

3.96 

12.57 

11.10 

2.17 

7.94 

3.22 

2.53 

2.18 

2. 

3 

F  0.03 

7.81 

11.49 

5.19 

12.16 

10.90 

2.25 

7.20 

2.98 

2.22 

2.39 

2.i 

4 

2.30 

7.21 

11.80 

4.69 

11.76 

10,67 

2.32 

6.30 

2.70 

2.54 

2.52 

2J 

S 

2. S3 

8.72 

11.63 

4.59 

11.39 

10.42 

2.12 

5.53 

2.53 

1.78 

2.92 

2. 

b 

2.40 

10.59 

11.2B 

4.20 

10.89 

10.02 

2,00 

4,58 

2.62 

2.30 

2.99 

3. 

7 

4.40 

10.94 

10.79 

4.11 

10.40 

4.49 

2.09 

4.12 

2.47 

2.41 

2.36 

2.' 

0 

4.17 

10.82 

10.30 

4.04 

9.92 

8.80 

2.27 

3.76 

2.56 

2.34 

2.67 

2. 

9 

2.89 

10.67 

9.79 

3.74 

9.36 

8,05 

3. "8 

3.48 

2.23 

2.86 

3.33 

2. 

10 

3.01 

10.21 

9.22 

3.23 

8.40 

7.30 

2.65 

3.37 

2.33 

2.49 

2.95 

2. 

11 

3.19 

9.88 

8.6b 

4.36 

8.40 

6.58 

3.00 

2.87 

3.02 

2.14 

2.65 

2.' 

12 

2.82 

9.55 

8.23 

7.00 

7.92 

5.47 

2.25 

2.33 

3.17 

2.63 

2.28 

2.1 

13 

3.15 

8.94 

T.52 

5.89 

7.26 

5.15 

2.72 

2.18 

2.41 

2.69 

2.05 

3.1 

14 

2.30 

8.49 

6.79 

4.64 

6.40 

4.67 

4.49 

2.53 

3.34 

2.09 

1.27 

7.1 

15 

1.51 

7.76 

5.9B 

3.79 

5.68 

4.39 

3.91 

2.47 

2.20 

2.69 

1.91 

6.1 

lb 

2.53 

7.03 

5.41 

3.43 

4.48 

3.97 

3.30 

2.«S 

1.63 

2.89 

1.92 

5. 

17 

2.69 

6.21 

4.91 

3.47 

4.44 

3.87 

2.«2 

2.25 

2.42 

2.67 

2.02 

4. 

IB 

2.44 

5.92 

4.74 

3.21 

3.46 

3.56 

2.58 

2.13 

3.04 

2.50 

2.16 

3. 

19 

2.66 

5.96 

4.58 

3.32 

3.74 

3.48 

3.54 

2.47 

3.28 

2.69 

2.67 

3.' 

20 

3. 84 

5.30 

4.56 

3.32 

3.41 

3.32 

3.12 

2.20 

4.44 

3.01 

2.64 

3. 

21 

6.62 

5.03 

4.14 

11.85 

3.08 

2.97 

3.83 

2.70 

9.42 

3.22 

3.18 

3. 

22 

5.43 

4.59 

4.04 

13.51 

2.83 

2.67 

4.30 

2.22 

8.67 

3.51 

3.15 

3. 

23 

4.64 

10.08 

7.73 

13.77 

4.32 

2.73 

3.77 

3.70 

7.78 

3.63 

3.59 

3. 

24 

9.58 

11.04 

6.63. 

13.77 

2.79 

2.64 

6.00 

3.18 

6.68 

2.18 

5.11 

4. 

25 

4.16 

10.90 

5.09 

13.70 

1.81 

2.77 

8.65 

3.03 

5.78 

2.58 

7.52 

5. 

2b 

8.76 

10.80 

4.11 

13.61 

2.14 

2.69 

10.88 

4.47 

4,99 

2.98 

7.75 

«. 

27 

8.14 

10.61 

3.88 

13.47 

2.28 

2.63 

10.78 

3.30 

4,64 

2.91 

7.20 

3. 

2« 

7.38 

10.30 

3.56 

13.85 

2.12 

2.57 

10,67 

3.27 

4.31 

3.12 

5.81 

3. 

29 

6.47 

3.62 

13.60 

2.24 

2.63 

10.42 

3.34 

3.87 

3.05 

4.52 

2.' 

30 

7.66 

3.87 

13.30 

6.72 

2.42 

10.03 

3.30 

3.35 

3.01 

3.49 

2. 

31 

S. 69 

3.73 

11.75 

4.52 

3.80 

«.21 

2. 

THE 

FOLLOMlNG 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.42 

8.71 

7.03 

7.28 

6.72 

5.63 

4.61 

3.71 

3.87 

2.73 

3.32 

3.' 

M*>f 

4.56 

11.09 

11.49 

13.97 

12.44 

11.19 

10.88 

P.83 

9.42 

4.21 

7.75 

7.1 

MIN 

F  0.03 

4.54 

3.56 

3.21 

1.8| 

2.42 

2.00 

2.13 

1.63 

1.78 

1.27 

2. 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  HAS  13.97  AT  1  00  A.H.,  APR .  27. 
LOME8T  STAGE  HAS  0.03  On  jan.  3. 


DAILY  STAGES  FOR  1474 
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RUTH  CANAL  AT  RUTH,  la.  (WEST) 


LOCATION.  LAT.  30-14-Jk,  LONG.  «I-S3*05<  ABOUT  250  FEET  DOWNSTREAM  FROM  CONTROL  STRUCTURE,  0.45 
mile  BELOW  JUNCTION  alTH  BAYOU  TECHE.  (STA.  6730012C.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE,  OAlLY,  JAN.  I43S  TO  DEC.  1«44  AND  JAN,  1446  TO  DATE.  INTERMITTENTLY,  1445. 
THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANCED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  ZERO  OF  GAGE  IN 
1446  MAS  AT  M.L.G. 

EXTREMES.  HIGHEST,  IS. 5  FEET  FROM  AUG.  14  TO  16,  1440.  LOWEST,  0,00  FOOT  ON  DEC.  4,  1467. 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  in  feet  gage  zero  is  at  ngvd 


DAY 

JAN 

FEB 

M«R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

C 

1  .6* 

G 

7.17 

G 

8.40 

G 

2.82 

G 

11.78 

G 

4.40 

2.43 

G 

8,30 

G 

5.13 

G 

2.54 

G 

2.54 

G 

2.60 

2 

G 

1.64 

G 

6.20 

G 

8.67 

G 

3.02 

G 

11.60 

G 

4.44 

2.43 

G 

7.23 

G 

2.60 

G 

2,11 

G 

1.42 

G 

2.1 

3 

G 

1.55 

G 

5.61 

G 

10.35 

G 

4.16 

G 

11. 28 

G 

4.52 

2.«2 

G 

6.61 

G 

2.63 

G 

2,00 

G 

1.44 

6 

1.4 

4 

G 

1.43 

G 

6.34 

G 

10.70 

G 

4.00 

G 

11.04 

G 

4.48 

2.47 

G 

5.78 

G 

2.60 

G 

1,88 

G 

1.41 

G 

2.0 

5 

G 

1.45 

G 

7.64 

G 

10,52 

G 

3.63 

G 

10.63 

G 

4.32 

2.43 

G 

4.47 

G 

2.58 

G 

l.®7 

G 

1.87 

G 

1.* 

b 

G 

1.63 

Cp 

4.13 

G 

10,40 

G 

3.47 

G 

10.33 

G 

4.08 

2,40 

G 

*.17 

G 

2.72 

G 

t.»« 

G 

1.85 

G 

2.2 

7 

G 

3.40 

G 

4.33 

G 

10.03 

G 

3.30 

G 

4.78 

G 

8.76 

2.40 

G 

3.57 

G 

2.04 

G 

2.25 

G 

1.72 

G 

1.8 

a 

G 

3.06 

G 

4.57 

G 

4.60 

G 

3.30 

G 

4.30 

G 

8.42 

2.34 

G 

3.23 

G 

2.03 

G 

2.25 

G 

1.70 

G 

i.r 

9 

G 

2.30 

G 

4.56 

G 

4.14 

G 

2.82 

G 

4.00 

G 

7.76 

2.82 

G 

2.84 

G 

1.64 

G 

2.20 

G 

1.71 

6 

I. 5 

1C 

G 

2.00 

G 

*.37 

G 

8.74 

G 

2.77 

G 

8.48 

6.48 

2.57 

G 

2.75 

G 

1.84 

G 

1.42 

G 

1.72 

G 

l.« 

11 

G 

2.22 

G 

«.12 

G 

8.40 

G 

3.88 

G 

7.46 

6.00 

3.02 

G 

2,40 

G 

2.62 

G 

l.»5 

G 

1.25 

G 

l.« 

12 

G 

2.01 

G 

8.82 

G 

7.60 

G 

5.47 

G 

7.40 

«.4J 

2.63 

G 

1.63 

G 

2.60 

G 

1.82 

G 

1.24 

G 

1.8 

13 

G 

2.51 

G 

8.43 

G 

6.42 

G 

4.42 

G 

6.87 

4.82 

2.43 

G 

1.62 

G 

2.38 

G 

1.80 

G 

1.22 

G 

T.l 

14 

G 

1.42 

G 

7.45 

G 

6.14 

G 

3.60 

G 

5.58 

4,04 

5.73 

G 

2.40 

G 

2.36 

G 

2.20 

G 

1.21 

G 

7.5 

15 

G 

1.S4 

G 

7.16 

G 

5.42 

G 

3.04 

G 

5.24 

3.8u 

5.24 

G 

1.81 

G 

1.5S 

G 

2.55 

G 

1.22 

6 

6.8 

16 

G 

1 .02 

G 

6.52 

G 

4.78 

G 

2.58 

G 

4,40 

3.61 

2.84 

G 

1.80 

G 

1.56 

G 

2.51 

G 

1.25 

G 

5.7 

17 

G 

1,78 

G 

5.54 

G 

4.33 

G 

2.57 

G 

3.83 

3.80 

2.20 

G 

1.64 

G 

2.68 

G 

2.02 

G 

1.28 

G 

5.6 

16 

G 

1.60 

G 

5.68 

G 

4.12 

G 

2.37 

G 

3.26 

3.64 

2.24 

G 

1.54 

G 

2.84 

G 

2.00 

G 

1.48 

6 

2.4 

19 

G 

1.40 

G 

5.30 

G 

3.85 

G 

2.34 

G 

3.21 

3.57 

5.00 

G 

1.82 

G 

2.42 

G 

2.55 

G 

1.87 

G 

2.7 

20 

6 

4. OB 

G 

4.61 

G 

3.75 

G 

2.34 

G 

2.57 

3.48 

2.73 

G 

2.48 

G 

7.3S 

G 

2.40 

G 

1.80 

6 

2.6 

21 

G 

5.36 

G 

4.20 

G 

3.43 

G 

4.20 

G 

2.54 

5.57 

3,20 

G 

l.*7 

G 

8.20 

G 

2.40 

G 

2.57 

G 

2.6 

22 

G 

4.20 

G 

3.81 

G 

3.«8 

G 

10.38 

G 

2.21 

5.20 

3.47 

G 

4.00 

G 

7.55 

G 

2.58 

G 

2.56 

G 

2.4 

23 

G 

8.37 

G 

8.67 

G 

6.70 

G 

11.40 

G 

3.61 

5.25 

3.21 

G 

2,78 

G 

6. 78 

G 

5.44 

G 

2.88 

G 

2.7 

24 

G 

8.32 

G 

4.13 

G 

5.«1 

G 

12.02 

G 

2.26 

5.25 

G 

5.75 

G 

2.76 

G 

6. OS 

G 

5.50 

G 

4.07 

G 

8.5 

25 

G 

R.15 

G 

4.37 

G 

«.21 

G 

12.24 

G 

1.80 

5.20 

G 

8.33 

G 

2.34 

G 

4.48 

G 

2.82 

6 

6.62 

G 

8.8 

26 

G 

7.88 

G 

4.48 

G 

3.48 

G 

12.24 

G 

1.58 

5.13 

G 

8.86 

G 

3.68 

G 

4.22 

6 

2.57 

G 

6.54 

G 

5.0 

27 

G 

7.38 

G 

4.40 

G 

3.31 

G 

12.55 

G 

1.60 

5.12 

G 

4.20 

G 

2.68 

G 

3.42 

G 

2.00 

G 

5.70 

6 

2.8 

28 

G 

6.54 

G 

4.20 

G 

3.07 

G 

12.52 

G 

1.55 

5.08 

G 

4.21 

G 

2.68 

G 

3.50 

G 

2.55 

G 

4,65 

6 

2.2 

29 

G 

5. 86 

G 

3.44 

G 

12.45 

1  .54 

5.07 

G 

*.20 

G 

2.80 

6 

3.14 

6 

2.60 

G 

5.52 

G 

2.1 

30 

G 

6.04 

G 

3.33 

G 

12.20 

5.70 

5.03 

G 

4.00 

G 

2.83 

G 

2.77 

G 

2.40 

G 

2.78 

G 

I.« 

31 

G 

7.30 

G 

3.02 

G 

4.10 

G 

8.80 

G 

2.81 

6 

2.*2 

6 

1.1 

The 

following 

REFER  only  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3. S3 

7.58 

6.24 

6.13 

6.03 

5.38 

«.55 

3.24 

5.46 

2.28 

2.41 

2.42 

MAX 

G 

8.37 

G 

4.57 

G 

10.70 

G 

12.55 

G 

11.78 

G 

4.52 

G 

4.21 

G 

8.30 

G 

8.20 

G 

5.50 

G 

4.62 

G 

7.57 

MIN 

G 

1.55 

G 

3.81 

G 

3.02 

G 

2.34 

1.54 

5.03 

2.20 

G 

1.54 

G 

1.56 

6 

1.80 

G 

1.21 

G 

1.58 

G-  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.55  ON  APR,  27. 
LOWEST  STAGE  was  1.21  ON  NOV.  14, 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 


VERMILION  RIVER  AT  LAFAYETTE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  39-13-00,  LONS.  41.54-38.  ON  SURREY  AVENUE  BRIDGE.  ( ST  A .  6737S12C,) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION,  GaCE  HEAD  ANO  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  14k7. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  10,  1441,  TO  DATE,  ZERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  1448  HAS  1,44  FEET  HIGHER  THAN 
PRESENT  OATUM,  FOR  RECORDS  1441  TO  1440,  REFER  TO  GAGE  PIN  HOOK  BRIDGE  (V-A),  2,2  MILES 
donnstream, 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.01  ON  APR.  23,  1474.  ESTIMATED  LOMEST,  0.4  FOOT  ON  NOV.  3,  1444, 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  1,53  FEET,  n.l.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.20 

8.13 

4.44 

4.81 

12.77 

10.88 

3.45 

7.25 

5,04 

4.13 

4.01 

6.32 

2 

2.13 

7.45 

10. S2 

5.14 

12.52 

10.44 

3.84 

4,48 

4.73 

3.82 

1.57 

3.42 

3 

1.02 

7.17 

13.00 

5.44 

12.23 

10.50 

3.74 

8.18 

4.81 

3.75 

3.50 

3.71 

4 

3.55 

7.43 

12.32 

5,48 

12.05 

10.34 

3.71 

5.85 

4.38 

1.80 

3.85 

3.84 

5 

3.84 

8.75 

11.88 

5.14 

11.44 

10.18 

3.S8 

5.22 

4.20 

1.22 

4.24 

3.81 

4 

3.57 

11.04 

11.51 

s.oi 

11.22 

4.44 

3.58 

4.73 

4.01 

3.74 

4,00 

4.12 

7 

5.44 

11.14 

11.04 

5.08 

10.81 

4.44 

3.41 

4.83 

3.44 

3.48 

3.38 

3.74 

« 

4.48 

10.80 

10.47 

5.04 

10.38 

4.27 

4.04 

«.7l 

4.04 

1.70 

3.83 

3.65 

4 

3.70 

10.58 

10.24 

4,64 

4.45 

8.48 

4.33 

«.71 

3.87 

4.11 

4.52 

3.45 

10 

4.04 

10.37 

4.84 

4.53 

4.53 

8.03 

4.27 

4, <4 

3.83 

3.48 

3.41 

1.43 

It 

4.15 

10.15 

4.44 

4.04 

4.04 

7.14 

4.04 

4.10 

4.31 

1.43 

3.13 

3.72 

12 

3.83 

4.84 

8.41 

7.37 

8.40 

4.18 

3.88 

3.88 

4.40 

3.88 

3.17 

3.48 

13 

4.24 

4.44 

8.28 

4.44 

7.40 

4.07 

4,80 

3.74 

4.22 

3.43 

3.00 

5.87 

14 

3.28 

4. OB 

7.58 

5.44 

7.10 

5.42 

5.34 

4.14 

4.48 

3.48 

2.67 

7.8| 

15 

2.45 

8.47 

4.88 

4.85 

4.47 

5.40 

4,04 

3.40 

3.85 

4.07 

3.16 

8.44 

14 

3.48 

7.57 

4.34 

4.4S 

5.84 

5.07 

4.22 

3.82 

3.88 

4.31 

3.11 

8.28 

17 

3.77 

7.00 

5.44 

4.47 

5.34 

4.43 

1.54 

3.87 

8.27 

4.20 

3.3« 

5.42 

ia 

3.54 

4.84 

5.40 

4.45 

5.03 

«.81 

3.48 

3.85 

8.76 

4.01 

1.45 

4.81 

14 

3.84 

4.58 

5.72 

4.51 

4.44 

4.77 

4.54 

4.10 

6.82 

4.31 

1.87 

4.54 

20 

5.51 

4.18 

5.52 

4.54 

4.40 

4.54 

4.38 

4.28 

7.44 

4.53 

l.*3 

4.44 

21 

4.41 

5.88 

5.12 

10.73 

4,34 

4.33 

4.48 

4.28 

4,64 

4.45 

4.14 

4.33 

22 

5.47 

4.07 

5.44 

13.44 

4.44 

4,04 

4,78 

4.72 

8.77 

5.11 

4.12 

4.57 

23 

8.34 

10.40 

7.51 

14.01 

5.22 

4.14 

5.24 

«.83 

8.18 

4.21 

4.47 

4.55 

24 

10.07 

11.14 

4.74 

13.48 

3.84 

«.12 

7.82 

4.78 

7.35 

3.41 

5.10 

5.84 

25 

4.32 

10.71 

5.48 

13.42 

3.34 

3.44 

10.18 

5.37 

6.43 

3.74 

7.15 

5.58 

24 

4.03 

10.44 

5.02 

13.51 

3.85 

3.84 

11.22 

5.47 

5.40 

3.40 

7.41 

4.78 

27 

S.41 

10.31 

4.44 

13.84 

3.43 

3.4« 

10.29 

4,68 

5.57 

4.17 

7.01 

4.24 

2S 

7.41 

10.18 

4.78 

13.44 

3.74 

3.41 

4.35 

4,81 

5.27 

4.24 

8.33 

4.01 

24 

7.17 

5.04 

13.25 

4.30 

4.00 

8,54 

4.88 

4.88 

4.12 

5.23 

3,87 

30 

7.44 

5.25 

13.03 

4.00 

3.44 

8.04 

4.75 

4.44 

4.75 

4.48 

3.38 

3l 

8.53 

5.02 

11.74 

7.74 

5.21 

5.34 

3.1* 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.28 

8.41 

7. *2 

7.84 

7.42 

8.42 

5.48 

4,74 

5.17 

4.04 

4.24 

4.51 

"AX 

10.07 

11.14 

13.00 

14.01 

12,77 

10.88 

11.22 

7.25 

4.64 

5.34 

7.41 

7.81 

MIN 

1.42 

5.88 

a#7» 

4.45 

3.34 

3.44 

3.45 

3.88 

3.48 

3.22 

2.67 

3.1? 

HIGHEST 

stage 

"AS  14. 

01  On  APS 

.  23. 

LO"EST 

STAGE 

HAS  1.42 

On  jan. 

3. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


VERMILIUN  RIVER  at  PERRY,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-57-05,  LONG.  92-09-28.  STATE  HIGHWAY  82  BRIDGE.  (STA.  *783013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  REA 0  AND  MAINTAINED  SY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY,  PRIOR  TO  NOV.  30,  1976 
GAGE  MAS  MAINTAINED  BY  U.S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  NEN  ORLEANS  DISTRICT.  SAGE  ZERO  CHANGED 
FROM  M.L.G.  TO  NGVO  AFTER  transfer,  gage  ZERO  CHANGED  TO  MINUS  2.95  NGVD  ON  JAN.  1,  1979. 


REC0R03  AVAILABLE.  NOV.  1971  TO  DATE.  FuR  RECORDS  FROM  JUNE  1911  TO  MAY  1971,  REFER  TO  STATION 
NEAR  ABBEVILLE,  LA. 

EXTREMES.  (FROM  1971  Tu  DATE)  HIGHEST,  12.06  On  MAY  11,  1979.  LOWEST,  MINUS  1.69  FEET  ON  JAN,  27, 
197*. 


daily  EIGHT  A.m.  STAGE  IN  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGvO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.10 

3.6* 

4.95 

5.64 

9.81 

3.51 

S.fll 

5.95 

4,60 

4.21 

3.9* 

2 

1.55 

4.64 

5.0* 

6.41 

8.58 

4.11 

S.lfl 

5.4* 

4.47 

4.53 

3.«0 

3 

1.91 

4.62 

10.10 

6.1* 

7.71 

4.24 

5.17 

5.34 

4,30 

3.94 

3.85 

4 

4.24 

4.43 

8.82 

5.63 

7.3) 

4.57 

5.07 

5.11 

«.5T 

4.67 

4.35 

5 

9. PS 

6.14 

7.42 

4.51 

7.31 

4.41 

5.06 

a.s* 

3.50 

5.24 

4.45 

6 

5.69 

8.82 

6.0H 

5.35 

7.44 

#.35 

a. 67 

4.32 

4.30 

4.72 

4.92 

7 

5.51 

8.7* 

5.5* 

6.04 

7.73 

4,34 

<l.«7 

4.39 

4.33 

3.92 

4.27 

6 

2.6* 

7.00 

4.98 

6.22 

7.77 

4.34 

4.69 

4.57 

4.35 

4.80 

4.27 

9 

5.10 

5.49 

5.28 

5.78 

7.94 

7.34 

4.30 

4,64 

3.91 

5.12 

5.53 

3.90 

10 

4.5S 

5.18 

5.44 

*.11 

8.22 

7.2* 

4.43 

«.57 

4.24 

».ll 

4.30 

4.11 

u 

4.55 

5.24 

«.51 

7.72 

7.91 

6.00 

4.22 

4.09 

5.27 

4.52 

3.95 

4.30 

12 

4.40 

5.2V 

4.74 

7.94 

7.52 

3.5* 

3.7* 

3.75 

5.52 

4.8* 

4.31 

4.41 

13 

5.0* 

5.06 

5.11 

7.00 

*.«1 

4.30 

4,04 

4,00 

5.11 

5.  Ob 

3.52 

4.50 

14 

2. "9 

5.22 

4.91 

5.84 

5.81 

3.90 

5.33 

4.41 

5.81 

3.96 

3.49 

4.95 

is 

5. OB 

5.00 

3.91 

5.61 

6.20 

4.54 

4.59 

4.62 

4.34 

5.12 

3.85 

4.3* 

16 

4.5* 

4.55 

4.7* 

5,*1 

5.97 

4.28 

4.20 

9*75 

3.93 

5.2« 

3.70 

•.*» 

17 

4.21 

3.61 

4.80 

5.63 

5.94 

«.*l 

«.31 

4.80 

5.12 

5.0* 

4.19 

3.30 

16 

5.04 

4.20 

5.21 

5.4* 

5.94 

4.90 

4.40 

4.67 

5.49 

4.89 

4.10 

3.90 

19 

4.25 

3.44 

5.10 

5.73 

6.7* 

5.37 

4.9P 

4,72 

5.52 

5.16 

4.7* 

4.47 

20 

4.78 

4,40 

4.71 

6.53 

5.10 

4.70 

4.72 

».so 

5.35 

4.8* 

4.74 

21 

5.43 

4.79 

5.11 

7.04 

4.9? 

4.74 

4,60 

S.30 

5.40 

5.05 

4.95 

22 

2.94 

4.98 

5.77 

7.20 

4.49 

4.75 

4.39 

*.00 

5.84 

5.09 

5.4* 

23 

4.73 

7."» 

6.94 

7.44 

4,49 

5.34 

4,59 

5.25 

3.76 

2.80 

4.9# 

24 

7.28 

8.91 

4,44 

5.93 

4.19 

7.50 

4.44 

4.96 

4,0* 

4.34 

5.15 

25 

5.55 

7.35 

4.04 

5.40 

3.72 

8.40 

4.60 

4.63 

4.54 

5.12 

3.2* 

26 

5.81 

4.82 

5.53 

6.04 

3.47 

9.41 

4.79 

5.0* 

4.60 

4,83 

2.07 

27 

4.9t» 

5.10 

6.33 

b.10 

3.81 

8.85 

•*73 

5.20 

S.2* 

4.89 

t.*» 

28 

3.77 

5.60 

*.22 

5.88 

3.7* 

7.74 

4.91 

5.3* 

5.31 

4.40 

1.89 

2«# 

4.29 

*,*2 

5.97 

4.05 

6,40 

5,20 

5.19 

5.09 

2.76 

l.*« 

30 

5.2* 

*.*1 

7.10 

3.49 

5.74 

5.53 

4.B4 

S.bl 

3.42 

2.1* 

31 

5.78 

6,21 

11.1* 

5.6* 

6,09 

5.80 

2.27 

The 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

REAPINGS 

APPEARING 

,  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*6  an 

4.24 

5.50 

5.65 

5. So 

5.21 

4.74 

5.17 

4,77 

4.31 

3.89 

*A* 

7.28 

8.91 

10.10 

9.81 

9.41 

6.09 

8.30 

5.84 

5.53 

5.49 

*IN 

1.35 

3.<»« 

3.91 

3.47 

3.51 

3.75 

3.91 

3.50 

2.7* 

t.*4 

HIGHEST 

stage 

HAS  11. 

27 

ON  MAT 

31  AT 

2  30  A.M. 

LOWEST 

stage 

HAS  1.90 

0 

n  DEC. 

29  AT  2 

30  A.M. 

DAILY  STAGES  FOR  1979 
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VERMILION  R]V£R  NEAR  BANCKER,  LA. 

location.  LAT.  29-50-21 .  LONG,  92-07-56.  On  LEFT  AND  RIGHT  BANKS,  THREE  MILES  80UTM  Of  BANCKER. 
(STA.  6787513.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  6,  1965,  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  «.«6  FEET  (AFFECTEO  8*  HURRICANE)  ON  SEP.  «,  1973.  ESTIMATED  LOxEST,  MINUS 
2.2  FEET  ON  nov.  2,  1966. 

Daily  EIGHT  a.n.  STAGE  In  FEET  CAGE  EERO  IS  AT  N.l.G. 


OAY 

JAM 

FEB 

naR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.68 

1.92 

2.38 

2.52 

2.53 

1.05 

2.34 

3.2T 

2.08 

1.62 

1  .07 

l 

F 

1.50 

2.18 

2.40 

2.89 

2.75 

2.18 

1.43 

2.38 

3.00 

2.20 

2.03 

0.73 

3 

1 .99 

3.18 

1.98 

3.11 

2.04 

2.02 

2.67 

3.18 

2.31 

1.05 

1.10 

4 

1.00 

2.26 

1.47 

3.34 

1.83 

2.20 

2.58 

2.95 

2.28 

2.18 

I.M 

5 

1.86 

1.55 

0.70 

2.24 

2.25 

2.32 

2.63 

2.68 

1.55 

2.77 

1.93 

to 

3.30 

1.68 

1.49 

2.00 

2.69 

2.32 

2.52 

2.10 

2.18 

2.22 

2.37 

1 

2.87 

1.76 

2.18 

2.64 

3.09 

2.33 

2.30 

2.39 

2.01 

1.43 

2.12 

6 

F 

•  r.9q 

2.27 

1.24 

2.20 

3.10 

3.14 

2.06 

2, SO 

2.48 

2.27 

2,56 

1.70 

9 

1.97 

1  .95 

1.84 

3.32 

2.84 

2.03 

2.53 

1.83 

2.87 

3.12 

1.76 

lu 

1  .81 

2.00 

2.59 

3.61 

2.88 

2.03 

2.25 

2.23 

1.75 

1.62 

1.5* 

1  t 

1.94 

1.13 

4.33 

3.41 

1.28 

1.73 

1,87 

2.99 

2.18 

1.51 

1.9* 

U 

2.17 

1.70 

3.89 

2.70 

1.43 

1,80 

1.00 

3.00 

2.50 

l.SO 

1.86 

13 

2.10 

2.27 

3.40 

1.70 

2.30 

2.03 

1.70 

2.77 

2.77 

0.94 

l.»0 

14 

2.3o 

2.18 

2.56 

1.52 

1.87 

2.58 

1,90 

3.09 

1.66 

1.20 

1.03 

IS 

r 

t  .20 

2.25 

1.59 

2.36 

1.82 

2. OS 

2.38 

1.97 

1.77 

2.85 

1.02 

1.40 

to 

1.80 

2.39 

2.42 

1.54 

1.86 

1.73 

2.13 

1.80 

2.88 

1.25 

1  .58 

17 

0.93 

2.70 

2.13 

1.46 

2.18 

1.79 

2.68 

3.17 

2.68 

1.62 

0.00 

1* 

1.08 

3.01 

1.82 

1.40 

2. Si 

2.13 

2.55 

3.35 

2.36 

1.62 

F  1.05 

19 

0.93 

2.79 

1.82 

2.03 

2.83 

2.60 

2.62 

3.28 

2.80 

2.04 

1.83 

2o 

1.67 

1.74 

1.83 

1.91 

2.60 

2.09 

2.66 

0.33 

2.83 

2.37 

2.12 

21 

1.79 

1.60 

3.24 

2.38 

2.77 

2.53 

2.50 

3.63 

2.07 

2. 35 

22 

2.15 

2.15 

3.80 

2.44 

2.60 

2.50 

2.30 

2.07 

F  3.20 

2.06 

3.05 

23 

2.51 

2.00 

3.80 

2.84 

2.59 

3.30 

2.00 

2.54 

1.06 

0.37 

2.75 

24 

F 

1  .00 

3.09 

o.lt 

3.67 

1.76 

2.35 

5.18 

2.33 

2.13 

1.82 

1.73 

2.06 

25 

1.86 

0.11 

3.47 

1.48 

1.76 

F 

0.85 

2.70 

2.12 

2.23 

1.87 

0.46 

2* 

2.55 

0.50 

1.63 

3.37 

2.24 

1.50 

2.60 

2.77 

2.25 

1.99 

1.03 

27 

1.60 

2.20 

2.54 

3.27 

2.26 

1.86 

2.67 

2.77 

2.83 

2.01 

1.12 

28 

0.57 

2.87 

2.77 

2.95 

2.03 

1.84 

2.62 

2.80 

2.82 

1.06 

1.2* 

29 

1.86 

3.21 

2.71 

2.05 

2.01 

2.95 

2.50 

2.56 

•0.05 

1.37 

3C 

2.78 

3.39 

2.65 

2.52 

1.40 

F 

2.69 

3.20 

2.25 

3.02 

0.78 

0.64 

31 

0.98 

2.91 

3.19 

2.S6 

3,69 

3.09 

0.86 

THE 

FOLLOmInG 

REFER 

ONLV  TO 

RCAOINGS 

APPEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.89 

2.06 

2.64 

2.38 

2.24 

2.06 

2.72 

1.71 

1.55 

3.30 

3.39 

«.33 

3.61 

3.10 

3.69 

«.33 

3.12 

3.05 

MIN 

0.50 

9.11 

0.70 

1.40 

1.28 

1.00 

1.77 

-0.05 

0,00 

F-  not  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  mas  6.09  AT  0  15  P.M.,  JUL.  20. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOhPLETE  RECQRO)  mas  minus  1.50  ON  JAN.  2. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


8AYOU  NEZPIOUE  near  BASILS,  LA, 


LOCATION.  LAT,  30-28-50,  LONS,  92-37-55.  U.  S.  HIGNMAY  |4o  BRIDSE,  TWO  NILES  «EST  OF  BASILE. 
(STA.  7007514. J 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  MEI6HT, 

6ENERAL  INFORMATION,  SASE  READ  AND  MAINTAINED  BY  u,  S.  SEOLOGICAL  SURVEY,  DRAINAGE  AREA,  527 
SQUARE  MILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT,  1938  TO  OATS.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1444.  DAILY 
DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  u.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  34.39  FEET  ON  M*r  20,  1453.  LOMEST,  I.OO  FOOT  ON  JUNE  28,  1948. 


MEAN  Daily  STAGE  IN  F£ET  CAGE  ZERO,  3.14  FEET,  NGvD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

D 

1 

2.39 

14.73 

21.89 

5.49 

18,83 

23.41 

3.35 

15.44 

1,82 

18.24 

10.70 

19 

2 

10.84 

19.49 

21.38 

4.54 

18.10 

24.44 

3.28 

13,04 

2.77 

14,84 

10.98 

19 

i 

13.44 

14.38 

20.41 

13.05 

17.23 

23.97 

3,14 

4.31 

9.31 

10.28 

4.54 

18 

4* 

12.84 

14.47 

20,48 

17.54 

15.79 

22.45 

2.99 

4.43 

4,48 

8.44 

7.25 

14 

5 

11.54 

20.45 

|4.»8 

14.57 

14,02 

21.49 

3,08 

4,74 

8.34 

4.24 

5.03 

13 

6 

9.54 

21.50 

18.45 

20.04 

12.32 

21.24 

3.58 

4.08 

4.44 

3.21 

3.88 

9 

7 

11.93 

22.31 

17.41 

14.90 

4,48 

20.45 

3.50 

3.41 

10.24 

2.84 

2.43 

4 

6 

14.30 

22.45 

15.31 

19.24 

4.98 

19.27 

4.48 

3.71 

8.14 

2.85 

2.54 

4 

9 

17.27 

22.15 

11.47 

18.42 

5.44 

14.74 

4.88 

3.71 

5.43 

2.53 

2.88 

4 

10 

14.42 

21.71 

8. 01 

17. 5T 

4.42 

12.81 

8,82 

3.52 

3.44 

2.40 

5.01 

3 

11 

21.20 

4.00 

17.22 

4.14 

11.41 

9.28 

3.44 

3.14 

2.24 

5.81 

3 

12 

12.25 

20.42 

5.02 

17.03 

3.47 

11.33 

8,07 

3.19 

2.74 

2.34 

5.82 

3 

13 

8.27 

19.41 

4.43 

15.48 

«.45 

4.74 

7.25 

2.85 

2.34 

2.31 

5.84 

7 

19 

5.75 

14.11 

4.44 

13.43 

4.48 

7.54 

8.14 

2.48 

2.18 

2.10 

4.52 

14 

15 

4.41 

18.13 

4.17 

10.37 

«.40 

5.42 

4.70 

3.44 

1.47 

I.** 

3.55 

18 

16 

3.71 

14.51 

3.84 

7.54 

3.82 

4,38 

10.14 

4.01 

1.82 

1.85 

2.92 

19 

17 

3.19 

12. «4 

3.47 

5.48 

3.34 

3.74 

8.44 

3.43 

1.44 

1.78 

2.52 

14 

10 

3.24 

10.31 

3.79 

5.00 

3.11 

3.44 

8,00 

3.09 

7.24 

1.73 

2.28 

18 

19 

3.R0 

12.33 

3.47 

4.47 

2.95 

3.JS 

4.57 

3.41 

10.08 

1.73 

2.12 

17 

"20 

12.43 

12.43 

T.55 

4.82 

2.84 

3.23 

4.93 

3.44 

14.41 

1.84 

1.49 

14 

21 

19.47 

11.79 

14.23 

14.49 

2.88 

3.21 

11.03 

3.84 

23.07 

1.85 

1.84 

14 

22 

21.22 

11.08 

14.25 

20.20 

2.81 

3.20 

11.45 

4.85 

25.74 

1.72 

5.33 

10 

23 

21.43 

14.99 

17.02 

21.23 

2.85 

3.23 

10.83 

4.52 

24.40 

1.83 

18.13 

7 

2« 

21.81 

20.45 

17.45 

21.52 

3.04 

3.04 

8,44 

4,04 

25.49 

2.81 

14.73 

4 

25 

21.71 

22.R0 

14.44 

21.47 

3.07 

3.02 

13.32 

3.47 

25.13 

3.03 

21.04 

14 

26 

21.37 

22.94 

14.40 

21.25 

2.77 

3.33 

18.72 

3.44 

24.05 

3.22 

21.51 

14 

27 

21.04 

22.77 

10.47 

20.95 

2.54 

3.40 

20.44 

3.52 

22,89 

2.85 

21,58 

13 

26 

20.71 

22.37 

1.24 

20.54 

2.54 

3.44 

21.38 

2.74 

21.85 

2,*« 

21.35 

11 

29 

20.17 

5.73 

20.07 

2.80 

3.41 

20.90 

2.21 

20.44 

2.01 

20,44 

4 

30 

14.49 

5.14 

19.50 

11.54 

3.44 

19,84 

1.45 

14,91 

1.84 

20.51 

7 

31 

19.32 

5.24 

21.  H 

18.19 

1.84 

5.12 

4 

THE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

table 

A80VE 

MEAN 

18.42 

11.37 

15.49 

7.04 

10.14 

4.45 

4.45 

11.84 

3.74 

8.91 

12 

MAX 

22.44 

21.84 

21.52 

21.11 

24,44 

21,38 

15.94 

24.40 

18.24 

21.58 

19 

MI* 

10.31 

3.47 

«.«7 

2.54 

3.02 

2.44 

1,84 

1.82 

1.85 

1.84 

3 

HIGHEST  STAGE  MAS  24.40  ON  SEP.  23. 
LOMEST  STAGE  mas  1.45  feet  ON  OCT.  21 


bail*  biases  pop  ioto 
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BAYOU  OES  CtMII  «(«•  EUNICE.  LA. 


LOCATION.  LAT.  LON*.  02.20-25.  U.  (.  HI6NNAT  t«0  8*1081,  POU*  MILES  MEET  OF  EUNICE. 

(8TA.  7019818.) 

CASE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  NINE  NEI8NT . 

CENENAL  INFORMATION.  0A8E  DEAD  AND  MAINTAINED  BY  U.  (.  EE0L08ICAL  SURVEY.  D0AINA8E  AREA,  111 
SQUARE  NILE*. 

RECORDS  AVAILABLE.  BTABE,  OCT.  1*SS  TO  OATE.  RUBLI8NE0  BY  CORPS  OP  ENGINEERS  SINCE  1**8.  OAILY 
DIBCHARSE  I*  COMPUTED  ANO  PUBL1SHE0  BY  u.  B.  SEOLOBICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  MISHEBT,  22.16  PEET  ON  MAY  20,  1051.  LOMEST  NOT  DETERMINED. 


MEAN  OAILY  BTABE  IN  PEET 

BABE  2ER0 

,  14.84 

PEET, 

NGVO 

DAY 

JAN 

PEB 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU8 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.24 

11.11 

1.50 

4.00 

1.54 

10.41 

1.16 

5.04 

4.08 

1.78 

4.71 

2.66 

2 

4.80 

5.70 

1.95 

5.81 

1.40 

16.08 

1.21 

4.70 

8.07 

l.«8 

1.05 

2.11 

1 

5.57 

0.2S 

14.91 

10.81 

1.40 

11.44 

1.26 

4.60 

0.11 

1.17 

2.48 

2.1* 

R 

2. SB 

15.52 

11.91 

15.80 

7.12 

10.40 

1.10 

1.00 

4.40 

1.17 

2.04 

2.06 

5 

2.20 

15.40 

7.11 

10.50 

12.68 

6.51 

1.15 

1.20 

2.82 

1.20 

1.80 

1.07 

* 

2. 20 

17.91 

1.81 

8.60 

7.75 

4.18 

1.10 

2.85 

«.«5 

1.10 

1.65 

2.04 

7 

12.10 

17.65 

1.00 

*.«1 

4.21 

1.22 

1.16 

2.71 

1.41 

1.58 

1.58 

2.17 

B 

11.75 

19.00 

1.04 

1.88 

1.18 

2.70 

1.80 

2.61 

2.14 

1.57 

1.55 

2.00 

0 

7.07 

10,20 

2.66 

1.11 

2.*5 

2.28 

4.11 

1.11 

1.80 

1.58 

1.65 

1.00 

10 

4.00 

5.14 

2.05 

4.40 

1.16 

2.14 

1.61 

1.67 

1.55 

1.41 

1.24 

1.86 

it 

1.28 

1.00 

2.85 

*.78 

2.*2 

2.47 

1.71 

1.65 

1.4| 

1.28 

1.17 

1.70 

12 

2.75 

1.17 

2.50 

6.10 

6.46 

2.11 

1.11 

2.01 

1.17 

1.25 

2.15 

1.72 

11 

2.50 

1.40 

2.27 

7.44 

4.20 

1.80 

4.17 

2.42 

1.10 

1.25 

l.*7 

8.71 

14 

2.11 

4. 48 

2.17 

5.16 

1.41 

1.51 

6.75 

2.64 

1.21 

1.16 

1.72 

16.62 

IS 

2.00 

1.S1 

2.01 

1.86 

2.87 

l.«S 

6.86 

4.51 

1.15 

l.l« 

1.60 

14.44 

18 

1.02 

l.«l 

1.02 

2.00 

2.55 

1.42 

5.67 

2.80 

1.08 

1.14 

1.51 

8.76 

17 

1.B2 

2.01 

1.87 

2.64 

2.25 

1.16 

4.70 

2.28 

1.40 

1.11 

1.45 

4.66 

IB 

2.00 

7.78 

1.80 

1.11 

1.06 

1.14 

4.00 

1.00 

5.61 

1.12 

1.40 

1.50 

to 

2.00 

B.OB 

1.06 

1.04 

1.02 

1.10 

5.75 

2.17 

1.60 

1.11 

1.26 

2.01 

20 

11.00 

*.15 

6.10 

1.80 

1.76 

1.25 

5.10 

1.8* 

11.40 

1.10 

1.21 

2.80 

21 

15.01 

1.65 

5.65 

15.19 

1.60 

1.21 

7.42 

6.74 

18.10 

1.04 

1.27 

2.61 

22 

12.51 

1.71 

4.81 

18.41 

1.55 

1.22 

7.14 

4.07 

18.11 

1.05 

8.00 

2.61 

21 

10.50 

11.11 

0,40 

18.71 

2.17 

1.25 

<.*2 

1.1* 

11.64 

1.00 

16.45 

2.70 

24 

15.00 

18.05 

5.50 

17.58 

2.10 

1.21 

6.55 

2.75 

7.16 

2.02 

16.08 

12.00 

25 

11.20 

17.06 

1.68 

11.70 

i.ai 

1.24 

11.  OS 

2.42 

1.80 

l.*7 

15.05 

0.48 

28 

6.00 

15.11 

2.51 

o.oi 

1.54 

1.25 

14.24 

2.10 

2.00 

1.46 

15.48 

4.68 

27 

11.20 

0,46 

2.20 

15.44 

1.41 

1.21 

11,67 

1.84 

2.51 

1.1» 

11.20 

28 

7.40 

*.51 

2.14 

11.70 

1.54 

1.21 

11.11 

1.66 

2.27 

1.1* 

5.70 

1.20 

20 

4.12 

2.47 

7.22 

2.00 

1.10 

6.81 

1.46 

2.06 

l.l« 

«.16 

2.02 

10 

6.41 

2.88 

4.04 

11.17 

1.17 

4.67 

1.44 

1.80 

1.15 

1.10 

2.78 

11 

14.50 

1.1* 

10.06 

5.18 

1.64 

1.0* 

2.55 

THE 

POLLOMINS  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

■MEAN 

6.60 

0.00 

4.14 

*.10 

4.11 

1.60 

5.21 

l.tl 

4.87 

1.41 

4,66 

4.40 

MAX 

15.01 

10.05 

14.51 

18.71 

10,06 

18,41 

14.24 

6.74 

18,11 

l.o* 

16.08 

16.62 

MIN 

1  .82 

2.*1 

1.86 

2.64 

1.14 

1.17 

1.15 

1.44 

1.08 

1,01 

1.21 

1.72 

HIOHEST 

STA6E 

MAS  10. 

06  PEET  ON  MAY  11 

• 

LONEST 

BTABE 

MAS  1.01 

PEET  ON 

OCT.  22, 

2  54 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


BAYOU  PLAQU€*m  BRULE  AT  ESTER*OOD,  LA. 


LOCATION.  LAT,  30-11-53,  LONG.  92-27-08.  ON  INTAKE  PIPE  SUPPORT  AT  ESTERWQOD  PUMPING  PLANT . 
(STA.  7038016.) 

GAGE.  STAFF  TYPE,  READ  8Y  ACADIA-VERMILION  RICE  IRRIGATING  CO.,  INC.,  CROMLEY,  LA. 


RECORPS 

AVAILABLE.  AUG 

.  24, 

19«7,  TO 

OATE. 

EXTREMES 

.  HIGHEST,  20. 

55  FEET  (FROM 

KATERMARX) 

IN  AUG. 

1940. 

LOMEST, 

MINUS 

1951 

AND  (FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

ON  MAY  31, 

1978. 

daily  eight  a.m.  stage 

IN  FEET 

day 

JAM  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

5.10 

3.70 

4.90 

8.10 

3,00 

5.40 

2 

4.80 

3.90 

4.70 

9.10 

2.90 

5.20 

3 

5.20 

3.50 

4,60 

9.40 

2.90 

4,40 

« 

5.00 

3.50 

4,80 

9.10 

2.90 

4.70 

S.fcO 

5 

4.80 

3.40 

4,50 

8.20 

2.90 

4.50 

3,50 

6 

4.50 

3.50 

4.40 

6.80 

2.90 

4.10 

3. SO 

T 

4.50 

3.40 

4.20 

5.80 

2.80 

4,20 

3.50 

8 

4.30 

3.50 

4,10 

5,20 

2.90 

4.00 

3,40 

9 

4.10 

3.60 

4,10 

0.70 

3.00 

4,00 

3.30 

10 

4.00 

3.50 

4.20 

4.50 

3.00 

4.10 

3,20 

11 

3.90 

1.90 

4.00 

4.20 

1.00 

4,00 

3,20 

12 

3.70 

4.00 

4.00 

4,00 

2.90 

3*10 

13 

3.60 

3.90 

3.90 

3.90 

2.90 

3*10 

14 

3.50 

3.60 

3.70 

3.80 

4.20 

3.00 

15 

3.20 

3.60 

3.70 

3.80 

4.10 

T 

16 

3.10 

3.70 

3.60 

1,70 

3.90 

17 

3.10 

3.60 

3.50 

3.70 

3.80 

18 

3.20 

3.50 

3.40 

3.60 

3.70 

19 

3.50 

1.60 

3.40 

3.60 

1.70 

20 

3.50 

1.70 

1.40 

3.60 

3.70 

21 

3.80 

3.50 

6.60 

3.30 

3.50 

1.70 

22 

3.80 

3.70 

8.20 

3.40 

1.40 

1.70 

23 

3.90 

5.00 

9.10 

1.30 

3.30 

1.70 

24 

6.00 

4.40 

9.50 

1.20 

3.30 

3.80 

25 

6.40 

4.00 

9.30 

3.10 

3.30 

5.50 

26 

6.60 

1.70 

8.70 

3.10 

3.20 

6.80 

27 

5.60 

3.70 

7.60 

3.10 

3.20 

7.50 

28 

5.20 

3.60 

6.90 

3.10 

3.20 

29 

3.70 

3.60 

6.40 

3.10 

3.10 

7.40 

30 

3.70 

5.20 

4.10 

3.10 

6.30 

31 

3.60 

7.50 

5.80 

THE  FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

reaoings 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

HEAN 

1.97 

5.00 

3.91 

4.72 

MAX 

5.20 

9.50 

7.50 

9.40 

MIN 

3.10 

1.40 

1.10 

3.10 

GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G 


OCT 


OE 


T  -  TEMPORARILY  INOPERATIVE 


HIGHEST  STAGE  (PROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  9.50  ON  APR,  24, 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  2.80  ON  JUL.  7. 


DAILY  STASES  FOR  1479 


255 


HERMENTAU  RIVER  AT  MERMENT AU,  LA. 


LOCATION.  l*T.  30-11-21,  LONG.  92-15-26.  ON  SOUTHERN  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE.  (STA.  7037S16.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  STAGES  FROM  JAN.  I  THRU  FES.  17,  1974  HERE  OBTAINED  FROM  THE  NATIONAL  HEATHER 
SERVICE. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG,  2B,  mi,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  14. S  FEET  (FROM  UATEHMARK)  IN  AUG.  1440.  LOMEST,  MINUS  0.44  FOOT  ON  JULV  13, 
1451  • 


OAILV  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET 


GAGE  ZERO  18  AT  M.L.C. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.4* 

1,82 

4.41 

1.54 

4.47 

5.21 

2.78 

5.05 

3. IS 

4.08 

2.62 

2 

F  1.75 

1.64 

4.35 

3.59 

4.15 

6.08 

2.72 

4.81 

1.11 

1.41 

2.74 

3 

2.22 

1.64 

«.42 

1.09 

4.15 

6.81 

2.69 

4.60 

1.15 

3.71 

2.80 

4 

2.«5 

3.75 

4.57 

1.10 

4.42 

7.03 

2.61 

4.14 

1.17 

1.65 

2.60 

5 

2.61 

4.00 

4.26 

1.09 

4.12 

6.72 

2.56 

4,18 

1.15 

1.14 

2.62 

6 

2.46 

4.75 

4.12 

3.14 

1.47 

6.01 

2.51 

4.02 

1.11 

1.11 

2.61 

7 

2.71 

5.68 

4.14 

3.29 

3.41 

5.15 

2.52 

1.92 

3.26 

1.19 

2.64 

9 

2.11 

5.94 

1.88 

1.41 

3.87 

4.82 

2.61 

1.85 

1.21 

1.15 

2.72 

9 

2.66 

4.12 

3.76 

1.42 

3.81 

4,44 

2.72 

1.62 

1.07 

1.14 

2.41 

10 

2.77 

5.76 

1.68 

1.25 

3.86 

4,24 

2.77 

3.81 

1.01 

2.65 

2.62 

11 

2.64 

5.28 

3.40 

3.72 

1.80 

1.92 

2.71 

1.75 

3.02 

2,88 

2.51 

12 

2.71 

4.28 

3.24 

1.49 

3.69 

1.69 

2.77 

1.61 

1.00 

2.89 

2.56 

13 

2. S3 

4.48 

3.26 

1.60 

3.39 

1.61 

2.83 

3,49 

1.01 

2.85 

2.50 

la 

2.16 

«.31 

1.14 

1.16 

3.14 

1.57 

1.11 

1.44 

1.02 

2.57 

2.46 

15 

2.55 

4.21 

2.89 

1.10 

1.34 

1.50 

1.43 

1.41 

2.77 

2.77 

2.51 

16 

2.65 

1.44 

r 

2.86 

1.28 

1.26 

1.45 

1.48 

1.26 

2.77 

2.79 

2.47 

17 

2.68 

3.55 

1.25 

1.19 

1.42 

1.19 

1.21 

2.67 

2.78 

2.46 

16 

2.64 

1.49 

1.20 

1.16 

1.17 

3.28 

1.18 

2.*5 

2.78 

2.49 

19 

2.70 

1.35 

3.26 

3.17 

1.19 

1.34 

1.16 

2.94 

2.82 

2.46 

20 

1.11 

3.42 

F 

3.17 

1.41 

3.15 

1.15 

3. IT 

3.15 

l.Bl 

2.64 

2.44 

21 

2.46 

1.47 

1.19 

4.20 

1.10 

1.24 

1.40 

3.16 

4.68 

2.41 

2.54 

22 

2.77 

1.46 

l.*l 

4.79 

1.11 

1.14 

l.«2 

1.16 

4.84 

1.06 

2.24 

23 

2.41 

1.51 

1.89 

5.61 

3.08 

1.09 

3.12 

1.17 

5.16 

2.72 

2.64 

2« 

1.71 

4.22 

1.70 

6.17 

2.96 

1.07 

1.62 

1.38 

5.40 

2.74 

2.47 

25 

1.62 

«.51 

3.48 

F  6.51 

2.86 

2.42 

4.67 

3.43 

5.48 

2.79 

1.20 

26 

1.84 

4.62 

!.«» 

6.52 

2.88 

2.86 

5.26 

3.12 

5.18 

2.75 

1.58 

27 

1.86 

4.T8 

l.«6 

4.14 

2.91 

2.85 

5.59 

1.26 

5.18 

2.78 

1.68 

26 

1.74 

4.74 

1.4C 

5.61 

2.41 

2.86 

5.71 

1.27 

4.89 

2.60 

1.57 

29 

1.57 

3.41 

5.21 

2.41 

2.66 

5.70 

1.28 

4.62 

2.77 

1.18 

30 

1.4B 

3.55 

«.71 

1.18 

2.82 

5.61 

3.24 

«.ll 

2.87 

1.11 

31 

1.77 

1.44 

4.58 

5.15 

1.25 

1.16 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.84 

«.31 

4.08 

1.52 

4.05 

1.55 

1.61 

1.75 

1.02 

2.79 

MAX 

3.86 

6. 12 

F  6.51 

4.56 

7.01 

5.71 

5,05 

5.46 

4.08 

1.66 

MIN 

F  1.75 

1.35 

1.09 

2.86 

2.82 

2.51 

3.15 

2.77 

2.57 

2.24 

DEC 


1.2' 

3.21 

1.0’ 

1.#' 

2.*1 


2.T! 

2.7i 

2.7( 

2.4< 

3.01 


!.»< 

2.9' 

J.OI 


1.1 

1.1 

».* 

1.0 

1.0 

2.* 

2.* 

2.7 

2.7 

2.4 


2.41 

1.2' 

2.*' 


F.  NOT  at  stateo  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  7.04  AT  5  00  A.M.,  JUN,  4 
LOHEST  STAGE  has  1.75  ON  JAN.  2. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


BAYOU  QUEUE  DE  TORTUE  AT  PREMEAUX  PUMPING  PLANT  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-06*14.  LONG.  92-34-05.  AT  PLANT  6.5  NILES  EAST  OF  LAKE  ARTHUR,  LA.  (STA. 
7045016.) 

GAGE,  staff  TYPE,  read  by  ACADIA-VERMILION  rice  IRRIGATING  CO.,  INC.,  CROmlEY,  LA. 


RECORDS  AVAILABLE.  APR.  9,  1941,  TO  OATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  9.8  FEET  ON  MAY  23.  1953. 

daily  EIGHT  A.M.  stage  in  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1 

3.15 

3.80 

3.60 

3.15 

3.50 

2.40 

3.70 

3 

1.55 

3.70 

2.40 

3.60 

4 

1.70 

2.60 

3.70 

5 

3.20 

3.65 

2.40 

3.45 

6 

4.00 

3.50 

2.50 

7 

4.65 

3.40 

2.60 

3.30 

8 

2.10 

4.95 

3.20 

2.70 

3.20 

9 

2.00 

4.95 

3.00 

2.70 

3.10 

10 

2.10 

2.50 

3.15 

11 

1.95 

2.40 

3.10 

12 

2.05 

4.10 

2.60 

2.90 

3.05 

13 

3.75 

2.»0 

2.90 

2.75 

l« 

3.60 

2.50 

2.60 

2.70 

15 

1 .85 

3.50 

2.20 

2.65 

16 

2.00 

3.30 

2.20 

2.65 

2.55 

17 

2.00 

2.15 

2.60 

2.40 

18 

2.00 

2.60 

2.40 

19 

2.00 

2.60 

2.40 

2.65 

2.40 

20 

2.75 

2.50 

2.70 

2.40 

2! 

2.25 

2.40 

2.40 

22 

2.00 

2.60 

2.70 

2.35 

23 

2.20 

2.65 

3.20 

5.50 

2.40 

24 

3.00 

3.15 

5.70 

2.20 

25 

3.00 

5.75 

2.10 

26 

3.60 

4.15 

2.40 

5.55 

2.10 

27 

4.15 

2.60 

5.35 

28 

4.00 

2.70 

4.60 

2.30 

24 

3.10 

2.75 

4.40 

2.20 

30 

2.90 

2.60 

«.15 

2.55 

It 

3.10 

2.75 

3. SB 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

MEAN 

MAX 

M]N 


LOMEST,  minus  1.15  FEET  FROM  JULY  12  TO  14,  1951. 

GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OE 

4.65 

2.00 

4.60 

3.30 

2.10 

2.00 

4.30 

3.20 

2.10 

2.00 

4,00 

2.60 

3.15 

2. 

5.40 

1,40 

3.75 

2.55 

3.10 

2. 

5.30 

1.90 

2.50 

3.00 

2.10 

2. 

4.90 

t.SO 

3.30 

2.50 

2.10 

2. 

4.30 

l.SO 

3.20 

2.50 

2.00 

2. 

4.00 

l.SO 

3.05 

2.00 

3.70 

l.SO 

3.05 

2.20 

3.50 

2.05 

3. IS 

2.30 

2. 

3.20 

2,00 

2.30 

2. 

3.00 

2.10 

2.20 

1.90 

2. 

2.90 

2.15 

3.00 

2.20 

1.80 

2. 

2.65 

2.60 

2.90 

2.30 

1.70 

2. 

2.60 

2.75 

2.10 

1.70 

2.75 

2. SO 

2.65 

2.10 

1.75 

2.70 

2.70 

2.60 

2.10 

2.10 

2. 

2.70 

2.70 

2.20 

2.10 

2. 

2.70 

2.70 

2.15 

2.10 

1.60 

2. 

2.45 

2.75 

2.50 

2.60 

1.90 

2. 

2.65 

2. SO 

2.55 

3.90 

1.90 

2. 

2.55 

2.60 

2.30 

2.45 

2.60 

2.56 

2.10 

2.35 

2.90 

2.66 

4.10 

2.10 

2.25 

3.95 

4.00 

2.00 

2.20 

4.75 

3.95 

2.00 

2.75 

2.15 

5.20 

2. 86 

3.95 

2.90 

2.15 

5.60 

2.60 

3.65 

2.65 

2.15 

2.70 

2.00 

2.60 

2,10 

3.30 

2.70 

2.10 

2.50 

4.95 

2.60 

2.40 

APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


HIGHEST  STAGE  NAS  5.75  ON  APR.  24 
LOMEBT  STAGE  NAG  1.55  ON  JAN.  1. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 


25? 


MERNENTAU  RIVER  AT  LAKE  ARTHUR,  LA, 


LOCATION.  LAT.  JO-OU-ie,  LONG.  92-38-55,  on  MALK  leading  TO  magnolia  OIL  CO.  WHARF,  t.l  MILES 
UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  la  BRIDGE.  (STA.  70S2516.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

records  available.  INTERMITTENTLY,  1952  TO  1955.  DAILY,  MAR.  JO,  1*56,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.36  ON  DEC.  10,  1971.  LOWEST ,  MINUS  0.17  FOOT  ON  JUNE  17,  1963. 

DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  m.l.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

m*r 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.2? 

3.37 

3,96 

3.30 

9.07 

9.20 

2.59 

9.69 

3.09 

3.66 

2.91 

2.93 

2 

1.67 

3.93 

3.82 

3.29 

9.03 

9.63 

2.98 

9.96 

3.07 

3.52 

2.«1 

2.83 

3 

2.05 

3.93 

9.02 

2.91 

9.07 

5.02 

2.93 

9.28 

3.09 

3.35 

2.96 

2.71 

a 

2.30 

3.39 

1.92 

2.92 

9.13 

5.20 

2.36 

9.12 

3. OS 

3.26 

2.97 

2.67 

5 

2.92 

3.59 

3.76 

2.83 

3.89 

3.15 

2.32 

3.95 

3.01 

3.07 

2.50 

2.79 

b 

2.30 

9.03 

3.71 

2.91 

3.78 

9.99 

2.28 

3.80 

2.98 

1.01 

2.50 

2.76 

7 

2. #9 

a. 52 

3.72 

2.97 

3.71 

9.63 

2.27 

3.71 

2. 69 

2.66 

2.35 

2.6* 

e 

2.10 

9.70 

3. SO 

3.10 

3.67 

9.32 

2.33 

3.66 

2.82 

2.83 

2.55 

2.58 

4 

2.«6 

9.69 

3.95 

2.99 

3.60 

9.08 

2.93 

3.63 

2.70 

2.77 

2.70 

2.99 

10 

2.57 

9.67 

1.3? 

2.90 

3.68 

3.96 

2.98 

3.57 

2.6* 

2.3« 

2.«3 

2.98 

11 

2.*  J 

a. as 

3.19 

3.38 

3.39 

3.69 

2.39 

3.52 

2.65 

2.53 

2.25 

2.«« 

12 

2. «S 

a. 26 

3.09 

3.30 

3.h6 

3. as 

2.50 

3,38 

2.82 

2.52 

2.2* 

2.«7 

13 

2.60 

9.07 

3.00 

3.27 

3.17 

3.*l 

2.8a 

3.30 

2.80 

2.99 

2.1* 

2.99 

1<* 

2.19 

9.00 

2.93 

3.07 

3.19 

3.33 

3.00 

3.26 

2.79 

2.20 

2.18 

2.58 

15 

2.35 

3.92 

2.65 

3.00 

3.10 

3.28 

3.09 

3.16 

2.61 

2.38 

2.29 

2.76 

16 

2.96 

J.?o 

2.62 

2.99 

3.00 

1.23 

3. 11 

3.05 

2.58 

2.38 

2.20 

2.83 

17 

2.9? 

3.35 

2.68 

3.00 

2.92 

3.19 

3.09 

3.00 

a.70 

2.37 

2.20 

2.63 

IB 

2.«2 

3.26 

2.89 

2.95 

2.97 

3.17 

2.99 

2.9? 

2.77 

2.  I* 

2.23 

2.77 

19 

2.«6 

3.19 

2.91 

2.97 

2.96 

3.17 

3.06 

2.*5 

2.76 

2.92 

2.22 

2.82 

20 

2.?3 

3.27 

2.91 

1.9/ 

2.95 

3.13 

3.12 

2.99 

3.61 

2.98 

2.25 

2.83 

21 

2.66 

3.3® 

2.92 

3.62 

2.90 

3.00 

3.16 

2.95 

9.05 

2.55 

2.99 

2.80 

22 

2.5a 

3.30 

3.13 

9.00 

2.96 

2.90 

1.17 

2.95 

9.13 

2.67 

2.25 

2.6* 

23 

2.71 

3.33 

3.53 

«.52 

2.90 

2.89 

1.07 

2.95 

9.29 

2.90 

2.9* 

2.79 

2fl 

3.09 

3.79 

3.29 

9.78 

2.75 

2.80 

3.«5 

1.13 

9.39 

2.52 

2. SO 

2.*9 

25 

3.26 

3.91 

3.15 

9.96 

2.69 

2.63 

9.39 

3.13 

9.J7 

2.50 

2.*8 

2.80 

26 

3.92 

1.91 

3.15 

5.09 

2.70 

2.59 

9,76 

3.06 

9.30 

2.«7 

3.20 

2.76 

27 

3.36 

9.06 

3.15 

9.86 

2.72 

2.59 

9.99 

3.02 

9.29 

2.50 

3.27 

2.78 

28 

3.26 

a. 08 

3.13 

9.65 

2.72 

2.60 

5.06 

3.03 

9.19 

2.50 

3.1* 

2.76 

29 

3.26 

3.12 

9.91 

2.71 

2.59 

5.03 

3.01 

9.00 

2.96 

3.01 

2.63 

30 

3.21 

3.2« 

9.20 

2.90 

2.39 

9.98 

3.00 

3.83 

2.50 

2.92 

2.58 

31 

3.3? 

3.19 

3.87 

9.82 

3.00 

2.67 

2.50 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.62 

3.81 

3.25 

3.53 

3.28 

3.5a 

3.22 

3.37 

3.30 

2.66 

2.52 

2.»» 

MAX 

3.92 

9.70 

9.02 

5.09 

«. 13 

5.20 

5.06 

9,69 

«.J7 

3.66 

3.27 

2.96 

MXN 

1.67 

3.19 

2.62 

2.83 

2.69 

2.59 

2.27 

2.99 

2.58 

2.20 

2. IS 

2.99 

highest 

STAGE 

WAS  5.29 

AT  5  30 

P.H., 

JUN.  a. 

LOWEST  STAGE  WAS  1.53  On  JAN.  2. 
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daily  stages  F08  1979 


mERMENTAU  RIVER  AT  LACASSInE  REFUGE  (LA.) 

LOCATION,  lay.  10*00-09,  LONG,  92.46-S2.  ON  DOCK  AT  LACASSINE  HILDLIFE  REFUGE  HEADQUARTERS. 

(STA.  7060016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  25,  1947,  TO  DATE,  ADO  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.51  FEET  (AFFECTED  8Y  HURRICANE)  ON  JUNE  28,  1957.  LONEST  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  0.47  FOOT  ON  JUNE  10,  AND  LATER  DATES  IN  1951. 

daily  eight  a.h.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  h.l.g. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.07 

3.39 

3.89 

3.49 

4.18 

3.92 

2.70 

4.63 

3.38 

3.79 

2.77 

3.07 

2 

1,77 

3.51 

3,89 

3.39 

4.19 

4.14 

2.67 

0,49 

1.35 

3.68 

2.83 

3.01 

3 

F  2.15 

3.48 

4.02 

3.30 

4.20 

4.30 

2.62 

4.37 

3.15 

3.61 

2.83 

2.97 

u 

2.56 

3.44 

3.79 

3.07 

4,09 

0.42 

2.59 

a. 24 

3.34 

3.48 

2.89 

2.93 

5 

2.61 

3.59 

3.83 

3.10 

3.94 

4.47 

2.54 

4.09 

3.32 

3.35 

2.85 

2.88 

6 

2.59 

0.02 

3.83 

3.16 

3.94 

4.46 

2.51 

3.96 

3.29 

3.12 

2.86 

2.88 

7 

2.50 

4.08 

3.73 

3.23 

3.86 

«.37 

2.52 

3.88 

1.24 

3.18 

2.73 

2.87 

a 

2. 59 

4.34 

3.64 

3.31 

3.84 

4.24 

2.58 

3.86 

3.18 

3.12 

2.78 

2.75 

9 

2.67 

0.21 

3.69 

3.23 

3.81 

4.09 

2.70 

3.8) 

3.07 

3.11 

2.90 

2.72 

10 

2.75 

4.34 

3.58 

3.22 

3.86 

4,04 

2.71 

3.74 

3.04 

2.81 

2.74 

2.68 

11 

2.70 

4.27 

3.36 

3.73 

3.76 

3.77 

2.64 

3.64 

3.05 

2.87 

2.57 

2.68 

12 

2.66 

4.17 

3.31 

3.47 

3.65 

1.66 

2.72 

1.54 

3.03 

2.88 

2.64 

2.75 

13 

2. 83 

4.07 

3.27 

3.39 

3.45 

3.61 

2.73 

3.51 

2.94 

2.86 

2.49 

2.56 

14 

2.«7 

4.04 

3.15 

3.33 

3.40 

3.54 

3.18 

3.36 

2.99 

2.67 

2.50 

2.87 

15 

2.62 

3.95 

3.06 

3.27 

3.34 

3. So 

1.24 

3.34 

2.87 

2.80 

2.54 

2.98 

16 

2.70 

3.76 

2.«7 

1.29 

3.25 

3.43 

3.23 

3. 26 

2.80 

2.81 

2.48 

3.05 

17 

2.68 

3.59 

3.09 

3.28 

3.20 

3.40 

3.19 

3.22 

2.91 

2.78 

2.49 

2.84 

ia 

2.65 

3.38 

3.18 

3.26 

3.14 

3.39 

3.17 

3.1* 

3.00 

2.78 

2. SO 

3.01 

19 

2.68 

3.46 

3.20 

3.23 

3.12 

3.38 

3.22 

3.18 

2.99 

2.83 

2.52 

3.04 

20 

2.88 

3.47 

3.35 

3.38 

3.12 

3.29 

3.27 

1.14 

3.68 

2.88 

2.59 

3.10 

21 

2.51 

3.06 

3.19 

3.61 

3.07 

3.21 

3.30 

3.17 

3.85 

2.«6 

2.57 

3.10 

22 

2.71 

3.09 

3.01 

3.91 

3.11 

3.13 

3.11 

3.12 

3.97 

1.08 

2.34 

3.14 

23 

2.94 

3.48 

3.42 

«.15 

3.09 

3.09 

3.34 

3.12 

4.06 

2.80 

2.55 

3.12 

24 

2.95 

3.87 

3.39 

0.32 

2.90 

3.03 

3.70 

3.26 

4.12 

2.79 

2.84 

3.14 

25 

1.18 

3.57 

3.31 

0.41 

2.89 

2.88 

4,30 

3.26 

4.14 

2.82 

2.98 

2.97 

26 

3.«1 

3.70 

3.39 

4.48 

2.97 

2.90 

4,65 

3.25 

4.13 

2.79 

3.16 

2.98 

27 

5.25 

3.93 

3.39 

4.49 

2.92 

2.86 

4,84 

3.24 

4.12 

2.86 

3.26 

2.94 

aa 

5.2« 

3.97 

3.38 

4.38 

2.89 

2.87 

4,86 

3.2« 

4.09 

2.86 

3.18 

2.«2 

29 

3.27 

1.39 

4.29 

2.90 

2.81 

4.84 

1.29 

4.00 

2.83 

3.06 

2.87 

30 

3.37 

3.51 

4.20 

3.23 

2.75 

4.80 

3.28 

3.90 

2.92 

3.08 

2.73 

31 

3.32 

3. «7 

3,67 

4.74 

3.34 

3.01 

2.58 

THE 

follohing 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MfcAN 

2.75 

3.78 

3.05 

3.61 

3.45 

1.56 

3.13 

3.54 

1.44 

3.01 

2.75 

2.90 

"AX 

3.41 

4.30 

4.02 

4,49 

4.20 

4.47 

4.86 

4,63 

«.1« 

3.79 

3.26 

1.14 

MIN 

1.77 

3,38 

2.97 

3.07 

2,89 

2.73 

2.51 

3.12 

2.80 

2.»T 

2.34 

2.56 

F-  NOT  AT  8TATED  TIME 

HIGHEST  stage  HAS  4,92  AT  6  50  P.H.,  JUL.  27 
LONEST  STAGE  HAS  1.75  ON  JAN,  2. 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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t  i 


HERMENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (NORTH) 

LOCATION.  LAT.  29.51-48.  LONG.  92-51-00.  ON  NORTHNEST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  70*7517.) 
GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  27,  1951,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  «.}  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LONEST,  HINUS  0.S0  FOOT  ON 


DEC.  2*,  1975. 


daily  EIGHT  a.h,  stage  in  feet 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

1 

2.3« 

3.15 

3. SO 

2.95 

3.80 

3.10 

2.25 

2 

1.80 

3.10 

3.45 

2.90 

3.70 

3.40 

2.25 

3 

1.95 

3.10 

3.50 

3.20 

3.75 

3.60 

2.30 

<4 

2.20 

3.00 

3.30 

2.80 

3.70 

3.65 

2.20 

5 

G 

2.20 

3.40 

3.40 

2.80 

3.65 

3.80 

2.15 

b 

G 

2.20 

3. *5 

3.30 

2.70 

3.60 

3.85 

2.20 

7 

2.  1 5 

3.50 

3.15 

2.85 

3.45 

3.80 

2.20 

9 

2.20 

3.70 

3.15 

2.75 

3.50 

3.80 

2.20 

9 

S 

?.«0 

3.80 

3.15 

2.85 

5.45 

5.80 

2.35 

10 

2.30 

4.00 

3.10 

2.90 

3.45 

1.70 

2,40 

11 

2.«5 

3.80 

3.00 

G  3.00 

3.40 

3.60 

2.40 

12 

2. "5 

3.75 

2.90 

2.40 

3.40 

3.45 

2.40 

13 

2.95 

3.60 

2.40 

3.00 

3.30 

1.15 

2.15 

1« 

2.25 

3.55 

2.80 

3.20 

3.10 

3.20 

2.75 

15 

2.40 

3.50 

2.80 

3.10 

3.00 

3.2u 

2.80 

16 

2.«5 

3.50 

2.45 

3.10 

2.40 

3.10 

2.80 

17 

2.35 

3.50 

2.90 

2.90 

2.80 

3.10 

2,80 

16 

2.35 

3.30 

2.45 

2.90 

2.75 

3.00 

2.80 

19 

2.35 

3.20 

2.90 

2.60 

2.70 

3.00 

2,45 

20 

2.40 

3.20 

2,85 

2.80 

2.65 

2.45 

2,90 

21 

1.90 

3.10 

2.75 

3.10 

2.80 

2.45 

1.05 

22 

2.20 

3.15 

2.80 

3.45 

2.60 

2.85 

3.10 

23 

2. So 

3.10 

2.90 

3.50 

2.70 

2.70 

1.25 

29 

2.20 

3.«0 

2.45 

3.75 

2.60 

2.65 

G 

3.10 

25 

2.70 

2.40 

2.80 

3.95 

2.70 

2.65 

G 

3.50 

26 

2.80 

3.30 

2.95 

3.90 

2.65 

2.60 

G 

4.05 

27 

2.80 

3.45 

3.10 

4.05 

2.50 

2.65 

4,20 

26 

2.70 

3.60 

3.00 

4.05 

2.50 

2.50 

4,40 

29 

3.00 

3.05 

4. OS 

2. SO 

2.50 

4.15 

30 

3.00 

3.00 

4.05 

2,70 

2.25 

4.30 

31 

2.95 

3.10 

3. IS 

4.30 

The 

F0LL0HIN6 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  ‘ 

mean 

2.39 

S.«0 

3.04 

1.20 

3,07 

3.15 

2.94 

HAX 

3.00 

4.00 

3.50 

4.05 

3.80 

3.85 

4,90 

MIN 

1.80 

2.°0 

2.75 

2.60 

2.50 

2.25 

2.15 

G-  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  NAS  4.40  ON  JUL.  28. 
LONEST  STAGE  NAS  1.80  ON  JAN.  2. 


• 

GAGE  zero 

IS  AT 

h.l.g. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

4.15 

3.10 

3.4* 

2.70 

2.65 

■  - '  •  ;  _ 

4,10 

3.00 

3.30 

2.65 

2.60 

.*  */*■  ."•  . 

3.95 

1.05 

3.30 

2.60 

2.65 

-  -  * 

- 

3.95 

3.00 

3.15 

2.60 

2.75 

• 

Jl 

1.80 

3.00 

3.10 

2.60 

2.65 

3.85 

1.00 

2.90 

2.55 

2.60 

1.70 

3.00 

2.90 

2.55 

2.70 

3,80 

3.00 

2.80 

2.50 

2.65 

3.60 

3.«0 

2. TO 

2.40 

2.65 

3.«5 

2.85 

2.95 

2.30 

2.50 

3.30 

3.00 

2.60 

2.45 

2.40 

' 

3.25 

2. SO 

2.60 

2.»5 

2.45 

1.15 

2.65 

2.50 

2.25 

2.45 

4 

3.00 

2.65 

2.60 

2.25 

2.80 

w 

3.10 

2.95 

2.60 

2.20 

2,75 

3.05 

3.10 

2.45 

2.10 

2.70 

3.10 

2.55 

2.50 

2.10 

2.80 

2.95 

2.70 

2.45 

2.15 

2.75 

* 

3.00 

2. 80 

2.55 

2.15 

2.70 

2.45 

3.20 

2.40 

2.40 

2.70 

-  * 

2.90 

2.85 

3.70 

3.60 

2.50 

2.60 

2.20 

2.35 

2.75 

2.90 

-3 

2.40 

3.60 

2.55 

2.05 

2.90 

■  . 

3.05 

3.80 

2.55 

2.60 

2.90 

.  *  .  •  * 

\  •'! 

2.95 

3. SO 

2.55 

2.70 

2.60 

3.00 

3.80 

2.«S 

2.50 

2.65 

3.00 

3. SO 

2.55 

2.85 

2.65 

3.10 

1.70 

2.60 

2.80 

2.55 

/  -  "  \ 

3.10 

3.75 

2.55 

2.65 

2.80 

3.00 

3.08 

3.55 

2.50 

2.45 

2.65 

2.45 

2.30 

.  >•  ; 

TABLE 

ABOVE 

•  .  .  '  *  N  '  • 

•  „*• 

3.29 

3.18 

2.69 

2.44 

2.65 

*  ,  *4 

“.15 

3.80 

3.45 

2.85 

2.40 

2.85 

2.55 

2.«0 

2.05 

2.30 

‘‘“-I 

'1 


-  ^ 
-  '  *> 

'  '  *  .  .  - 


9. 


*  .  .  *■..  ;9  .  •* 


*  .-m .  -» 


260 


DAILY  STASES  F0«  1ST* 


MERMENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  AUTO.) 


LOCATION.  LAT.  24.51-4*,  LOnS.  92-51-01.  IN  BOATHOUSE  AT  SOUThhEST  END  OF  STRUCTURE.  (STA. 
7075017.) 

GASE.  AUTOMATIC  recorder  ano  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  15,  1444,  TO  DATE.  SUBTRACT  ".2  FROM  DAILY  STASES  BRIOR  TO  1451. 

EXTREMES.  hISHEST,  8.3  feet  (CAUSEO  BY  HURRICANE)  UN  JUNE  27,  1B57.  LO«EST,  MINUS  1.5*  FeET  ON 
JHL*  6,  1471. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STASE  IN  FEET 


SAGE  ZERO  It  AT  M.L.S 


DAV 

JA* 

FEB 

MAR 

ARR 

M«Y 

JUN 

JUL 

A  US 

SER 

OCT 

NOV 

1 

2,ol 

3.10 

S.«7 

3.09 

3.79 

2.*0 

G 

2.15 

4.10 

3.35 

3.35 

2.58 

l 

1,73 

3.17 

3.50 

3.19 

3.04 

3.35 

2.21 

4.02 

3.10 

3.25 

2.58 

3 

2. *7 

F  3.00 

3.51 

2.49 

3.03 

3. 48 

2.32 

G 

3,*0 

3.*0 

3.23 

2.35 

4 

1.70 

2.RS 

3.10 

2. *5 

3.62 

3.22 

2.  A3 

G 

3.90 

3.47 

3.20 

2.50 

5 

1.73 

3.35 

3.17 

2.03 

3.50 

2.85 

2.47 

G 

3.75 

1.37 

3.02 

t.*« 

t 

0.87 

3.53 

3.17 

2.02 

3.4* 

3.20 

G 

2.*0 

5.72 

3.04 

2.43 

2.50 

7 

1.50 

3.«7 

3.04 

2.79 

3.43 

3.30 

G 

2.80 

3. *4 

2.47 

2.S7 

2.52 

8 

2.25 

3.60 

2.47 

2.73 

3.39 

3. *5 

3.00 

3.70 

3.05 

2. to 

2.70 

9 

0.82 

3.05 

3.07 

2.51 

3.30 

3.70 

3.10 

3.58 

2.88 

2.t2 

3.36 

10 

2.17 

3.7R 

3.00 

2.80 

3.43 

3, *8 

3.35 

3.42 

2.85 

2.75 

2.4» 

(t 

2.25 

3.07 

2.85 

4.10 

3.31 

3.60 

3.43 

3.30 

3.40 

2.80 

2.50 

12 

2.36 

3.03 

2.83 

3.50 

3.34 

3.50 

2. *5 

5.20 

3.58 

2.*0 

2.*« 

13 

2.52 

3.52 

2.85 

F  3.33 

3.20 

3.33 

3.07 

5.14 

3.55 

2. *5 

2.20 

1« 

2.04 

3.40 

2.79 

3.15 

3.10 

3.20 

3.18 

5.10 

3.75 

2.*D 

2.20 

15 

2.37 

3.43 

2.73 

3.08 

3.0* 

3.18 

2.98 

5.0* 

2.40 

2.ta 

2.18 

16 

2.36 

3.48 

2.88 

3.10 

2.9* 

3.04 

2.70 

5. OS 

3.05 

2.70 

2.08 

17 

2.40 

3.38 

2.77 

3.01 

2.8* 

2.98 

2. *4 

5.05 

2.80 

2.70 

1.81 

18 

2.34 

3.22 

3.2* 

2.87 

2.70 

c 

2.95 

2.  *8 

2.92 

3.43 

2.51 

1.69 

19 

2.46 

3.18 

2.8* 

2.84 

2. *4 

g 

2.45 

2.40 

2.9* 

3.70 

6  3.20 

2.15 

20 

2.80 

3.0# 

2.23 

2.80 

2.** 

G 

2.45 

2.85 

2.41 

3.00 

3.20 

2.1* 

21 

1.79 

3.05 

2.  *5 

2.44 

2.58 

G 

2.95 

3.00 

2.92 

3.32 

3.15 

2.34 

22 

2*12 

3.04 

2.57 

3.25 

2.80 

G 

2.85 

3.25 

2.83 

3.50 

3.70 

1.8* 

23 

2.27 

3.03 

2.8] 

3.40 

2.87 

G 

2.80 

3.90 

2.93 

3.72 

2.15 

1.82 

24 

2.05 

3.37 

2.71 

3.00 

2.7* 

G 

2.70 

4.5* 

2.40 

3.77 

2.42 

2.*3 

25 

2.45 

2.94 

2.7* 

3.84 

2,70 

G 

2.70 

5. 18 

Z.«* 

3.74 

2.42 

1.20 

26 

2.72 

3.22 

2.45 

3.40 

3.27 

G 

2.70 

4.58 

3.00 

3.83 

2.73 

2.74 

27 

2.58 

3.40 

3.01 

4.00 

3.17 

G 

2.20 

4.35 

3.00 

3.80 

2.*0 

2.82 

28 

2.55 

3.48 

3.10 

4.08 

2.93 

G 

2.40 

4.37 

3.05 

3.76 

2.93 

2.*0 

29 

2.82 

3.*0 

4.04 

2.95 

G 

2.45 

4.30 

5.12 

3. *7 

2.74 

2.48 

30 

3.06 

3.80 

4.00 

3.02 

G 

2.15 

4.2* 

5.45 

3.50 

3.38 

2.52 

31 

2.86 

3.*5 

3.28 

4.20 

3.80 

3. *5 

the 

FOLLOnING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

*e*n 

2.20 

3.33 

3.01 

3.23 

3.14 

3.02 

3.27 

3.30 

3.39 

2.93 

2.43 

MAX 

3.06 

3.74 

3.80 

4.10 

3.79 

3.7  J 

5.14 

*.10 

3.43 

3.70 

1.3* 

*1*4 

0.82 

2.48 

2.23 

2.51 

2.58 

s 

2.15 

G 

2.15 

2.83 

2.80 

2. IS 

l.tl 

DE 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


2, 

2. 

2, 


G-  GATES  CLOSED 

HISHEST  STAGE  MAS  5.50  AT  «  00  R.H.,  JUL.  2« 
LPMEST  STASE  MAS  0.67  ON  JAN.  R, 


F.  NOT  AT  STATED  TINE 


9 


tv 


& 


Daily  STAGES  for  1979 
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NERM£NTAU  river  At  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  STAFF) 


LOCATION.  LAT.  29-51-46.  LONS.  92-51-01. 

T08251T.J 

BASE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  27,  1951,  TO  DATE. 

EXTreneS.  highest,  8.50  FEET  (FRoh  HISHhaTER  HARK)  on  JUN,  27,  1957. 
DEC.  19,  1954. 


IN  BOATHOUSE  AT  SOUTHNEST  END  OF  STRUCTURE.  (STA, 


LOWEST,  MINUS  1.50  FEET  ON 


OAlLV 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

H.l.6. 

DAV 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

PEC 

1 

1.10 

1,00 

l.«0 

2.95 

1.75 

2.60 

2.15 

4.10 

1.85 

1.40 

2.60 

2.33 

2 

1.70 

1.10 

l.«5 

1.05 

1.65 

1.10 

2.20 

4,00 

1.50 

1.25 

2.70 

2.50 

3 

2.00 

1.00 

1.40 

2.95 

1.65 

1.45 

2.25 

1,90 

i.so 

1.25 

2.90 

2.4  0 

4 

1.65 

2.95 

1.10 

2.65 

1,60 

1.45 

2.10 

1.90 

1.70 

1.10 

2.90 

2.70 

5 

G 

1.60 

1.10 

1.20 

2.60 

l.SO 

1.65 

2.85 

1.75 

1.70 

1.05 

2.90 

2.40 

A 

G 

0.90 

1.55 

1.20 

2.65 

1.50 

1.70 

2.60 

1.75 

1.10 

2.90 

2.70 

2.40 

7 

I.SO 

1.40 

1.05 

2. SO 

1.40 

1.70 

2.80 

1.70 

2.95 

2.90 

2.55 

2.70 

0 

2.15 

1.60 

1.00 

2.70 

l.«S 

l.SO 

2.75 

1.70 

1.00 

2.00 

1.00 

2.40 

9 

G 

1.10 

1.60 

1.10 

2.70 

1.45 

1.75 

1.10 

1.55 

2.90 

2.70 

1.45 

2.40 

10 

2.05 

l.SO 

i.oo 

2.85 

1.45 

1.60 

2.90 

1.40 

2.70 

2. BO 

2.10 

2.45 

11 

2.40 

1.70 

2.90 

G 

4.00 

l.«0 

3. So 

1.05 

1.10 

1.00 

2.60 

2.40 

2.40 

12 

2.40 

1.60 

2.85 

1.75 

1.15 

1.40 

2.70 

1.20 

l.SO 

2.60 

2.40 

2.43 

13 

2.60 

1.50 

2. SO 

1.60 

1.20 

1.10 

2.50 

1.10 

1.65 

2.70 

2.20 

2.40 

14 

2.10 

1.50 

2.75 

1.15 

1.10 

1.15 

2.65 

2.90 

1.60 

2.60 

2.20 

2.70 

13 

2.40 

1.40 

2.80 

1.05 

2.95 

1.10 

2.70 

1.05 

2.80 

1.20 

2.20 

2.70 

16 

2.45 

1.40 

2.90 

2.95 

2.80 

1.05 

2.70 

1.00 

2.50 

1.10 

2.05 

2.4$ 

17 

2.10 

1.40 

2.90 

2.80 

2.75 

1.00 

2.75 

1.05 

1.70 

1.05 

2.00 

2.7$ 

ie 

2.10 

1.20 

2.95 

2.80 

2.70 

2.95 

2.70 

2.95 

1.85 

2.70 

2.10 

2.70 

16 

2.10 

1.15 

2.90 

2.40 

2.65 

2.95 

2.*5 

2.95 

1.70 

1.20 

2.10 

2.4$ 

20 

2.90 

1.15 

2.75 

2.75 

2.60 

2.95 

2.90 

2.95 

4.70 

1.10 

2.45 

2.70 

21 

1.75 

1.05 

2.70 

2.95 

2.75 

2.95 

1.00 

2.90 

1.45 

1.20 

2.60 

2.7$ 

22 

2.10 

1.05 

2.60 

1.10 

1.10 

2. 85 

1.10 

2. 85 

1.60 

l.SO 

2.10 

2.43 

23 

1.60 

1.05 

2.80 

1.40 

1.10 

2.80 

1.95 

2.90 

1.70 

2.15 

1.90 

2.03 

24 

2.00 

1.15 

2.90 

1.70 

1.10 

2.70 

G 

4.20 

i.oo 

l.SO 

2.95 

2.45 

2.30 

25 

2.50 

2.85 

2.70 

1.90 

2.70 

2.70 

G 

5.20 

i.oo 

l.SO 

2.90 

2.70 

2.30 

26 

2.75 

1.20 

2.90 

1.90 

1.10 

2.70 

G 

4.50 

2.95 

l.SO 

2.70 

2.40 

2.40 

27 

2.65 

1.45 

1.00 

*.00 

1.10 

2.20 

4.10 

2.95 

l.SO 

2.75 

2.80 

2.40 

28 

2.60 

l.SO 

1.00 

4.00 

2.70 

2.40 

4.15 

1.05 

1.65 

1.00 

2.70 

2.30 

29 

2.90 

1,60 

4.00 

2.45 

2.45 

4.10 

1.10 

1.70 

2.90 

2.50 

2.70 

30 

1.00 

1,40 

4.00 

2.60 

2.15 

4.20 

l.io 

1.50 

1.40 

2.55 

2.40 

31 

2.90 

1.10 

1.10 

4.20 

l.SO 

1.00 

2.38 

7ME 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

2.21 

1.11 

1,00 

1.21 

1.11 

1.07 

1.10 

1.24 

1.51 

2.96 

2.50 

2.40 

HAX 

1.10 

l.SO 

1.60 

G 

4.00 

1.75 

l.SO 

G 

5.20 

4.10 

4.70 

l.SO 

1.45 

2.43 

MXN 

6 

0.90 

2.85 

2.00 

2.40 

2.45 

2.15 

2.15 

2.85 

2.50 

2.15 

1.90 

2.33 

6-  BATES  CLOSED 

HIBHEST  STAGE  NAS  5.20  ON  JUL.  25. 
LONEST  STAGE  NAS  0.90  ON  JAN,  6. 


-d 
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DAILY  STASES  FOR  mi 


M£RMENTAU  RIVER  AT  GRAND  CMENIERE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-N6.0S,  LONS.  92-59-29.  ON  HIGNNAV  *2  8RI0SE.  <374.  7090017.) 

GASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT,  15,  1943,  10  JULY  12,  1954,  AND  APR.  13,  1956,  TO  DATE.  DISREGARD  SAGE 
ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1951,  PRESENT  ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

extremes.  RICHEST,  13.0  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOxEST,  MINUS  2.25  FEET  ON 
JAN.  2,  1979. 


DAILY 

EIGHT  A 

.H.  stage 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

M.L.G 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DE 

1 

0.74 

l.TS 

2.28 

3.64 

2.63 

2.63 

3.18 

«.02 

2.57 

1.27 

0. 

2 

-1.25 

2.63 

3.09 

3.57 

3.14 

2.56 

1.21 

3.72 

2.15 

1.41 

0. 

3 

1.19 

2.79 

3.60 

3.34 

F  3,06 

2.58 

2.81 

1.06 

3.51 

1.98 

1.67 

o. 

4 

2.29 

2.21 

2.01 

2.13 

2.79 

2.34 

2.74 

2*65 

3.14 

l.«5 

1.19 

o. 

5 

2.43 

2.60 

2.05 

2.18 

1.40 

2.30 

2.37 

1.04 

2.81 

1.7* 

1.56 

0. 

6 

1.98 

2.92 

2.00 

1.82 

2.30 

2.65 

2.35 

2.79 

2.24 

2.85 

1»«1 

1. 

7 

1.35 

1.03 

1.77 

2.33 

2.54 

3.04 

2.81 

2.81 

2.32 

1.7* 

l.«7 

t. 

8 

0.38 

1.45 

1.32 

2.25 

2.84 

2.90 

2.57 

1.15 

2.46 

F 

2.63 

1.86 

1. 

9 

0.85 

0.49 

1.86 

2.00 

3.14 

3.02 

2,84 

1.05 

2.73 

2.45 

2.47 

2. 

10 

1.12 

1.50 

1.53 

2.66 

3.47 

3.35 

3.33 

1.28 

2.86 

F 

1.85 

2.21 

1. 

it 

1.35 

1.18 

0.94 

4.03 

3.35 

2.«4 

3.44 

1.25 

3.30 

2.46 

2.11 

2. 

12 

1.23 

1.28 

1.18 

3.33 

2.96 

3.92 

3.04 

1.24 

3.06 

2.7| 

2.50 

2. 

13 

1.70 

1.61 

1.56 

2.»1 

3.22 

3.60 

3,64 

3.05 

3.51 

2.46 

1.71 

1. 

14 

-0.58 

2.01 

l.«« 

2.79 

3.16 

3.68 

3.74 

2.81 

1.84 

2.34 

1.93 

1. 

15 

1.21 

2.14 

1.99 

2.42 

3.35 

3.74 

3.18 

2.49 

3.50 

2.A4 

1.81 

I. 

16 

1.62 

2.20 

3.53 

1.34 

3.41 

2.63 

2.94 

3.13 

2.65 

1.34 

1. 

17 

1.90 

3.06 

3.55 

3.12 

3.12 

2.86 

2.83 

3.30 

2.55 

1.15 

0. 

18 

1.88 

3.72 

3.69 

2.99 

3.07 

3.15 

2.66 

1.55 

2.24 

1.22 

1. 

19 

2.62 

3.62 

3.20 

2.80 

2.43 

3.07 

2.78 

1.42 

2.46 

1.17 

0. 

20 

2.86 

3.34 

3.18 

2.53 

3.18 

2.84 

2.74 

4.55 

2.46 

1*16 

0. 

21 

-0,74 

F  3.08 

3.43 

2.58 

2.14 

2.67 

2.66 

2.88 

2.26 

2.*« 

1.26 

00 

22 

1  .90 

2.60 

2.»6 

2.99 

2.87 

2.60 

F 

1.85 

2.57 

2.46 

2.94 

0.65 

1. 

23 

1.93 

1.89 

2.*6 

2.23 

2.33 

2.8« 

».02 

2.57 

2.71 

i.et 

0.16 

1. 

24 

-0.30 

2.06 

0.80 

2.47 

1.46 

3.13 

6.04 

2.85 

2.51 

1.44 

2.06 

1. 

25 

0.35 

-0.60 

0.51 

2.73 

2.48 

2.72 

1.59 

2.51 

2.78 

2.12 

2.76 

1. 

26 

1.16 

0.04 

1.22 

2.83 

2.74 

2.89 

4.58 

2.72 

2.65 

2.14 

2.01 

2. 

27 

-0.35 

1.28 

l.«2 

3.04 

3.10 

2.85 

4.48 

2.65 

1.05 

2.64 

2.54 

2. 

26 

-6.40 

2.30 

1.98 

3.37 

2,81 

2.99 

1.76 

3.03 

1.27 

2.41 

1.17 

2. 

29 

0.35 

2.86 

3.60 

3.31 

1.42 

3.16 

3.16 

2.47 

1.02 

2. 

30 

1.88 

3.29 

3.48 

2.79 

1.12 

3.66 

2.45 

1.54 

1.41 

1. 

31 

1.12 

3.58 

3.90 

1.27 

«.00 

1.56 

0. 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REA0ING9 

4FFE4RINS  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.07 

2.23 

3.01 

1.21 

2.98 

1.12 

2.44 

1.64 

1. 

MAX 

2.*6 

3.72 

3.92 

6.09 

4.00 

4.55 

1.54 

2.47 

2. 

MJN 

-1.25 

0.51 

2.30 

F 

1.85 

2.51 

2.26 

l.«5 

0.16 

0. 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  mas  6.66  AT  10  «5  A.M.,  JUL.  24 
LOMEST  STAGE  HAS  minus  2.25  ON  JAN.  2. 


DAILY  STASES  AOS  1979 


2' 


CALCASIEU  RIVER  near  OGERLIN,  LA. 


toe$2iw.w«m!"mSui»"6’  ,2',a*50'  8T*Te  "1sh*a?  26  »«»«.  tnr«  «*«•  norths  of 
cage,  automatic  recorder. 

BENsS5WK!I0N*  ““  R£A°  ANC  MAINUIN£D  8Y  U-  »•  ECOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  75J 
EXTREMES,  highest,  26. 53  AEET  ON  MAY  19,  1953.  LOkEST,  1.52  FEET  ON  AUG.  11,  19T7. 


DAILY  eight  A.M.  STAGE  in  AEET 


GAGE  ZERO,  19, *3  FEET,  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

AMR 

MAY 

1 

9.09 

11.43 

16.71 

8.39 

10.72 

2 

5.09 

10.23 

16.18 

7.36 

9.73 

3 

6.64 

9.77 

15.11 

6.25 

8.23 

4 

7.16 

10.33 

14.24 

10.67 

6.57 

5 

7.57 

11.10 

13.21 

13.93 

5.37 

6 

7.35 

12.99 

12.06 

13.18 

5.49 

7 

8.04 

14.69 

11.26 

11.75 

5,18 

8 

10.22 

15.28 

11.28 

10.01 

5.21 

9 

11.91 

15.11 

12.31 

10.08 

5.27 

10 

13.10 

14.12 

12.52 

13.06 

5.37 

11 

13.18 

13.45 

11.78 

13.61 

5.54 

12 

12.16 

14.57 

10.81 

12.46 

5.63 

13 

12.37 

14.98 

9.72 

11.16 

5.45 

14 

13.9a 

14.01 

8.94 

9.71 

5.71 

15 

13.03 

7.37 

7.96 

4.77 

16 

ll.Sa 

6.86 

6.36 

4.00 

17 

10.61 

6.74 

5.44 

3.60 

18 

9.2« 

6.82 

5.11 

3.33 

19 

7.58 

6.89 

5.00 

3.14 

20 

10.06 

7.20 

5.02 

2.98 

21 

12.80 

8.92 

8.76 

2.85 

22 

12.18 

9.42 

10.35 

2.74 

23 

11.08 

9.96 

11.44 

2.71 

24 

11.96 

10.41 

11.57 

2.66 

25 

13.23 

10.36 

10.62 

2.57 

26 

13.52 

10.25 

9.39 

2.49 

27 

13.98 

16.09 

9.90 

8.56 

2.43 

28 

19.97 

15.66 

9.65 

9.22 

2,38 

29 

19.18 

9.46 

10.83 

2.34 

30 

12.88 

9.34 

11.31 

2.96 

31 

12.76 

9.01 

15.62 

The 

aolloning 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

MEAN 

10.9* 

to. 45 

9.61 

9.93 

MAX 

19,97 

16.71 

13.93 

15.62 

MIN 

0.09 

6.74 

5.00 

2.34 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

13.44 

2.00 

5.68 

3.84 

8.04 

A. 21 

10.44 

1.98 

$.81 

3.42 

5.89 

$.01 

6.  49 

1.95 

5.72 

3.04 

*.69 

5.13 

0.17 

1.43 

4.48 

2.73 

«.13 

4.72 

5.54 

1.91 

$.88 

2.54 

1.74 

9,30 

5.63 

1.89 

3.29 

2.62 

3.48 

4*12 

5.66 

1.8T 

2.96 

2.58 

3.10 

3*01 

5.90 

2,05 

2.74 

2.52 

3.14 

3*44 

5.94 

2.58 

2.61 

2.34 

3.01 

1.1$ 

5.61 

2.46 

2.53 

2.66 

2.89 

3.24 

4.66 

2.14 

2.58 

3.16 

2.78 

4.52 

4.16 

2.03 

2.57 

3.32 

2.89 

4.10 

3.67 

1.98 

2-78 

2.85 

2.62 

3.54 

3.37 

2.13 

3,16 

2.47 

2.54 

3.41 

3.17 

2.36 

3.03 

2.25 

2.48 

3.94 

2.99 

4.93 

3.04 

2.13 

2.43 

1.29 

2.63 

«.0l 

2.71 

2.04 

2.5* 

3.20 

2.69 

J  .21 

2.45 

4.11 

2.55 

3.07 

2.58 

3.37 

2.32 

4.47 

2.52 

2.91 

2,46 

3.10 

2.26 

7.78 

2.50 

2.71 

2.39 

3.78 

2.75 

20.69 

2.27 

2.64 

2.26 

5.15 

3.00 

19.56 

2.24 

3.04 

2,21 

2.90 

2.42 

17.59 

2.62 

4.74 

2.19 

2.73 

2.25 

16.22 

2.90 

13.24 

2.16 

».14 

2,16 

16.17 

2.70 

14.30 

2.36 

11.73 

2.l« 

15.51 

2.78 

14.45 

2,26 

13.23 

2.10 

19.19 

2.88 

13.25 

2.16 

11.96 

2.12 

12.80 

5.16 

12.41 

2.10 

9.54 

2.49 

11.51 

5.54 

11.54 

2.0$ 

6.42 

3.03 

10.10 

5.16 

11.42 

5.70 

3.56 

3.00 

afrearing  in  THE 

7ABLE 

AGOVE 

4.22 

4,16 

3,06 

7.24 

5.16 

6.10 

13.44 

13.23 

5,81 

20.69 

8.04 

14.45 

2.05 

1.S7 

2,10 

2.04 

2.2« 

2.22 

DEC 


12.2 

11.7 

10.7 
9.9 

7.7 

6.1 

5.1 

9.6 

9.2 
9.0 

1.0 

3.7 
9.6 

19.1 
IS. 9 


17.17 
IS. SI 
15.92 
19.57 
19.19 


11.2- 

12.11 

l«.9| 

9.7J 

9.91 

S.l! 
7.61 
7.17 
7.99 
7.66 
7 .59 


9.65 
IS, 95 

1.70 


HIGHEST  STAGE  MAS  20.69  ON  SEF.  21. 
LOMEST  STAGE  MAS  1.87  ON  JUL.  7. 


264  DAILY  STAGES  FOR  1479 

BAYOU  SERPENT  NEAR  PENTON,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-23-15,  LONG.  92-59-16.  U.  S.  HIGHmaV  165  BRIDGE.  ».T  MILES  NORTHEAST  OP  FENTON, 
(STA.  7110016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE-MEIGHT. 


GENERAL  INFORMATION.  CHANNEL  MAS  DREOGEO  IN  1956. 


RECORDS 

AVAILABLE.  SEP 

.  26,  1956,  TO 

APR.  16, 

1458, 

OCTg  12  TO 

I960,  AND 

JULY  25, 

1962, 

TO 

DATE 

• 

EXTREMES.  HIGHEST,  29, 

17  FEET 

ON  DEC. 

24,  1956 

.  LUMEST,  8.45 

FEET  ON 

OCT.  11 

AND  LATER  OATES  IN 

1978 

• 

DAILY  EIGHT  A. 

H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

DAr 

JAN 

FEB 

M»R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  , 

8.86 

13.32 

9.71 

10.95 

25.27 

9.50 

10,55 

8.97 

9.22 

4.77 

9.3 

2  ' 

10.33 

10.66 

9.31 

10.66 

25.24 

9.47 

*.75 

9.38 

4.21 

4.14 

4.3 

5 

9.18 

10.46 

12.76 

13.98 

21.26 

4.34 

9.62 

12.94 

4.11 

4.14 

4.1 

4 

9.13 

22.32 

10.41 

20.12 

18,41 

4.14 

4.36 

10.04 

4.01 

8.46 

9.1 

5 

9.1* 

21.51 

9.34 

14.24 

16.11 

«.53 

4.13 

4.73 

8.96 

8.85 

9.1 

6 

9.0* 

24.78 

9.13 

10.35 

13.67 

9.49 

«.2t 

4.39 

8.89 

8.77 

9.1 

7 

15.60 

25.22 

9.23 

9.07 

10.61 

«.*6 

*.19 

4.31 

6.47 

8.74 

8.1 

6 

15.62 

23.36 

8.99 

10.21 

P  9.29 

4.70 

4.39 

4.04 

9.22 

8.68 

8.68 

8.1 

9 

10.51 

14.96 

8.73 

10.08 

9.04 

9.48 

11.76 

4.24 

4.10 

6.61 

8.67 

8.1 

10 

9.81 

10.59 

8.81 

10.28 

4.03 

*.34 

11.12 

8,99 

9.04 

8.74 

9.98 

8.1 

11 

9.60 

9.79 

8.70 

14.49 

8.45 

15.54 

11.45 

8,41 

4.01 

6.76 

*.25 

8.1 

12 

9.18 

9.57 

8.62 

12.06 

9.13 

10.75 

11.15 

8.87 

8.96 

8.72 

4.07 

8.' 

13 

9.22 

9.71 

8.56 

10.14 

9.19 

4.62 

10.35 

8.86 

8.94 

6.71 

8.43 

4.1 

14 

9.14 

9.5« 

8.58 

9.71 

4.13 

9.18 

12.75 

8.42 

8.8! 

8.79 

8.83 

22.1 

15 

8.91 

9.63 

8.61 

9.50 

8.99 

4.27 

14.18 

4.15 

8.75 

6.71 

9.77 

16.1 

16 

8.92 

9.19 

8.86 

9.37 

8.45 

4.21 

12.17 

9.35 

8.70 

6.72 

8.74 

12.1 

17 

8.88 

9.47 

8.87 

9.15 

4.04 

9.14 

12.56 

4.11 

8.70 

8.71 

8.73 

10.1 

18 

8.87 

10.83 

9.06 

4.01 

9.16 

11.77 

9.01 

15.09 

8.77 

8.68 

». 

19 

a. 90 

10.64 

8.90 

8.94 

9.21 

12.54 

4.21 

11.04 

8.71 

8.69 

9.1 

20 

20.13 

9.72 

14.70 

8.87 

4.10 

12.05 

9.15 

24.15 

(.64 

8.67 

4. 

21 

24.25 

9.60 

18.52 

9.07 

4.35 

13.97 

4.05 

27.66 

8.54 

8.62 

9. 

22 

19.90 

9.49 

15.43 

9.14 

*.24 

12,14 

9.00 

27.66 

8.57 

10.80 

4. 

23 

12.17 

12.64 

18.74 

9.25 

9.24 

10,40 

8.98 

27.21 

11.18 

24.25 

4. 

24 

22.81 

24.67 

12;17 

4.14 

9.19 

10,20 

*.»t 

26.48 

9.76 

24.63 

14. 

25 

16.68 

24.83 

9.82 

9.21 

4.52 

20.89 

8.90 

25.09 

4.11 

22.47 

It. 

26 

11.22 

21.70 

9.39 

9.16 

9.53 

24.35 

».*1 

20.62 

9.08 

18.83 

4. 

27 

15.28 

11.52 

9.51 

4.10 

9.49 

25.16 

9.00 

11.22 

0.00 

13.29 

9. 

28 

11.30 

10.06 

9.30 

4.11 

9.38 

25.05 

8.94 

10.79 

9,08 

12.26 

9. 

29 

9.86 

9.64 

8.94 

9.38 

24.34 

8,87 

4.77 

8.41 

10.03 

4. 

30 

9.68 

10.21 

11.77 

4.56 

20.04 

8,90 

4.37 

8.81 

9.63 

4. 

31 

20.76 

11.27 

25.13 

13.46 

8.47 

4.48 

4. 

THE 

F0LL0NIN6  REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

12.36 

14.28 

10.45 

11. BS 

13.56 

8.12 

11.57 

*.06 

11.16 

10. 

MAX 

24.25 

25.22 

18.74 

25,27 

25.16 

10.55 

27,66 

15.19 

24.63 

22. 

MIN 

8.86 

9.19 

8.56 

4.14 

4.34 

8,81 

8,70 

8.57 

8.62 

8. 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  27.7*  AT  6  00  R.M.,  SEP.  21. 
LONEST  STAGE  mas  6. S3  ON  MAR,  13. 


OAILY  STAGES  FOR  1*79 


265 


31 


i  •. 


MEET  FORK  CALCASIEU  RIVES  NEAR  LAKE  CHARLES*  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-I7-E2,  LONS.  93>t*>15.  ON  6ACE  TONER,  9.75  NILE  6ELO«  JUNCTION  NITH  HOUSTON 
RIVER,  SIX  MILES  NORTHHEST  OF  LAKE  CHARLES,  (STA.  7345921.) 


SAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 


•y 

RECORDS 

AVAILABLE.  OCT,  24, 

1946,  TO 

DATE,  SUBTRACT 

0.1  FROM 

DAILY 

STAGES 

OF  1*65  AND 

S.2  FROM 

.'y.'y.*' 

m  _  ' 

STAGES  of 

i«**. 

,,5 

extremes.  HIGHEST,  12 

.8  FEET 

(FROM  NATCRHARK) 

IN  HAY 

1*53.  LONEST, 

MINUS  2 

.13  FEET  ON 

JAN. 

13, 

^  ‘  y . 1-  y.y 

| 

1964 

• 

•. . 

y 

i »V» 

daily  eight  a 

STAGE 

IN  feet 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

y- 

tVi 

OAT 

JAN 

FEB 

«AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.10 

1.04 

1  *77 

2.16 

2.3S 

3.30 

I. *5 

2.80 

2.80 

2.60 

2,«7 

1,99 

2 

3.12 

1.84 

1,86 

2.32 

2.60 

3.06 

1  .*2 

2.56 

2.44 

2.42 

2.46 

1.62 

■ 

3 

2.41 

2.04 

2.56 

1.37 

2.60 

3.02 

l.«3 

2.62 

2.62 

2.26 

2.55 

2*10 

W' 

4 

l.*S 

1.78 

1.76 

2.2* 

3. OS 

2.74 

1 

2.56 

2.61 

2.16 

2.56 

2, OS 

s\\ 

5 

2.3* 

2.20 

1.01 

2.3* 

l.*4 

2.4* 

t.S* 

2.33 

2.40 

2.26 

2.6* 

2. 97 

A*  ^  > 

6 

1.5* 

3.4* 

1.44 

2.4* 

2.15 

2.57 

l.*l 

2.28 

2.11 

2.36 

2.47 

2.98 

r<  * 

7 

2.4* 

3.56 

1.72 

2.54 

2.43 

2.74 

1  .*2 

2.12 

2.32 

2.24 

2.35 

2.30 

/  *y  V 

H 

1.** 

2.75 

0,66 

2.78 

2.53 

2,68 

2.07 

2.11 

2.41 

2.07 

2.33 

2.37 

9 

1.9* 

2.01 

1.83 

2.34 

2.58 

2.43 

2.20 

2.35 

2.26 

2.24 

2.54 

1*01 

■V* 

10 

2.3* 

2.06 

2.06 

2.45 

2.74 

2.12 

2.29 

2.36 

2.1* 

2.23 

2.27 

2.02 

\y 

►  w 

11 

2. IS 

2.0* 

1.61 

3.70 

2.66 

l.*2 

2.43 

2.37 

2.40 

2. OS 

2.00 

2.17 

sn 

12 

2.23 

2.10 

1.72 

3.23 

2.45 

1.54 

2.18 

2.1* 

2.57 

2.17 

2.05 

2.38 

13 

2.  TO 

l.*4 

2.0* 

2.78 

l.*2 

2.33 

2.42 

1.9* 

2.72 

2.23 

2.20 

2.09 

14 

0.B4 

2.12 

2.01 

2.08 

2. OS 

2.3* 

2.54 

2.2* 

2.72 

2.04 

2.26 

2.13 

15 

2.93 

1.68 

l.«l 

1 .77 

2.21 

2.30 

2.52 

2.06 

2.34 

2.14 

2.13 

2.51 

•  \  '  *  V  ’ 

- ■ 

16 

1  .** 

1.2* 

2.«7 

1.53 

2.23 

2.37 

2.25 

2.00 

2.12 

2.27 

2.08 

2.05 

yi*' 

17 

1.7* 

0.74 

2.22 

1.74 

2.23 

2.2* 

2.36 

2.66 

2.26 

2.35 

2.04 

2.10 

IS 

1.37 

1.02 

2.48 

2.54 

2.08 

2.37 

2.4* 

2.1* 

2.7* 

2.34 

2.10 

2.52 

'  ' 

->• 

19 

1.83 

0.*2 

2.»7 

2.54 

2.1* 

2.46 

2.4* 

2.21 

2.87 

2.3* 

2.12 

2*05 

i 

20 

2. *4 

1.41 

2.*2 

3.50 

2.20 

2.35 

2.3* 

2.20 

5.25 

2.47 

2.17 

2.50 

- 

mk 

21 

1.5* 

2.15 

2.42 

4.54 

2.23 

2.1* 

2.3* 

2.21 

6.50 

2.35 

2.33 

2.39 

22 

1.02 

2. OS 

2.** 

4.23 

2.27 

2.11 

2.2* 

2.26 

6.31 

2.76 

2.5* 

2.00 

23 

2.51 

2. *5 

3.01 

3.7* 

2.3* 

2.11 

2.42 

2.21 

5. *3 

2.43 

2.77 

2.37 

'•**  A  ‘ 

24 

1.04 

J.«S 

1.75 

3.34 

2.24 

2.12 

2. *5 

2.26 

5.4* 

2.36 

2,0* 

2.30 

\  ■'  -  .  * 

'  ^  *, 

’  J*  '" 

25 

0.87 

2. *6 

1.34 

3.1* 

2.14 

2.07 

«. S3 

2.33 

•.S3 

2.41 

2. SI 

0*50 

■  w  * 

26 

2.47 

1.3* 

2.27 

3.0* 

2.06 

1.88 

5.82 

2.28 

•.** 

2.40 

2.53 

1.20 

■  'S* 

27 

1.7* 

2.22 

2.3« 

2.22 

2.15 

2.10 

5.*l 

2.21 

3.63 

2.53 

2.37 

1.32 

20 

o.s* 

2.53 

2.3* 

2.21 

2.11 

2.06 

5.52 

2.2* 

3.2* 

2.3* 

1.64 

1.02 

■ 

29 

l.Sl 

2.*4 

1.60 

2.14 

2.02 

4.43 

2. *S 

3.03 

2.43 

0.77 

1.00 

r  /<•;■  . 

•  '**1 

30 

2.2* 

2.7* 

1  .** 

2.»0 

2.05 

3.44 

2,4* 

2.74 

2.5* 

t.l* 

2.13 

31 

1.4* 

2.37 

3.70 

3.14 

2.5* 

3.05 

2.00 

;  *-■  ' 

the 

FOLLOMING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IM  THE 

table 

ABOVE 

.y  y/. 

\y ; 

», ,  •* 

MEAN 

l.** 

2.05 

2.07 

2.62 

2.35 

2.33 

2. SI 

2.30 

3.2S 

2.36 

2.25 

2.09 

. 

V*y 

MAX 

3.12 

3.56 

3.01 

4.54 

3.70 

3.30 

5,*l 

2,80 

6.31 

3.05 

2.0* 

2.00 

**.  "* 

MIN 

0.S4 

0.62 

0.86 

1.37 

1  .*2 

1.54 

l.S* 

1.** 

2.11 

2.0* 

0.77 

0.50 

’ 

J®2 

...  0— . 

HIGHEST 

stage 

NAS  6.6* 

AT  6  00 

P.M.,  SEP.  21. 

•  * 

.y  .y 

LOMEST  STAGE  NAS  MINUS 

0.12  ON 

JAN.  28 

• 

*■* 

266 


DAILY  STASES  FOR  1474 


CALCASIEU  RIVER  SALT  HATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (NAv.  E.) 


LOCATION.  LAT.  30-15-13,  LONS,  43.1J.0S.  IN  NAVISaTION  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE.  (STA. 
73*7221.) 

base,  staff  tyre. 

RECORDS  AVAILABLE,  stage,  FES.  146S  TO  OATE. 

EXTREHES.  HIGHEST ,  S.SS  FEET  ON  SEP.  20,  1474.  LOnEST,  MINUS  0.7S  FOOT  ON  FEB,  3,  1470. 


OAlLV 

EIGHT  A 

,M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT 

M.L.G 

.  1 

[1965 

VALUE) 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

3.50 

1.15 

2.05 

2.60 

2.60 

2.70 

G 

2.45 

3,10 

6 

3.25 

2.80 

G 

2.70 

1.90 

2 

G 

3,45 

2.70 

2.30 

2.75 

3.00 

2.75 

G 

2.40 

3.00 

G 

3.40 

2.70 

G 

2.40 

2.40 

3 

G 

1.00 

6  2.30 

2.80 

1.80 

2.85 

3.00 

G 

2.40 

3.05 

G 

3. OS 

2.65 

G 

3.00 

G 

2.65 

4 

G 

2.10 

1.80 

1.80 

2.10 

3.40 

2.85 

G 

2.40 

2.45 

G 

3.05 

2.65 

G 

3.00 

G 

2.45 

5 

G 

2.60 

2.00 

1.30 

2.35 

2.30 

2.  So 

G 

2.35 

2,40 

G 

2.90 

G 

2.70 

G 

3.05 

6 

2.90 

* 

G 

2.10 

3.40 

1.80 

2.50 

G 

2.50 

3.00 

G 

2.35 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2. SO 

6 

2.90 

G 

2.60 

7 

G 

2.80 

2.80 

2.10 

2.85 

G 

2.80 

3.20 

G 

2.35 

G 

2.55 

G 

2.80 

G 

2.75 

G 

2.75 

G 

2.15 

S 

G 

1.65 

2.45 

1.25 

3.15 

G 

3.00 

3.15 

G 

2.55 

G 

2.55 

G 

2.85 

G 

2.50 

C 

2.75 

G 

2.80 

4 

G 

2.60 

2.00 

2.20 

2.70 

G 

3. OS 

G 

2.85 

G 

2.60 

G 

2.80 

G 

2.75 

G 

2.65 

G 

2.45 

G 

2.20 

10 

G 

2.75 

2.30 

2.40 

2.90 

G 

3.20 

G 

2.60 

G 

2.75 

G 

2.85 

G 

2.60 

G 

2.80 

G 

2.40 

G 

2.40 

11 

2.25 

2.35 

2.00 

G 

4.10 

G 

3.15 

G 

2.25 

G 

2.90 

G 

2.80 

G 

2.85 

G 

2.50 

G 

2.50 

G 

2.60 

12 

2.50 

2.«5 

1.45 

3.65 

G 

2.45 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

2.65 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

2.35 

2.70 

13 

3.05 

2.45 

G 

2.50 

G 

3.25 

G 

2.40 

G 

2. SO 

G 

2,85 

G 

2.45 

G 

3.20 

G 

2.60 

G 

2.55 

2.30 

14 

G 

1.40 

2.«S 

G 

2.40 

2.45 

G 

2.60 

G 

2.40 

G 

2.45 

G 

2,70 

G 

3.15 

G 

2.40 

G 

2.60 

2.00 

IS 

G 

2.40 

2.20 

G 

2.80 

2.25 

G 

2.70 

G 

2.80 

3.00 

G 

2.55 

G 

2.80 

C 

2.60 

G 

2.55 

2.50 

1* 

G 

2.40 

1.75 

G 

2.90 

G 

2.05 

G 

2.70 

G 

2.40 

G 

2.05 

G 

2.45 

G 

2.55 

G 

2.85 

G 

2.50 

2.80 

17 

2.20 

1.15 

G 

2.70 

G 

2.20 

G 

2.70 

G 

2.8o 

G 

2,80 

G 

2.55 

G 

2.75 

G 

2.75 

G 

2.40 

2.10 

18 

1.65 

l.#5 

2.80 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

2.85 

G 

2.90 

G 

2.60 

G 

3.20 

G 

2.75 

2.50 

2.65 

14 

2.35 

1.00 

2,80 

3.00 

G 

2.70 

G 

2.45 

G 

2.65 

G 

2.65 

G 

S.SS 

G 

2.80 

2.50 

2.95 

20 

2.80 

1.80 

2.80 

3.55 

G 

2.70 

G 

2.80 

G 

2.85 

G 

2.65 

5.55 

G 

2.80 

2.60 

2.80 

21 

0.75 

2.30 

2.40 

3.25 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.75 

G 

2.65 

5.05 

G 

2.45 

2.65 

2.75 

22 

G 

1.30 

2.45 

2.40 

3.15 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.70 

G 

2.75 

4.80 

G 

3.10 

2.10 

3.10 

23 

2.30 

2.65 

2.80 

3.25 

G 

2.80 

G 

2,60 

G 

2. OS 

G 

2.60 

5.10 

G 

2.80 

2.60 

2.80 

2* 

0.75 

3.25 

1.10 

3.50 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

3.40 

G 

2.70 

5.10 

G 

2.75 

2.45 

2.80 

25 

t.OS 

2.20 

1.10 

3.50 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

5.15 

G 

2.80 

4.60 

G 

2.75 

2.45 

6 

0.90 

26 

2.80 

1.10 

2.20 

3.45 

G 

2.20 

G 

2.35 

5.45 

G 

2.75 

4.10 

G 

2.80 

2.70 

G 

1.50 

27 

2.05 

2.55 

2.70 

2.80 

G 

2.60 

G 

2.60 

5.00 

G 

2.75 

3.85 

G 

2.45 

2.70 

1.60 

28 

1  .IS 

2.45 

2.80 

2.70 

G 

2.65 

6 

2.55 

4.60 

G 

2.75 

3.50 

G 

2.45 

1.70 

G 

1.65 

24 

2.15 

G 

3.05 

2.50 

G 

2.55 

G 

2.50 

3.95 

G 

2.95 

3.40 

G 

2. SO 

1.00 

1.65 

30 

2.70 

G 

3.30 

2.40 

G 

2.90 

G 

2.55 

3.45 

G 

2.45 

3.10 

G 

2.95 

1.40 

G 

2.40 

31 

1.10 

G 

2.70 

3.35 

3.20 

G 

3,00 

3.30 

G 

2.40 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONI V  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.12 

2.1» 

2.34 

2.G5 

2.75 

2.72 

3.06 

2.74 

3.47 

2.75 

2.52 

2.36 

MAX 

G 

3.50 

3.40 

G 

3.30 

G 

4,10 

3.40 

3.20 

5.45 

3,10 

5.55 

3.30 

G 

3.05 

3.10 

MIN 

0.75 

l.oo 

1.10 

1.00 

G 

2.20 

G 

2.20 

G 

2.05 

G 

2.45 

G 

2.55 

G 

2,40 

1.00 

G 

0.90 

G.  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  MAS  5.SS  ON  SEP,  20, 
LONEST  STAGE  NAS  0.7S  Os  JAN,  21  ANO  24 


DAILY  STAGES  FOR  19T9 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  AATER  SARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES#  LA.  <NAV.  H.) 
L0CTS»Tljl.)*T*  ,0"15"1J'  L0N6‘  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  NEST  SIDE  OF  STRUCTURE.  CSTA, 

GAGE,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FES.  1966  TO  DATE. 

EXTREMES,  highest,  5.69  FEET  ON  JUL.  26.  1979.  LOnEST,  MINUS  1.68  FEET  ON  JAn,  2,  1979, 


DAILY 

EIGHT 

A.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  M.L.G. 

(1965 

VALUE) 

OAY 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

4 

5 

2.17 
0,40 

1.17 
1,82 
2,00 

1.05 

1.87 

l.SS 

1.11 

1.81 

2.00 

2.17 

2.71 

1.61 

1.22 

2.51 

2.70 
1.61 

1.71 
1.47 

2.41 

2.80 

2.77 

1.07 

2.14 

2.17 

2.45 

2.60 

2.50 

2.60 

1.65 

1.97 

2.08 

2.40 

2.48 

2.92 

2.86 

1.116 

2.98 

2.90 

1.71 

1.41 

1.16 

3.10 

1.10 

2.69 

2.63 

2.50 

2.46 

2.25 

2.05 

2.79 

2.55 

2.69 

1.07 

1.60 

0.98 

1.76 

2.01 

2.04 

6 

7 

a 

9 

10 

0.98 

2.05 

0.19 

0.82 

2.00 

1.28 

2.65 

2.05 

l.«2 

2.07 

1.71 

1.98 

1.17 

2.01 

2.06 

2.05 

2,68 

1.01 

2.51 

2.76 

2.1o 

2.79 

1.18 

1.26 

1.70 

2.88 
1.14 
2.95 
2,  To 
2.46 

2.40 

2.38 

2.48 

2.40 

2.40 

2.74 
2.63 
2.66 

2.75 
2.50 

2.65 

2.15 

2.40 

1.99 

2.05 

2.57 

2.25 

2.40 

2.68 

1.10 

2.70 

1.90 

2.70 

3.29 

1.67 

2.56 

2.20 

1.87 

1.80 

1.60 

It 

12 

13 

14 

15 

2.20 

2.13 

2.92 

0.85 

1.85 

2.18 

2.29 

2.20 

2.40 

2.16 

1.76 

1.94 

2.17 

2.26 

1.80 

4.08 

1.64 

1.28 

2.51 

2.24 

1.16 

2.97 

2.07 

2.12 

1.86 

1.25 

2.03 

2.15 

1.99 

2.05 

2.50 

2.27 

2.10 

2.2? 

2.15 

2.15 

1.82 

1.80 

2.18 

2.10 

2.91 

1.26 

1.10 

1.51 

2.60 

2.20 

2.52 

2.5S 

1.78 

2.80 

1.90 

2.01 

1.50 

1.55 

1,05 

1.94 

1.90 

2.10 

1.72 

2.29 

16 

17 

ia 

19 

20 

2.25 

2.01 

1.61 

2.07 

2.72 

1.58 
1.11 
1.11 
0.96 
1.72  F 

2.16 

2.56 

2.79 
2.40 

2.80 

2.07 

1.98 

1.81 

1.71 

2.69 

1.45 

1.50 

1.29 

1 .71 
1.87 

1.91 

2.12 

2.59 

1.12 

1.05 

1.95 

2.11 

2.52 

2.68 

2.72 

2.12 

2.69 

2.75 

2.68 

2.67 

2.45 

1.24 

1. 15 
1.20 

5.16 

2.SS 

2.85 

2.70 

2.94 

1.04 

1.50 

1.76 

1.66 

2.52 

2.60 

2.59 
1.84 

F  2.45 

2.60 
2.60 

21 

22 

23 

24 

25 

0.47 

O.SO 

2.20 

0.66 

0.92 

2.11 

2.10 

2.41 

1.05 

1.91 

2.30 

2.61 

2.51 

0.15 

0.61 

1.17 

1.02 

1.19 

1.41 

1.41 

2.40 

1.00 

2.94 

2.26 

2.22 

2.95 

2.77 

2.71 

2.59 

2.12 

2.75 

2.65 

1.00 

1.80 

5.28 

2.62 

2.48 

2.25 

2.65 

2.46 

4. 48 
4.00 
1.70 
1.62 
1.90 

1.11 

1.70 

1.50 

2.50 
2.60 

2.  T9 
2.05 
1.75 
2.27 
2.58 

2.61 

1.02 

2.74 

2.72 

0.79 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

2.68 

1.85 

1.07 

2.02 

2.61 

1.14 

0.91 

2.44 

2.90 

2.00 

2.56 

2.69 

1.01 

1.19 

2.71 

1.50 

2.81 

2.78 

2.22 

2.10 

2.47 

2.45 

2.07 

1  .TO 
1.81 
2.52 

1.92 

1.65 

l.Tl 

1,80 

1.41 

5,10 
p  4.90 
4.20 
1.50 
1.12 
1.08 

2.15 

2.45 

2.56 

1.00 

1.14 

3.41 

i.ss 

1.55 

1.15 

1.20 

2.99 

2.53 

2.95 

2.95 

2.50 

3. IS 
1,07 

2.02 

2.50 

1.47 

O.SS 

1.27 

1.40 

1.40 

1.45 

l.«0 

1.20 

1.40 

THE 

folloning 

REFER  only  to 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

above 

mean 

MAX 

MJN 

1.61 

2.92 

0,39 

1.97 

1.28 

0.91 

2.14 

1.19 

0.15 

2.61 

4.08 

1.47 

2.40 

3.70 

1.29 

2.15 

3.14 

1.25 

2.82 

5.28 

1.65 

2.61 

1.41 

1.80 

1.26 

5.16 

1.99 

2.60 

1.70 

1.10 

2.14 

1.29 

0.85 

1.96 

3.02 

0,79 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  NA8  5.69  at  2  #5  A.M.,  jul.  26. 
LONEST  STAGE  NAS  MINUS  l.SS  ON  JAN.  2, 
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daily  stages  for  i«r* 


CALCASIEU  RIVER  SALT  MATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAME  CHARLES,  LA.  (NAV.  M.) 


LOCATION.  LAT.  10-15*13,  LONG.  «3-13-«6.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  On  NEST  SIOE  Of  STRUCTURE.  (STA. 
73*7421.) 

GAGE.  STARE  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  EES.  1968  TO  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.55  EEET  ON  SEP.  20,  1RTR.  LO.EST,  MINUS  0.T5  EOOT  ON  FEB.  1,  1970. 

MINUS  0.75  EOOT  ON  EEB.  1,  1970. 

OAlLV  EIGHT  A.H.  STAGE  in  EEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1965  VALUE) 


DAY 

JAN 

EEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JuL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.25 

1.05 

1.95 

2. SO 

2.“5 

2.15 

G 

1.65 

2.60 

G 

1.70 

2.70 

G 

2.20 

1.80 

2 

G  -0.35 

2.3i> 

2.20 

2.65 

2.80 

2.95 

G 

2.05 

2,90 

G 

1.50 

2.65 

G 

2.75 

1.70 

3 

G 

2.80 

G  2.10 

2.70 

1.70 

2.85 

2.60 

G 

2.10 

1.00 

G 

1.15 

2.50 

G 

2.55 

G 

1.85 

k 

G 

1.85 

1.10 

1.70 

1.70 

1.10 

2.50 

G 

2.90 

2.90 

G 

1.15 

2.50 

G 

2.90 

G 

2.15 

5 

G 

1.90 

1 .80 

1.20 

1.50 

2.10 

2.60 

G 

2.50 

2.85 

G 

1. 10 

G 

2.25 

G 

1.10 

6 

2.25 

0 

G 

1.00 

1.20 

l.*5 

2.00 

G 

2.10 

2.90 

G 

2.90 

G 

2.  TO 

G 

2.70 

G 

2.50 

G 

2.70 

G 

2.70 

7 

G 

2.00 

2.60 

1.95 

2.70 

G 

2.70 

1.15 

G 

2.15 

G 

2,65 

G 

2.90 

G 

1.95 

G 

1.90 

G 

2.60 

a 

G 

0 .90 

2.00 

1.15 

3.05 

G 

1.2o 

1.15 

G 

2.95 

G 

2.65 

G 

2.45 

G 

2.15 

G 

2.80 

G 

1.85 

9 

G 

1.10 

1.50 

2.1« 

2.55 

G 

1.10 

G 

2.95 

G 

2.90 

G 

2,60 

G 

1  .85 

G 

2.60 

G 

1.15 

G 

2.20 

10 

G 

2.00 

2.10 

2.05 

2.8U 

G 

3.70 

G 

2.80 

G 

2.40 

G 

2.10 

G 

2.10 

G 

1.15 

G 

1.80 

G 

1.80 

11 

2.2u 

2.25 

1.80 

G 

9.10 

G 

1.10 

G 

1.65 

G 

2.55 

G 

l.«5 

G 

2.95 

G 

2.20 

G 

l.»5 

G 

1.95 

12 

2.95 

2.10 

2.10 

1.65 

G 

2.90 

G 

1.95 

G 

2.00 

G 

1.65 

G 

1.15 

G 

2.50 

G 

2.10 

1.90 

13 

2.95 

2.20 

G 

2.90 

G 

1.25 

G 

1.90 

G 

2.10 

G 

2.15 

G 

1.70 

G 

1.40 

G 

2.55 

G 

1.60 

2.10 

\k 

G 

0.95 

2.90 

G 

2.55 

2.90 

G 

2.15 

G 

1.80 

G 

2.10 

G 

2,20 

G 

1.60 

G 

l.SO 

G 

1.70 

1.70 

15 

G 

1.85 

2.15 

G 

2.75 

2.20 

G 

1.70 

G 

2.05 

2.05 

G 

2.10 

G 

2.70 

G 

2. 80 

G 

1.85 

2.10 

16 

G 

2.30 

1.05 

G 

2.90 

G 

2.00 

G 

1.95 

G 

1.95 

G 

1.95 

G 

2.90 

G 

2.50 

G 

2.90 

G 

1.50 

2.55 

17 

2.00 

1.05 

G 

2.95 

G 

1.95 

G 

1.90 

G 

2.10 

G 

2.10 

G 

2.65 

G 

1.25 

G 

2.80 

G 

1.75 

1.80 

16 

1.60 

1.35 

2.70 

G 

1.85 

G 

1.25 

G 

2.65 

G 

2.50 

G 

2.70 

G 

1.50 

6 

2.70 

1.90 

2.95 

19 

2.05 

0.9S 

2.90 

1.70 

G 

1.80 

G 

1.10 

G 

2.65 

G 

2.70 

G 

1.15 

G 

2.95 

2. IS 

2.65 

20 

2.75 

1.70 

2.65 

1.95 

G 

1.95 

G 

1.05 

G 

2.70 

G 

2,70 

5.55 

G 

1.00 

2.50 

2.55 

21 

0,70 

2.15 

2.15 

1.20 

G 

2.55 

G 

2.95 

G 

2.70 

G 

2.60 

4.50 

G 

1.10 

2.70 

2.60 

22 

G 

0.55 

2.10 

2.60 

1.00 

C 

2.95 

G 

2.75 

G 

2.60 

G 

2.90 

4.05 

G 

1.70 

2.00 

1.00 

23 

2.20 

2.55 

2.70 

3.15 

G 

2.95 

G 

2.70 

G 

1.00 

G 

2.25 

4.10 

G 

1.50 

1.50 

2.70 

29 

0.70 

1.15 

1  .00 

l.«5 

G 

2.25 

G 

2.5« 

G 

4,00 

G 

2.70 

4.15 

G 

2.50 

2.05 

2.70 

25 

0.90 

2.10 

1.00 

1.95 

G 

2.20 

G 

2.10 

G 

5.15 

G 

2.50 

1.90 

G 

2.60 

2.45 

G 

0.80 

26 

2.75 

1  .00 

2.15 

1.90 

G 

2.55 

G 

1.85 

5.10 

G 

2.15 

1.60 

G 

2.55 

1.95 

G 

l.«0 

27 

2.00 

2.«S 

2.60 

2.70 

G 

1  .70 

G 

1.7S 

9.70 

G 

2.15 

1.50 

G 

2.95 

2.60 

l.«0 

28 

1.10 

2.85 

2.70 

2.60 

G 

2.15 

G 

1.70 

9.20 

G 

2.50 

1.40 

G 

2.95 

1.50 

G 

l.*0 

29 

2.05 

G 

1.00 

2.10 

G 

1.65 

G 

1.80 

1.50 

G 

2.95 

1.20 

G 

2.75 

0.85 

1.55 

30 

2.00 

G 

1.15 

2.15 

G 

1.90 

G 

l.«5 

1.10 

G 

1.10 

1.00 

G 

1.25 

1.10 

G 

l.«0 

31 

l.Ov 

2.00 

2.95 

1.10 

G 

1,40 

1.20 

G 

1.60 

1 


( 


THE  EULLOmING  refer  ONLY  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE 


table  above 


MEAN 

1.69 

2.01 

2.1» 

2.61 

2.17 

2.18 

2.80 

2.56 

1.1« 

2.59 

2.11 

2.05 

-  _  ‘  -  ,  '«• 

MAX 

2.95 

1.20 

S  1.15 

G  4.10 

G 

1.70 

1.15 

G 

5.15 

G 

1,40 

5.55 

G 

1.70 

G  1.15 

1.00 

HIN 

G  .0.15 

0.95 

1.00 

l.SO 

G 

1.25 

G  1.95 

G 

1.65 

G 

1.65 

C  1.85 

G 

1.15 

0.85 

G  0.80 

G-  GATES  CLOSED 


highest  stage  MAS  5.55  ON  SEP. 
lowest  STAGE  mas  minus  0.35  ON 


20. 

JAN. 


DAILY  STASES  FOR  1979 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  MATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (FLOY •  E.) 

LOCATION.  LAT,  30-15-08,  LONS,  93-13-05.  IN  FLOOOKAY  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  SATE 
NUMBER  ONE.  (STA,  7347621.) 

BASE.  STAFF  TYRE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STA6E,  FEB.  1968  TO  OATE. 

EXTREMES.  HISHEST,  5.55  FEET  ON  SER.  20,  19T9.  LQHEST,  minus  0.75  FOOT  ON  FEB,  3,  1976. 

FEB.  3,  1970. 


DAILY 

EIGHT  A 

.M,  STASE 

[N  FEET 

EASE 

ZERO  IS 

AT 

*.1.6 

• 

(1965 

VALUE) 

OAY 

JAN 

FEB 

maR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SER 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.50 

1.15 

2.05 

2.60 

2.60 

2.70 

G 

2.65 

3.10 

G 

3.25 

G 

2.60 

G 

2.70 

1.90 

2 

3.45 

2.70 

2.50 

2.75 

3.00 

2.75 

G 

2.40 

3.00 

G 

3.40 

G 

2.70 

G 

2.90 

2.40 

3 

1.00 

2.30 

2.80 

G 

1.80 

2.85 

3.00 

G 

2.40 

3,05 

G 

3.05 

G 

2.65 

G 

3.00 

2.63 

4 

2.10 

1.60 

1.60 

2.10 

3.40 

2.65 

G 

2.40 

G 

2.93 

G 

3.05 

G 

2.65 

G 

3.00 

2.45 

5 

2.80 

2.00 

1.50 

G 

2.35 

2.30 

2.80 

G 

2.35 

G 

2.90 

G 

2.90 

G 

2.70 

G 

3.05 

G 

2.90 

6 

G  2.10 

3.40 

1.60 

2.50 

2.50 

3.00 

G 

2.35 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.90 

G 

2.60 

7 

2.60 

2.60 

2.10 

2.S5 

2.60 

3.20 

G 

2.35 

G 

2.35 

G 

2.80 

G 

2.75 

G 

2.75 

G 

2.15 

S 

1.65 

2.45 

1.25 

3.15 

G 

3.00 

3.15 

G 

2.35 

G 

2.55 

G 

2.65 

G 

2.50 

G 

2.75 

2.60 

9 

2.60 

2.00 

2.20 

2.70 

G 

3.05 

G 

2.65 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.75 

G 

2.65 

G 

2.95 

G 

2.20 

10 

2.75 

2.30 

2.40 

2.90 

G 

3.20 

G 

2,60 

G 

2.75 

G 

2,65 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.40 

G 

2.40 

It 

2.25 

2.35 

2.00 

6 

4.10 

G 

3.15 

2.25 

G 

2.90 

G 

2.60 

G 

2.65 

G 

2.50 

G 

2. SO 

G 

2.60 

12 

2.  SO 

2.»5 

1.95 

3.65 

G 

2.95 

G 

2.20 

G 

2.60 

G 

2.65 

G 

3.00 

G 

2.30 

G 

2.35 

2.70 

13 

3.05 

2.«5 

6 

2.50 

G 

3.25 

G 

2.40 

G 

2.80 

G 

2.65 

G 

2.45 

G 

3.20 

G 

2.60 

G 

2.55 

2.30 

14 

1.40 

2.65 

G 

2.40 

2.«5 

G 

2.60 

G 

2.90 

G 

2.95 

G 

2.70 

G 

3.15 

G 

2.40 

6 

2.60 

2.00 

15 

2.«5 

2.20 

G 

2.80 

2.25 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

3.00 

G 

2.55 

G 

2.80 

G 

2.60 

G 

2.55 

2.50 

16 

E  2.40 

1.75 

G 

2.90 

G 

2.05 

G 

2.70 

G 

2.90 

G 

2.05 

G 

2.45 

G 

2.35 

G 

2.65 

G 

2. SO 

2.60 

17 

2.20 

1.15 

C 

2.70 

2.20 

6 

2.70 

6 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.35 

G 

2.73 

G 

2.75 

2.40 

2.10 

IS 

1.65 

l.«5 

G 

2.60 

G 

3.00 

6 

2.50 

G 

2.65 

G 

2.90 

G 

2.60 

G 

3.20 

G 

2.75 

2.50 

2.65 

19 

2.35 

1.00 

G 

2.60 

G 

3.00 

G 

2.70 

G 

2.95 

G 

2.83 

G 

2.65 

G 

3.35 

G 

2.60 

2.50 

2.95 

20 

2.60 

1.60 

2.80 

5.55 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.65 

G 

2.65 

3.35 

G 

2.60 

2.60 

2.60 

21 

0.75 

2.30 

2.40 

3.25 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.75 

G 

2.65 

5.05 

G 

2.95 

2.65 

2.75 

22 

1.30 

2.«5 

2.90 

5.15 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.70 

G 

2.75 

4.60 

G 

3.10 

2.10 

3.10 

23 

2.30 

2.65 

2.60 

3.25 

G 

2.80 

G 

2.60 

G 

2.85 

G 

2.60 

5.10 

G 

2.60 

2.60 

2.60 

24 

0.75 

5.25 

G 

1 .10 

3.50 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

3.40 

G 

2.70 

5.10 

6 

2.75 

2.45 

2.60 

25 

1.05 

2.20 

1.10 

5.50 

G 

2.60 

G 

2.60 

5.15 

G 

2.60 

4.60 

G 

2.75 

2.95 

0.90 

26 

2.80 

1.10 

2.20 

3.45 

G 

2.55 

G 

2.35 

5.45 

G 

2.75 

4.10 

G 

2.60 

2.70 

1.50 

27 

2.05 

2.55 

2.70 

2.80 

G 

2.60 

G 

2,60 

5.00 

G 

2.73 

3.65 

G 

2.95 

2.70 

1.60 

26 

1.15 

2.95 

2.60 

2.70 

G 

2.65 

G 

2.55 

4.60 

6 

2.73 

3.50 

G 

2.95 

1.70 

G 

1.63 

29 

2.15 

6 

5.05 

2.50 

G 

2.55 

G 

2.50 

3.95 

G 

2.95 

3.40 

G 

2.60 

1.00 

1.63 

30 

2.70 

6 

5.50 

G 

2.40 

2.90 

G 

2.55 

3.45 

G 

2.95 

3.10 

G 

2.95 

1.40 

G 

2.40 

31 

1.10 

2.70 

3.35 

3.20 

G 

3.00 

3.30 

2.*0 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

READINSS  ARREARINS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.12 

2.1» 

2.54 

2.65 

2.77 

2.72 

3,06 

2.74 

3.47 

2.73 

2.52 

2.36 

MAX 

3.50 

3.60 

G 

5.30 

G 

«.10 

3.40 

3.20 

5.45 

3.10 

5.55 

3.30 

G 

3.05 

3.10 

MIN 

0.75 

1.00 

6 

1.3® 

G 

1.60 

2.30 

G 

2.20 

6 

2.05 

s 

2.45 

G 

2.33 

G 

2.40 

1,00 

0.90 

S-  SATES  CLOSED 

HISHEST  STASE  MAS  5.55  ON  SER.  20. 
LONEST  STASE  MAS  0.T5  ON  JAN.  21  AND  24 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (FLOY.  N.) 

LOCATION.  LAT.  30-15-08,  LONG.  93-13-05.  IN  FLOOOwAY  CHANNEL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  GATE 
NUMBER  ONE.  (ST A.  7347821.) 

GAGE.  STAFF  TYPE, 

RECORDS  AVAILABLE,  STAGE,  FEB,  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.55  FEET  ON  SEP.  20,  1979.  LOWEST,  MINUS  0.75  FOOT  ON  FEB.  3,  1970. 


oaily 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  W.L.G. 

(1965 

VALUE) 

DM 

JAN 

feb 

WAR 

APR 

MAT 

JON 

JUL 

AUG 

BEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.25 

1.05 

1.95 

2.50 

2.45 

2.35 

G 

1.65 

2.40 

G 

3.70 

2.70 

2.20 

1.8 

2 

-0.35 

2.00 

2.20 

2.65 

2.80 

2.45 

G 

2.05 

2.90 

G 

3.50 

2.65 

2.75 

1.7 

3 

2.80 

2.10 

2.70 

G 

1.70 

2.85 

2.60 

G 

2.10 

3.00 

G 

3.35 

2. SO 

2.55 

1.8 

4 

1.85 

1.30 

1.70 

1.70 

3.10 

2.50 

G 

2.40 

G 

2.90 

G 

3.35 

2.50 

2,90 

2.1 

5 

1.90 

1.80 

1.20 

G 

1.50 

2.10 

2.60 

G 

2.50 

G 

2.85 

G 

3.10 

2.25 

3.10 

2.2 

6 

C  1.00 

3.20 

1.65 

2.00 

2.30 

2.90 

G 

2.40 

6 

2.70 

G 

2.70 

2.50 

2.70 

2.7 

7 

2.00 

2.60 

1.’5 

2.70 

2.70 

3.15 

G 

2.35 

G 

2.65 

G 

2.40 

1.45 

1.90 

2.6 

8 

0.40 

2.00 

1.15 

3.05 

G 

3.20 

3.15 

G 

2.45 

G 

2.65 

G 

2.45 

2.15 

2.00 

1.8 

9 

1.10 

1.50 

2.10 

2.55 

G 

3.30 

G 

2.95 

G 

2.40 

G 

2.60 

G 

1.85 

2.60 

3.35 

2.2 

10 

2.00 

2.10 

2.05 

2.80 

G 

3.70 

G 

2. BO 

G 

2.40 

G 

2.30 

G 

2.10 

1.35 

l.oo 

1.8 

it 

2.20 

2.25 

1.80 

G 

4.10 

G 

3.30 

1.65 

G 

2.55 

G 

1.45 

G 

2.45 

2.20 

1.45 

1.4 

12 

2.45 

2.30 

2.10 

3.65 

G 

2.90 

6 

1.95 

G 

2.00 

G 

1.65 

G 

3.35 

2.50 

2.10 

l.» 

13 

2.95 

2.20 

G 

2.40 

G 

3.25 

G 

1.90 

G 

2.10 

G 

2.15 

G 

1.70 

G 

3.40 

2.55 

1.60 

2.1 

14 

0.95 

2.40 

C 

2.35 

2.40 

G 

2.15 

G 

1.80 

G 

2,10 

c 

2.20 

G 

3.60 

1 .  so 

1.70 

1.7 

IS 

1.85 

2.15 

G 

2.75 

2.20 

G 

1.70 

G 

2.05 

G 

2.05 

G 

2.30 

G 

2.70 

2. SO 

1.05 

2.3 

lb 

G  2.30 

1.65 

G 

2.40 

G 

2.00 

G 

1.45 

G 

1.95 

G 

1.95 

G 

2.40 

G 

2.50 

2.90 

1.50 

2.5 

17 

2.00 

1.05 

G 

2.45 

1.95 

G 

1.40 

G 

2.30 

G 

2,30 

6 

2.65 

G 

3.25 

2.60 

1.75 

1.8 

ltf 

1.60 

1.35 

G 

2.70 

G 

1.85 

G 

1.25 

G 

2.83 

G 

2.50 

G 

2.70 

6 

3.50 

2.70 

1.90 

2.« 

19 

2.05 

0.95 

G 

2.40 

G 

1.70 

G 

1.80 

G 

3.10 

G 

2.65 

G 

2.70 

6 

3.35 

2.95 

2.35 

2.6 

20 

2.75 

1.70 

2.65 

3.45 

G 

1.95 

G 

3.05 

s 

2.70 

G 

2.70 

5.55 

3.00 

2.50 

2.5 

21 

0.70 

2.15 

2.15 

3.20 

G 

2.55 

G 

2.95 

G 

2.70 

G 

2.60 

4.50 

3.10 

2.70 

2.6 

22 

0.55 

2.10 

2.60 

3.00 

G 

2.95 

G 

2.75 

G 

2.80 

G 

2.40 

4.05 

3.70 

2.00 

3.0 

23 

2.20 

2.55 

2.70 

3.15 

G 

2.95 

G 

2.70 

s 

3,00 

G 

2.25 

4.30 

1.50 

1.50 

2.7 

24 

0.70 

3.15 

G 

1.00 

3.45 

G 

2.25 

G 

2.50 

G 

4,00 

G 

2.70 

4.35 

2.50 

2.05 

2.7 

25 

0.90 

2.10 

1.00 

3.45 

G 

2.20 

G 

2.10 

5.33 

6 

2.50 

3.90 

2.60 

2.45 

0.0 

2* 

2.75 

1.00 

2.15 

3.40 

G 

2.55 

G 

1.85 

5.10 

G 

2.35 

3*60 

2.55 

1.95 

1.4 

27 

2.00 

2.45 

2.60 

2.70 

6 

1.70 

G 

1.75 

4.70 

6 

2.35 

3.50 

2.95 

2.60 

l.« 

28 

1.10 

2.85 

2.70 

2.60 

G 

2.15 

G 

1.70 

4.20 

G 

2.50 

3.40 

2.45 

1.50 

1.6 

29 

2.05 

6 

3.00 

2.10 

G 

1.65 

G 

1.80 

3.50 

G 

2.*5 

3.20 

2.75 

0.05 

1.5 

30 

2.60 

G 

3.35 

G 

2.35 

1.90 

G 

1.45 

3.10 

G 

3.10 

J.00 

3.25 

1.30 

1.4 

31 

1.00 

2.00 

2.45 

3.10 

G 

3.40 

3.20 

1.6 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

7ABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.69 

2.00 

2.19 

2.63 

2.37 

2. 38 

2,80 

2.56 

3.34 

2.54 

2.13 

2.0 

MAX 

2.95 

3.20 

G 

3.35 

G 

4.10 

G 

3.70 

3.15 

5.35 

G 

3.40 

5.55 

3. TO 

3.35 

3.0 

M|N 

-0.35 

0.95 

6 

1.00 

G 

1.50 

G 

1.25 

G 

1.45 

s 

1.85 

G 

1.65 

G 

1.85 

1.35 

0.05 

0.0 

S-  GATES  CLOSED 

HIGHEST  stage  was  5.35  ON  SEP.  20. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0,35  ON  JAN.  2 


BAIL*  STASES  FOR  1474 
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CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  LAKE  CHARLES,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-13-05,  LONG.  93-15-12.  ON  EAST  END  OF  LAKE  CHARLES  HARBOR  TERMINAL  DISTRICT 
DOCKS.  (STA.  7355021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  14,  1937  TO  OCT.  4,  1973  AND  MAR.  21,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.8  FEET  ON  MAY  22,  1953.  LOmEST,  MINUS  1.36  FEET  ON  JAN.  13,  1969. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  SAGE  ZERO,  MINUS  0.59  FOOT,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.61 

1.76 

2.47 

3.15 

2.92 

2.70 

2.12 

3.19 

4,01 

3.17 

2.52 

2.07 

2 

o.ie 

2.51 

2.77 

3.09 

3.19 

2.70 

2.46 

3.14 

3.74 

3.13 

3.08 

1.74 

3 

1.46 

2.»5 

3.12 

2.12 

3.17 

2.79 

2.45 

3.31 

3.72 

2.98 

2.86 

2.23 

4 

2.25 

1.80 

1.88 

2.13 

3.39 

2.73 

2.79 

3.24 

3.70 

2.88 

3.22 

2.52 

5 

2.30 

2.2« 

1.52 

1.80 

2.53 

2.67 

2.89 

3.16 

3.51 

2.73 

3.39 

2.87 

6 

1.49 

3.50 

1.98 

2.43 

2.64 

3.26 

2.79 

3.11 

3.12 

3.03 

3.05 

3.04 

7 

2.41 

2.82 

2.20 

2.98 

3.09 

3.60 

2.82 

3.13 

2.95 

2.73 

2.32 

2.61 

6 

0.84 

2.32 

l.«5 

3.26 

3.61 

3.54 

2.«1 

3.24 

3,00 

2.84 

3.14 

2.33 

9 

1.89 

1.69 

2.40 

2.83 

3.70 

3.41 

2.89 

3.22 

2.44 

3.15 

3.76 

2.26 

10 

2.51 

2.41 

2.42 

3.13 

4.15 

3.40 

2.89 

3.06 

2.53 

1.77 

2.24 

2.16 

11 

2.64 

2.50 

2.12 

4.53 

3.7S 

2.34 

3,00 

2.86 

3.40 

2.66 

2.34 

2.38 

12 

2.80 

2.69 

2.32 

4.06 

3.50 

2.74 

2.55 

2.47 

3.75 

2.96 

2.49 

2.27 

13 

3.39 

2.63 

2.74 

3.69 

2.46 

2.86 

2.69 

2.34 

3.70 

3.00 

1.98 

2.34 

14 

1.44 

2.89 

2.68 

3.03 

2.61 

2.62 

2.66 

2.79 

3.92 

2.20 

2.10 

1.93 

15 

2.34 

2.74 

2.27 

2.78 

2.20 

2.67 

2.59 

2.69 

3.04 

3.16 

2.16 

2.55 

lb 

2.72 

2.22 

2.84 

2.64 

1.96 

2.43 

2.54 

2.75 

2.90 

3.25 

1.86 

2.76 

17 

2.50 

1.72 

2.98 

2.56 

1.84 

2.60 

2.65 

3,06 

3.64 

3.20 

2.11 

1.94 

10 

2.09 

1.81 

3.24 

2.33 

1.69 

2.94 

3.00 

3.06 

3.86 

3.09 

2.28 

2.65 

19 

2.57 

1.47 

2.40 

2.16 

2.24 

3.38 

3.14 

3.10 

3.74 

3.30 

2.75 

2.85 

20 

3.13 

2.17 

3.00 

2.86 

2.40 

3.26 

3.13 

3.09 

5.79 

3.42 

2.85 

2.66 

21 

1.04 

2.59 

2.62 

3,40 

2.93 

3.24 

3.21 

3.11 

4.50 

3.50 

3.02 

2.93 

22 

0.43 

2.51 

2.90 

3.33 

3.51 

3.18 

3.13 

3.04 

3.9S 

4.10 

2.36 

3.37 

23 

2.69 

2.42 

2.80 

3.46 

3.32 

3.14 

F 

3.24 

2.94 

3.83 

1.93 

2.09 

3.15 

24 

1.01 

3.43 

1.10 

3.70 

2.65 

3.02 

3.09 

3.77 

2.87 

2.58 

3.11 

25 

1.26 

2.25 

1.28 

3.80 

2.60 

2.68 

2.97 

3.60 

3.00 

2.94 

1.20 

26 

3.08 

1.34 

2.37 

3.86 

2.94 

2.44 

2.B4 

3.85 

2.94 

2.44 

1.75 

27 

2.22 

2.82 

2.89 

3.19 

2.93 

2.24 

2.92 

3.90 

3.35 

2.86 

1.77 

26 

l.«7 

3.27 

3.13 

3.20 

2.57 

2,25 

3.01 

3.76 

3.34 

1.95 

1.88 

29 

2.46 

3.54 

2.69 

2.24 

2.36 

3.36 

3.64 

3.11 

1.2* 

1.90 

So 

3.04 

3.80 

2.82 

2.39 

1.93 

3.51 

3.44 

3.62 

1.66 

1.60 

31 

1.66 

3.«3 

3.16 

F 

3.16 

3.76 

3.51 

l.*l 

the 

FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.07 

2.41 

2.55 

3.03 

2,84 

2,84 

3.05 

3.63 

3.03 

2.52 

2.3* 

MAX 

3.39 

3.50 

3.80 

4.53 

«.1S 

3.60 

3.76 

5.79 

4.10 

3.76 

3.37 

MIN 

0.18 

1.34 

1.10 

1.80 

1,69 

1.93 

2.34 

2.44 

1.77 

1.29 

1.20 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  5.83  AT  9  95  A.M.,  SEP.  20 
LOMEST  stage  MAS  MINUS  1.27  ON  JAN.  2. 
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DAILY  stages  FOR  1974 


CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  MACKBERRY,  LA. 


LOCATION.  LAT.  50-00-20,  LONG.  45-20-05.  ON  AMERICAN  OIL  CO.  NHAPP  ABOUT  400  FEET  SOUTH  OF  BLACK 
LAKE  BAYOU.  (STA.  7560021.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR,  1445,  TO  DATE.  PRIOR  TO  AUG,  1470  GAGE  A  AS  LOCATED  IN  BLACK  LAKE  BAVOU, 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.25  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1457.  L0KE8T,  MINUS  1.51  FEET  ON 
JAN.  15,  1464. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  in  feet 


GAGE  ZERO,  MINUS  0.55  FOOT,  NCVD 


day 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.15 

1 .48 

2.28 

2.91 

2.96 

2.27 

1.89 

2.62 

3.64 

2.51 

1.49 

2 

•0.54 

2.24 

2.66 

3.04 

2.86 

2.32 

2.12 

2.66 

3.24 

2.46 

2.31 

5 

1.04 

1.45 

5.07 

2.12 

2,86 

2.28 

2.10 

2.85 

3.27 

2.36 

2.20 

4 

1 .05 

1.40 

1.61 

1.72 

3,04 

2,16 

2.33 

2.64 

3.14 

2. IS 

2.40 

5 

1.44 

l.«6 

1.55 

1.59 

1.47 

2.40 

2.35 

2.77 

2.42 

F  1.63 

2.66 

6 

1.08 

2.55 

1.62 

1.85 

2.12 

2.75 

2.21 

2.67 

2.57 

2.36 

2.36 

7 

1.51 

1.86 

1.65 

2.31 

2.44 

3,09 

2.36 

2.62 

2.50 

2.1» 

2.00 

8 

0.25 

l.#l 

0.98 

2.50 

3.00 

3.17 

2.56 

2.62 

2.60 

2.36 

2.60 

4 

0.84 

0.91 

1.71 

2.54 

3.20 

3,00 

2.44 

2.67 

2.34 

2.68 

3.22 

10 

1.50 

1.57 

1.66 

2.54 

3.58 

3.01 

2.53 

2.57 

2.40 

1.47 

1.98 

11 

1.67 

1.64 

1.17 

4.05 

3.30 

2.27 

2.74 

2.62 

3.24 

2.22 

2.06 

12 

1.85 

1.85 

l.«3 

3.60 

2.85 

2.47 

2.45 

3.56 

2.54 

2.08 

15 

2.54 

2.02 

1.88 

3.27 

2.40 

2.50 

2.66  F 

2.27 

3.28 

2.54 

1.52 

14 

0.50 

2.56 

1.95 

2.73 

2.20 

2.46 

2.72 

2.35 

3.69 

1.86 

1.62 

IS 

1.54 

2.54 

1.81 

2.60 

2.05 

2,66 

2.67 

2.27 

2.67 

2.68 

1.74 

16 

1.44 

2.02 

2.34 

2.51 

1.90 

2.45 

2.30 

2.35 

2.60 

2.71 

1.45 

17 

1.46 

1.62 

2.63 

2.56 

1.85 

2.57 

2.20 

2.57 

3.25 

2.62 

1.58 

IB 

1.71 

1.54 

3.04 

2.31 

1.66 

2.72 

2.50 

2.53 

3.35 

2.44 

1.74 

14 

2.22 

1.56 

2.75 

2.16 

2.05 

3. OS 

2.60 

2.55 

3.21 

2.75 

i.ll 

20 

2.58 

1.45 

2.70 

2.48 

2.10 

2.75 

2.55 

2.60 

4.86 

2.42 

2.17 

21 

0.15 

2.02 

2.2* 

2.61 

2.42 

2.83 

2.61 

2.54 

3.4* 

3.03 

2.38 

22 

0.55 

1.94 

2.30 

2.65 

2.94 

2.70 

2.53 

2.46 

3.21 

3.51 

1.88 

25 

1.45 

2.15 

2.04 

2.72 

2.66 

2.68 

3.11 

2.43 

3.42 

1.73 

1.42 

24 

0.52 

2.69 

0.73 

3.05 

2.18 

2.61 

3.85 

2.55 

3.45 

2.42 

2.09 

25 

0.66 

1.54 

0.57 

3.21 

2.19 

2.25 

5.16 

2.59 

3.23 

2.60 

2.54 

26 

2.18 

0,56 

1.57 

5.53 

2.59 

2.18 

«.73 

2.58 

3.60 

2.55 

2.09 

27 

1.51 

2.07 

2.10 

2.94 

2.59 

2.10 

4.43 

2.75 

3.47 

2.99 

2.33 

20 

0.42 

2.74 

2.«« 

3.05 

2.28 

2.09 

4.10 

2,89 

3.35 

2,90 

1.34 

24 

1.76 

3.04 

2.70 

2.28 

2.26 

3.18 

3.24 

3.13 

2.71 

0.64 

50 

2.58 

3.43 

3.03 

2.40 

1.78 

2.89 

3.33 

2.83 

3.24 

0.96 

51 

1.57 

3.22 

5.17 

2.62 

3.71 

3.20 

THE 

(ft 

T 

* 

O 

-1 

-1 

o 

It. 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1  .A  1 

1.64 

2.06 

2.68 

2.52 

2.52 

2.61 

3.18 

2.52 

1.48 

MAX 

2.  SB 

2.74 

5.43 

4.05 

3.58 

3.17 

5.16 

4.86 

3.51 

3.22 

MIN 

-0.54 

0.5* 

0.57 

1.59 

1.66 

1.78 

1.89 

2.34 

1.47 

0.64 

DE 


1. 

0. 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

I. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

I. 

0. 


1. 

2. 

#. 


F-  NOT  AT  STATED  TIME 


HIGHEST  STAGE  mas  5.25  AT  S  00  F.M.,  JUL.  2*. 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  1.05  ON  JAN.  2, 


B»KY  STASES  AOS  1979 
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CALCASIEU  RIVES  AND  RASS  NEAR  CAMERON,  LA, 


LOCATION.  LAT,  29.R6.J0,  LONS.  9J.20.R6.  ON  DOCK  NAL*"A7  AT  U. 
SOUTHMEST  or  CAMERON.  (STA.  7365022.) 


S.  COAST  GUARD  STATION,  ThO  MILES 


base,  automatic  recorder  and  mire  meisht. 


RECORDS  AVAILABLE.  ARR.  j939  TO  DATE. 


extremes,  highest,  12.9  feet,  from  natermark  left  by  hurricane  or  june  27. 

J.I2  FEET  ON  FEB.  2$,  1965. 
daily  eight  a.m,  stage  in  feet 

DAY  JAN  FEB  MAR  ARR  MAY  JUN  JUL  AUG  SER 


1 

9.27 

1.59 

3.1* 

2 

-1.62 

F  0.95 

2.63 

3.3* 

l 

1.02 

0.96 

3. 39 

2.9* 

4 

2.10 

l.SJ 

2.1* 

2.37 

5 

2.39 

1.06 

2.26 

2.43 

6 

1.78 

0.91 

2.49 

2.33 

7 

1.13 

3.25 

1  .66 

2.51 

6 

-0.16 

0.81 

1.26 

2.51 

9 

0.71 

-0.31 

1.74 

1.87 

10 

0.84 

0.98 

1.63 

2.21 

1  1 

1.29 

0.46 

0.89 

3.75 

12 

1.12 

0.56 

0.97 

3.15 

13 

1.29 

0.96 

1.31 

2.74 

la 

-0.75 

l.»J 

1.18 

2.63 

15 

>  .03 

1.77 

1.67 

2.76 

lb 

1.99 

1.71 

2.11 

3.06 

17 

1.66 

2.00 

2.83 

3.01 

ie 

1.6J 

1  .85 

3.04 

2.86 

19 

2.26 

2.28 

3.29 

2.79 

20 

2.63 

2.94 

3.10 

3.09 

21 

-1.30 

2.60 

2.«3 

2.84 

22 

0.72 

2.38 

3.14 

2.86 

23 

1.66 

1.91 

2.31 

2.J9 

24 

-o.ll 

2.04 

1.04 

2.3* 

25 

0.27 

-1.51 

0.65 

2.47 

26 

F  1.29 

-0.68 

1.32 

2.39 

27 

F  3.02 

0.47 

1.34 

3.00 

26 

1.66 

1.69 

3.06 

29 

2.57 

3.36 

30 

3.10 

3.74 

3l 

3.03 

The 

FOLLOmInG 

REFER 

ONLY  TO 

2.05 

2.80 

3.39 

3.75 

*IN 

0.6S 

1.87 

3.74 

2.48 

2.46 

3.09 

3. BO 

3.65 

2.9J 

2.49 

3.04 

3.42 

3.34 

2.66 

2.51 

3.02 

3.49 

2.68 

2.34 

2.50 

2.87 

3.04 

1.60 

2.26 

2.47 

2,98 

2.79 

2.57 

2.8l 

2.38 

2.60 

2.17 

2.50 

2.75 

2.52 

2,66 

2.30 

2.63 

2.72 

2.49 

3.02 

2.61 

2,98 

2,89 

2.70 

3.07 

2.82 

3.35 

3.11 

3.04 

3.10 

2.93 

3.06 

2.79 

3.34 

2.91 

3.61 

2.73 

3.48 

2.80 

2.70 

3.98 

3.05 

3.21 

3.41 

2.72 

3.51 

2.82 

3.17 

3.3B 

2.65 

3.95 

2.79 

3.28 

3.05 

2.78 

3.47 

2.76 

3.06 

2.63 

2.62 

3.18 

2.59 

2.76 

2.48 

2.72 

3.53 

2.«S 

2.84 

2.92 

2.75 

3.66 

2.62 

2.75 

2.74 

2.75 

3.29 

2.16 

2.47 

2.65 

2.73 

4.58 

1.96 

2.54 

2.55 

2.64 

2.15 

3.03 

2.53 

2.76 

2.  SB 

2.39 

1.94 

2.74 

4.01 

2.64 

2.73 

1.84 

2.80 

4.74 

2.53 

2.56 

2.37 

2.57 

4.67 

2.80 

2.92 

2.67 

2.61 

4.37 

2.78 

2.56 

2.74 

2.59 

4.50 

2,90 

2.64 

2.»l 

2.61 

3.71 

3.19 

3.26 

3.16 

2.80 

3.29 

3.32 

3.03 

3.01 

2.*7 

3.08 

3.60 

2.77 

3.35 

2.96 

«.0J 

READINGS  ARREARING  in  THE  table  ABOVE 


2.72  2,76  3. OB  2.89  3.10 
3.79  3,98  9.79  0.03  9,58 
1.60  2.26  2.38  2.53  2,15 


1957.  LOnEST,  minus 


GAGE  ZERO  IB  AT  m.l.G, 


OCT 

NOV 

DEC 

2.36 

1.24 

0.61 

1.91 

2.20 

-0.33 

1.65 

1.61 

0.23 

0.91 

1.19 

0.36 

1.54 

1.16 

0.77 

1.41 

1.18 

l.«6 

1.49 

1.27 

1.58 

1.86 

1.70 

1.60 

2.05 

3.14 

2.34 

1.77 

2.10 

l.«l 

2.44 

2.05 

2.3* 

2.71 

2. 3* 

2.36 

2.58 

1.70 

1.78 

2.*6 

1.85 

1.42 

2.78 

1.78 

1.80 

2.65 

1.23 

1.35 

2.47 

1.08 

-0.0* 

2.15 

1.29 

0.65 

2.49 

1.13 

0.35 

2.34 

1.06 

0.33 

2.34 

0.93 

0.63 

2,68 

0.33 

l.«0 

1.88 

0.47 

1.88 

2.00 

1. 82 

1.11 

2.04 

2.38 

1.22 

2.39 

1.91 

1.97 

2.93 

2.42 

1.91 

3.00 

1.13 

2.13 

2.90 

0.51 

2.«2 

3.60 

1.09 

1.15 

3.36 

0.25 

2.30 

1.51 

1.25 

3.60 

3.14 

2.42 

0.91 

0.33 

>0.33 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  5.50  AT  10  00  A.M.,  JUL.  29. 
LO«EST  STAGE  "AS  "INUS  3.08  ON  JAN.  2. 


»  .  9 
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’74  DAILY  STAGES  FOR  1979 

BAYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (hEST)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-56-28,  LONS.  89-50-24.  ON  NEST  END  OF  SOUTH  LOCK  HALL.  (STA.  7600504. ) 
CASE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  S.14  FEET  ON  APR.  25,  1979,  LONEST,  MINUS  1.94  FEET  ON  JAN.  21,  1979. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  nGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.72 

0.23 

0.79 

1.13 

F  2.16 

0.94 

0.55 

0,87 

1.98 

1.66 

2.21 

•0.26 

2 

1.01 

0.32 

1.2« 

1.20 

1.66 

0.67 

0.77 

0,65 

2.03 

0.96 

2.23 

-0.04 

3 

-0.31 

0.14 

1 .68 

1.24 

1.79 

0.50 

0.66 

1.32 

2.16 

1.29 

1.71 

0,99 

4 

0.34 

0.15 

1.33 

t .  1 3 

1.72 

0.67 

0.76 

1.36 

1.95 

0.67 

1.60 

0.62 

S 

0.65 

1.20 

1.04 

1.06 

1.70 

0.56 

0.74 

1.34 

l.«2 

0.74 

1.76 

0.79 

6 

0.22 

2.49 

0.64 

0.73 

1.39 

0.79 

0.66 

1.26 

1.21 

0,74 

1.41 

1.44 

7 

0.94 

1.T7 

-0.26 

0.43 

1.41 

0.95 

1.13 

1.35 

1.40 

0.30 

1.57 

1.55 

8 

0.32 

O.BS 

-0.21 

0.64 

1.73 

1.23 

1.25 

1.33 

1.54 

0.75 

1.43 

1.25 

9 

0.10 

0.31 

0.37 

0.31 

1.73 

1.30 

1.39 

1.35 

1.66 

1.28 

1.77 

1.26 

10 

0.20 

0.27 

0.41 

1.41 

1.72 

1.40 

1.29 

1.26 

2.01 

1.42 

1.74 

1.10 

11 

0.96 

-0.12 

0.3B 

1.90 

1.64 

1.46 

1.69 

0.97 

2.42 

1.55 

1.97 

1.20 

12 

1  .66 

C.16 

0.14 

1.95 

1.53 

1.01 

1.30 

0,95 

1.38 

1.74 

0.90 

13 

l.«5 

0.05 

0.29 

1.67 

1.34 

1.4S 

1.21 

1.43 

1.61 

1.43 

1.27 

1.03 

14 

0.76 

0.31 

0.53 

1.46 

1.09 

1.30 

1.22 

1.52 

2.23 

1.64 

0.67 

0.96 

15 

0.68 

0.47 

1.16 

1.32 

0.85 

1.75 

1.20 

1.41 

2.32 

1.80 

0.66 

1.01 

16 

0.53 

0.50 

1.13 

1.15 

0.61 

1.40 

1.22 

1.56 

2.14 

1,66 

0.02 

1.19 

17 

0.63 

0.78 

1.29 

0.64 

0.72 

0.90 

1.29 

1.57 

2.2« 

1.45 

0.25 

0.94 

18 

0.36 

0.65 

1.52 

0.49 

0.41 

0.83 

1.70 

1.54 

2.26 

1.25 

0.26 

0.72 

19 

0.77 

0.94 

1.31 

0.43 

0.37 

1.07 

1.72 

1.54 

2.16 

1.31 

0.61 

0.34 

20 

1.06 

0.47 

0.66 

0.48 

0.12 

0.94 

1.53 

1.40 

2.33 

1.58 

0.93 

0.75 

21 

-1.30 

0.96 

0.48 

1.44 

0.39 

1.09 

1.46 

1.37 

2.27 

1.54 

1.11 

1.04 

22 

•  0.61 

0.66 

0.66 

2.07 

0,94 

1.20 

1.73 

1.23 

1.93 

1.95 

1.55 

1.66 

23 

-0.34 

O.B0 

0.92 

3.01 

1.46 

1.07 

2.57 

1.35 

1.90 

1.87 

1.66 

1.77 

24 

-1.22 

1.33 

-0.80 

2.94 

1.35 

l.OS 

2.63 

1.33 

2.00 

1.64 

1.59 

1.60 

25 

-0.83 

0.30 

-0.94 

2.93 

1.05 

0.96 

2.52 

1.56 

2.16 

1.75 

l.»9 

•  0.13 

26 

0.19 

-0.75 

0.14 

2.27 

1.04 

1.16 

2.36 

1.64 

2.27 

1.66 

1.04 

0.29 

27 

0.69 

0.30 

0.31 

1.85 

0.43 

(.24 

2.12 

1.72 

2.37 

1.72 

i.o) 

-0.06 

28 

0.23 

0.92 

0.76 

1.90 

0.35 

1.08 

1.92 

1,61 

2.20 

1.73 

0.64 

0.07 

29 

0.25 

1.37 

1.55 

0.46 

1.07 

1.52 

2.03 

2.05 

1.60 

0.27 

0.42 

30 

0.80 

1.59 

1.64 

0.71 

0.36 

1.02 

2.22 

1.87 

1.89 

-0.19 

0.36 

31 

0.62 

1  .54 

0.65 

1.10 

2.02 

2.34 

0.33 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

7A8LE 

ASOYE 

MEAN 

o.oo 

0,56 

0.70 

l.«l 

1.12 

1.07 

l.«3 

l.«3 

1.45 

1.23 

0.62 

MAX 

1.72 

2.»9 

1.88 

3.01 

F  2,16 

1.75 

2.63 

2.22 

2.34 

2.23 

1.60 

MIN 

-1.30 

-0.75 

-0.94 

0.31 

0.12 

0,36 

0.55 

0.65 

0.30 

•  0.19 

•0.26 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  5.14  AT  I  45  P.H.,  APR.  23 
LOHEST  STAGE  HAS  minus  1.94  ON  JAN.  21. 


DAILT  STAGES  FOR  1979 


BAYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 


LOCATION.  LAT,  29-56-35,  LONG.  89-50-29.  ON  EAST  ENO  OF  SOUTH  l  OCX  NALL.  ( ST  A .  7601009.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECURDS  AVAILABLE.  AUG.  22.  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  «.5l  FEET  ON  JUL.  25.  1979.  LOmEST,  (From  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.89  FEET 
ON  FEB.  23,  1978. 


OAlLV 

EIGHT  A.M,  STAGE  I*  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NG  YD 

DAY 

JAN  FEB  MA«  APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

HOY 

D 

1 

1.68 

0.04 

0.92 

0.97 

0.52 

0.85 

2.23 

1.39 

1.78 

-0 

2 

1.06 

0.05 

1.17 

0.66 

0.81 

0,66 

2.32 

0.69 

1.65 

•  0 

3 

F  -0.01 

0.04 

F 

1.76 

0.50 

0.97 

l.«7 

2.03 

1.00 

1.10 

0 

4 

-0.19 

0.04 

F 

1.26 

0.66 

0.72 

1.98 

2.09 

0.42 

1.00 

0 

5 

0.12 

1.02 

F 

1.70 

0.60 

0.69 

1.05 

1.39 

0.53 

1.40 

0 

6 

0.34 

2.47 

F 

l.ll 

0.86 

0.78 

1.37 

1.30 

0.54 

0.71 

t 

7 

0.64 

0.66 

1.13 

1.09 

1.11 

1,98 

1.53 

0.05 

1.12 

1 

0 

0.62 

-0.09 

F 

1.56 

1.39 

1.22 

1.90 

1.68 

0.45 

0.90 

0 

9 

0.39 

F  0.05 

1.52 

1.29 

1.37 

1.92 

l.OS 

1.54 

1 

10 

0.40 

1.50 

1.50 

1.16 

1.28 

2.61 

1.19 

1.49 

0 

11 

0.90 

F 

1.67 

1.99 

3.05 

0.98 

3.35 

1.36 

1.90 

1 

12 

1.35 

1.65 

F 

0.70 

1.68 

0.89 

0.93 

4.08 

t.l« 

1.52 

0 

13 

1.62 

1.39 

F 

1.09 

1.16 

0,89 

1.59 

0.01 

1.23 

0.95 

0 

14 

1.00 

F 

0.39 

0.89 

1.19 

1.69 

1.91 

1.56 

0.59 

0 

15 

0.60 

t  « 16 

1.72 

0.98 

1.58 

2.18 

1.77 

0.30 

0 

16 

0.67 

0.95 

0.07 

0.98 

1.20 

1.79 

1.77 

1.3B 

-0.3B 

0 

17 

0.65 

F 

0.99 

0.65 

0.65 

1.30 

1.77 

2.01 

1.10 

-0.28 

0 

10 

0.37 

0.19 

F 

0.19 

0.79 

1.91 

1.79 

1.97 

0.81 

•0.30 

0 

19 

0.57 

F 

1.00 

1.07 

1.89 

1.73 

1.76 

0.89 

0.16 

•0 

20 

0.93 

F 

1.90 

F 

0.62 

0.96 

1.59 

1.52 

2.06 

1.18 

0.34 

0 

21 

-0.79 

F 

1.29 

F 

0.90 

1.19 

1.59 

1.97 

1.71 

1.05 

0.67 

0 

22 

-0.94 

F 

3.19 

1.01 

1.27 

1.78 

1.53 

1.58 

1.66 

1.20 

1 

23 

-0.26 

1.61 

1.07 

2 .89 

1.99 

1.62 

1.47 

1.52 

i 

24 

-0.71 

F 

2.99 

l.«7 

1.07 

2.66 

1.50 

1.83 

1.53 

1.55 

1 

25 

-0.99 

F 

2.88 

1.00 

0.92 

2.12 

1.79 

2.10 

t.GT 

2.02 

-0 

26 

-0.49 

F 

1.63 

1.05 

1.18 

2.19 

1.86 

2.23 

1.50 

0.77 

0 

27 

0.36 

F 

0.83 

0.40 

1.21 

l.SS 

1.93 

2.30 

1.56 

0.86 

-0 

20 

0.15 

0.41 

0.88 

1.75 

2.09 

2.05 

1.54 

0.73 

-0 

29 

-0.07 

F 

2.09 

0.55 

0.99 

1.39 

2.92 

1.91 

1.67 

-0.03 

-0 

30 

0.67 

1.10 

0.00 

0.39 

0.99 

2.79 

1.67 

1.79 

-0.39 

-0 

31 

0.55 

0.95 

1.11 

2.30 

2.43 

1 

THE 

FOLLOWING 

REFER  only  to 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

table 

ABOVE 

mean 

0.36 

1.03 

1.91 

1.58 

1.98 

1.20 

O.SS 

0 

MAX 

1.60 

1.72 

5.05 

2.79 

4. OS 

2.93 

2.02 

1 

MIN 

-0.99 

0.39 

0.97 

0.85 

0.01 

0.05 

-0.39 

•  0 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  stage  MAS  9.51  AT  3  20  P.M.,  JUL.  23. 
LONEBT  STAGE  MAS  MINUS  1.79  ON  JAN.  21, 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


bayou  bienvenue  at  Paris  road  <la.) 


LOCATION.  LAT.  29-56-55,  LONG.  89-50-R7.  ON  PARIS  ROAD  BRIDGE  THAT  CROSSES  BAYOU  8IENVENUE. 
CSTA.  7602004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  MIRE  HEIGHT , 

RECORDS  AVAILABLE,  DEC.  19,  197«  TO  DATE. 


extremes.  highest,  «. 

82  FEET 

ON  MAY 

3,  1478, 

IQ8EST, 

MINUS  1. 

76  FEET 

ON  JAN 

.  20,  1477 

• 

DAILY 

EIGHT  A 

.N.  stage 

I N  feet 

GAGE  ZERO 

18  AT 

DAY 

JAN 

FES 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SER 

OCT 

NOV 

1 

2.20 

0.34 

1.09 

1.56 

2.14 

1.03 

0.53 

0.41 

2.03 

1.68 

2.51 

2 

1.46 

0.36 

1.24 

1.60 

2.24 

1.07 

0,6# 

0.8# 

2.06 

1.17 

2.48 

3 

0.45 

0.61 

2.32 

1.51 

2.41 

0,04 

0.5# 

1.1# 

2.25 

1.14 

2.01 

4 

0.44 

0.60 

1.43 

1.76 

2.34 

0.73 

0.70 

1.16 

2.02 

0,48 

1.84 

s 

0.43 

1.42 

1.53 

1.35 

2.22 

0.70 

0.67 

1.14 

1.62 

0.42 

1.85 

6 

0.79 

3.05 

1.12 

1.34 

1.75 

0.83 

0.66 

l.l# 

1.34 

0.47 

1.74 

7 

1.52 

2.62 

0.74 

0.44 

1.82 

0.46 

0,68 

1.26 

1.44 

0.61 

1.74 

8 

0.99 

1.60 

0.34 

1.22 

2.07 

1.16 

0,44 

l.J« 

1.61 

1.05 

1.54 

9 

0,63 

0.42 

0.74 

0.36 

2.05 

1.23 

1.1# 

l.«2 

1.74 

1,17 

1.81 

10 

0.89 

0.87 

1.15 

1.53 

2.03 

1.46 

1.18 

1.43 

2.13 

1.12 

1.74 

11 

1.43 

0.72 

1.00 

2.28 

1.86 

1.43 

2.02 

1.16 

2.67 

1.48 

2.17 

12 

l.«S 

0.65 

0.70 

2.42 

1.74 

1.61 

1.46 

0.43 

2.64 

l.Jl 

1.88 

13 

2.04 

0.70 

0.66 

1.45 

1.51 

1.68 

1.37 

l.*5 

2.5# 

1.27 

1.47 

14 

1.36 

0.85 

1.07 

1.57 

1.40 

1.61 

1.34 

1.62 

2.33 

1.44 

0.44 

IS 

1.02 

0.44 

l.U 

1.51 

1.40 

1.48 

1.28 

1.33 

2.35 

1.77 

0.44 

16 

1.07 

0.87 

1.25 

1.37 

1.25 

1.60 

1.2# 

t.«« 

2.3# 

1.81 

0.57 

17 

1.14 

0.62 

1.51 

1.22 

1.24 

1.37 

1.2# 

1.45 

2.34 

1.64 

0.66 

18 

1.65 

1.02 

1.77 

1.05 

1.17 

0.«3 

1.65 

1.46 

2.5# 

1  .56 

0.76 

19 

1.06 

1.07 

1.72 

1.03 

1.18 

1.07 

1.71 

1.51 

2.53 

1.64 

1.16 

20 

1.34 

0.85 

1.44 

1.11 

0.74 

0.46 

1.55 

l.«3 

2.53 

1.86 

1.12 

21 

0.00 

1.65 

1.04 

1.75 

0.81 

1.00 

l.«0 

1.34 

2.88 

1.84 

1.54 

22 

-0.38 

1.41 

1.16 

3.22 

1.11 

1,05. 

(.62 

1.23 

2.22 

2.14 

1.75 

23 

0.33 

1.02 

1.03 

3.70 

1.56 

0.46 

2.70 

1.34 

2.04 

1.44 

1.85 

24 

0.14 

2.04 

-0.11 

3.44 

1.35 

0.48 

3.04 

1.33 

2.14 

1.85 

1.64 

25 

-0.06 

l.«2 

-0.43 

1.34 

1.04 

0.86 

2.46 

1.62 

2.35 

1.75 

2.04 

26 

0.43 

-0.08 

0.5# 

2.56 

0.43 

1.13 

2.62 

1.T5 

2.47 

1.66 

1.16 

27 

l.«5 

0.79 

0.04 

2.08 

0.51 

1.16 

2.»7 

1.85 

2.54 

1.84 

1.24 

28 

0.47 

1.07 

1.14 

2.10 

0.42 

1.26 

2.16 

1.88 

2.36 

1.72 

1.12 

29 

0.82 

1.34 

1.40 

0.53 

1.16 

1.65 

2.16 

2.13 

1.77 

0.61 

30 

1.08 

1.70 

2.04 

C.74 

0.63 

1.14 

2.«1 

1.42 

l.*« 

0.28 

31 

1.15 

1.61 

0.41 

1.10 

2.12 

2.58 

the 

FOLLOWING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

mean 

0.47 

1.11 

1.15 

1.83 

1.01 

1.16 

l.#8 

1.44 

2.21 

1.5# 

1.44 

MAX 

2.20 

3.05 

2.12 

3.70 

2.41 

1.48 

3.04 

2.41 

2.88 

2.58 

2.51 

MIN 

-0.36 

•0.08 

.0.43 

0.36 

0.«2 

0.70 

0.53 

0,84 

1.14 

0.61 

0.28 

NGVO 


PI 


0 

0 


2, 

0, 


HIGHEST  STAGE  MAS  3.70  On  APR.  23. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.41  ON  JAN.  21. 


DAILY  STAGED  FOR  1979 
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BAYOU  BIENVENUE  AT  FLOODGATE  (REST)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-59-47,  LONG.  89-50-57.  ON  SOUTHEAST  End  OF  LOCK  HALL.  (8TA ,  7602404.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILASLE.  MAY  9,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  3,55  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE  BASE)  ON  SEF.  5,  1977.  LOHEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORO)  MINUS  2.03  FEET  ON  MAY  3,  1978. 


daily  eight  a.h.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvo 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.98 

0.98 

1.29 

1.82 

0,94 

0.51 

2.11 

2.35 

0.13 

2 

1.15 

F  0.55 

1.16 

1.36 

1.94 

0.94 

0.S3 

2.16 

2.32 

0.31 

3 

0.34 

0.35 

2.15 

1.34 

2.10 

0.74 

0.55 

2.31 

1.76 

1.01 

4 

0.34 

0.37 

l.«S 

1.32 

2.01 

0,70 

0.67 

F  2.12 

1.66 

1.07 

5 

0.81 

1.27 

1.17 

1.1« 

1.94 

0.66 

0.61 

1.74 

1.03 

6 

0.49 

2.83 

0.91 

0.98 

f 

1.66 

0.74 

0,54 

1.04 

1.54 

1.54 

7 

1.21 

2.04 

0.22 

0.67 

1.67 

0,86 

0.70 

1.22 

1.58 

1.97 

8 

0.59 

1.04 

0.07 

0.95 

1.90 

0.99 

0.82 

1.35 

1.47 

9 

0.47 

0.51 

0.51 

0.60 

1.S9 

1,04 

0.99 

1.47 

1.73 

1.34 

to 

0.51 

0.62 

0.76 

1.41 

1.S7 

1.39 

1.43 

2.24 

1.69 

1.19 

11 

1.17 

0.36 

0.64 

2.16 

1.75 

1.31 

1.17 

2.78 

2.04 

1.29 

12 

1.71 

0.54 

0.42 

2.24 

f 

1.66 

1.56 

0,99 

2.70 

f 

1,08 

1.76 

13 

1.63 

0.37 

0.58 

1.82 

f 

1.66 

1.48 

1.52 

2.28 

1.24 

1.34 

U31 

14 

0.88 

0.62 

0.84 

1.46 

f 

1.66 

1.46 

1.68 

2.38 

1.46 

0.66 

1.1* 

15 

0,74 

1.04 

1.40 

f 

1.66 

1.96 

t.«3 

2.43 

1.74 

o.et 

1.24 

1* 

0.72 

1.15 

1.24 

1.81 

1.55 

2.32 

1.72 

8.20 

1.41 

17 

0.73 

1.38 

0.87 

1.16 

1.56 

2.45 

1.54 

0.37 

1.20 

IS 

0.79 

1.64 

0.72 

o.st 

1.56 

2.49 

1.36 

F  0.82 

19 

0.96 

l.«5 

0.75 

1.03 

1.59 

2.41 

1.46 

0.93 

0.63 

20 

0.51 

1.11 

0.91 

0.97 

1.51 

2.57 

1.69 

9.06 

21 

1.26 

0.71 

1.61 

f 

0.90 

1.04 

1.41 

2.61 

1.72 

1.34 

1.13 

22 

0.96 

0.86 

2.49 

1.05 

1.13 

1.30 

2.12 

2.07 

1.67 

F  1.63 

23 

1.14 

1.35 

3.50 

1.43 

0.98 

1.42 

2.12 

1.91 

1.76 

!.*• 

24 

1.65 

•0.53 

3.21 

1.25 

0.92 

1.40 

2.19 

f 

1.79 

1.5S 

1.93 

25 

0.70 

-0.69 

3.13 

0.94 

0.86 

1.69 

2.39 

1.68 

2.03 

0.19 

26 

-0.44 

0.31 

2.47 

0.71 

1.08 

1.82 

2.50 

1.63 

1.20 

0.4T 

27 

0.55 

0.61 

1.92 

0.40 

1.06 

1.90 

2.62 

1.66 

1.17 

0.20 

28 

l.Ot 

0.97 

1.94 

0.25 

1.13 

1.96 

2.40 

1.67 

0.03 

0.61 

29 

1.32 

1.69 

0.44 

1.10 

2.24 

2.18 

1.74 

0.49 

0.76 

30 

1.63 

1.84 

0.81 

0.70 

2.49 

1.86 

0.11 

O.st 

31 

1.70 

0.90 

2.21 

2.49 

o.so 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.89 

1.61 

1.08 

1.26 

1.03 

MAX 

2.15 

3.50 

1.96 

2.35 

1.** 

MIN 

-0.69 

0.60 

0.66 

0.03 

0.1* 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  3.50  AT  7  00  A.M.,  APR.  23. 
LONEST  STAGE  MAS  MINUS  1.12  ON  MAR,  25. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


BAYOU  8IENVENUE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  24-59-52,  LONS.  89-54-55.  ON  NORTHEAST  mINGmalL  NEAR  MISSISSIPPI  RIVER-SULF 
OUTLET.  (STA.  7602504. ) 


case,  autohatic  recoroer  and  staff. 


RECOROS  AVAILABLE.  DEC.  23,  1974  TO  DATE, 


EXTREMES.  HISHEST,  4.62  FEET  ON  JUL.  23.  1979.  LOMEST,  MINUS  1.S9  FEET  ON  JAN.  21,  1979. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGYO 


oav 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

l 

2.43 

0.38 

1.11 

1.22 

1.62 

1.07 

0,54 

0.90 

2.23 

1 

.79 

2 

1.18 

0.46 

1.46 

1.34 

1.76 

0.66 

0,88 

0.84 

2.33 

1 

.07 

3 

0.42 

0.32 

2. IB 

1.45 

1.84 

0.53 

0.54 

1.40 

2,39 

1 

.40 

4 

0.50 

0.27 

0.76 

0.79 

1.77 

0.66 

0.81 

1.41 

1.98 

0 

.80 

5 

0,90 

1.36 

0.63 

1.1* 

1.70 

0.64 

0.78 

l.«l 

1.33 

0 

.*1 

ft 

0,36 

2.92 

0.51 

0.74 

1.53 

0.91 

0,84 

1.28 

1.24 

0 

.96 

7 

1,10 

0.90 

•0.25 

0.52 

1.56 

1.07 

1.16 

l.*l 

l.«3 

0 

.«* 

ft 

0.43 

O.IS 

-0.05 

0.74 

1.96 

1.37 

1.25 

1.34 

1.58 

0 

.41 

4 

0.50 

0.21 

0.43 

0.39 

2.02 

1.47 

1.34 

1.36 

1.86 

1 

.52 

10 

0,61 

0.56 

0.60 

1.81 

2.02 

1.48 

1.24 

1.22 

2.79 

1 

.82 

11 

1.44 

0.07 

0.59 

2.58 

1.99 

1.37 

3.17 

0.87 

3.43 

1 

.61 

12 

2. 18 

0.33 

0.35 

2.28 

1.66 

1.47 

0.91 

0.S5 

4.03 

1 

.56 

13 

1.81 

0.20 

0.56 

1.82 

1.60 

1.06 

O.SB 

1.56 

0.50 

T 

14 

0,90 

0.51 

0.90 

1.60 

1.34 

0.77 

1.24 

1.65 

2.29 

15 

1.15 

0.B7 

1.30 

1.66 

0.98 

1.68 

1.06 

l.«6 

2.59 

16 

1.01 

0.63 

1.34 

1.51 

0.72 

0.97 

1.26 

1.70 

2.19 

17 

1.11 

0.67 

1.53 

0.94 

0,86 

0.66 

1.34 

1.71 

2.48 

ia 

0.69 

0.76 

1.76 

0.77 

0.44 

0.76 

2.02 

1.66 

2.40 

19 

1.05 

1.06 

1.30 

0.60 

0.43 

1.05 

1.97 

1.64 

2.18 

20 

1.31 

0.37 

0.77 

0.58 

0.24 

1.00 

1.64 

1.40 

2.52 

21 

*0,61 

0.90 

0.35 

1.84 

0.59 

1.09 

1.59 

1.33 

2.18 

22 

-0.48 

0.58 

0.67 

2.93 

1.12 

1.27 

1,86 

1.18 

1.48 

23 

-0.24 

0.60 

0.71 

3.60 

1.78 

1.07 

3,20 

1.36 

2.04 

24 

-1.12 

1.19 

— O.SB 

3.09 

1.54 

1.03 

2.84 

1.35 

2.24 

25 

-0.58 

-0.41 

-0.79 

3.12 

1.10 

0.84 

2.11 

1.67 

2.58 

26 

0.42 

-0.65 

0.26 

2.22 

1.09 

1.13 

2.31 

1.74 

2.72 

27 

0.82 

0.79 

0.41 

2.16 

0.50 

0.92 

2.02 

1.82 

2.73 

28 

0.33 

1  .26 

0.97 

2.27 

0.50 

0.78 

1.86 

1.99 

2.52 

29 

0.59 

1.65 

1.99 

0.56 

o.es 

1.46 

2.39 

2.37 

10 

1.20 

1.98 

1,96 

0.85 

0.35 

1.02 

2.74 

2.11 

31 

0.81 

1.61 

0.84 

1.14 

2.22 

rwe 

following  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.71 

0.63 

0.81 

1.66 

1.24 

1.00 

1.49 

1.51 

2.2* 

MAX 

2.43 

2.92 

2.18 

3.60 

2.02 

1  .60 

3.20 

2.79 

4.03 

MIN 

-1.12 

-0.65 

•  0.68 

0.39 

0.24 

0.35 

0.54 

0,84 

0.50 

T  -  TEMPORARILY  INOPERATIVE 

HIGHEST  STAGE  MAS  A.62  AT  4  45  P.M.,  JUL.  23. 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  1.S9  ON  JAN.  21. 


DAILY  STASES  FOR  1979 


279 


INTRACOASTAL  HATERNAY  NEAR  RARIS  ROAD  BRIDGE*  MEN  ORLEANS*  LA, 


LOCATION.  LAT.  30-00-2O,  LONS,  89-56-05.  ON  NORTH  BANK  AT  NEN  ORLEANS  PUBLIC  SERVICE*  INC, 
ELECTRIC  PLANT  AND  1700  FEET  EAST  OF  PARIS  ROAD  BRIDSE.  (STA.  7604003.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  MAR,  4*  1977  GAGE  has  RAISED  2. IB  FEET  TO  AGREE  WITH  MEM  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANO  NEK  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  i  THRU  MAR.  S  HERE  CORRECTEO  TO  NEM  DATUM, 
PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  NAS  M.L.G. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE*  JUNE  27,  TO  OCT.  9,  1944*  JUNE  12,  TO  AUG.  17,  194$,  AND  APR.  19,  1948, 
TO  DATE.  PRIOR  TO  NOV,  1$,  1967,  GAGE  HAS  LOCATED  AT  PARIS  ROAD  BRIDGE  (FIELD  OFFICE). 


EXTREMES.  HIGHEST,  10. 

04  FEET 

(CAUSED  BY  HURRICANE)  ON 

SEP.  10 

1965 

LOMCST, 

MINUS 

2.19  FEET  ON 

MAR 

.  5,  1965.  EXTREMES  HAVE 

SEEN 

ADJUSTED 

TO  NCVD. 

daily 

EIGHT  A 

,M,  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  AT 

NCVD 

OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.02 

0.57 

1.22 

1.30 

1.87 

1.16 

O.SO 

1,08 

2.57 

1.96 

2.34 

0.02 

2 

0.B6 

0.68 

1.63 

1.45 

1.89 

0.84 

1.01 

1.03 

2.69 

1.16 

2.42 

0.27 

3 

0.42 

0.49 

2.34 

1.55 

2.07 

0.69 

0.82 

1.67 

2.70 

1.62 

1.69 

0.95 

4 

0.68 

0.40 

0.99 

1.05 

2.01 

0.93 

1.02 

1.73 

2.25 

0.89 

1.63 

0.96 

5 

1.03 

1.52 

0.99 

1.22 

1.95 

0.80 

0.97 

1.72 

1.53 

0.99 

1.89 

0,99 

6 

0.48 

2.96 

0.67 

0.69 

1.71 

1.02 

1.05 

1.67 

l.*2 

1.02 

1.27 

1.69 

7 

1.18 

1.25 

•  0.01 

0.66 

1.77 

1.23 

1.49 

1.81 

1.63 

0.53 

1.70 

1.86 

6 

0.35 

0.42 

0,09 

0.91 

2.15 

1.58 

1.63 

1.53 

1.82 

0.86 

1.55 

1.51 

9 

0.47 

0.32 

0.56 

0.60 

2.21 

1.75 

1.92 

1.5! 

1.99 

1.49 

2.30 

1.71 

10 

0.53 

0.63 

0.67 

2.00 

2.24 

1.76 

1.64 

1.37 

3.22 

1.79 

2.1« 

1.4* 

11 

1.44 

0.29 

0.60 

2.79 

2.23 

1.86 

3. SB 

1.10 

3.96 

1.97 

2.53 

1.66 

12 

2.1« 

0„4S 

0.45 

2.50 

1.80 

1.97 

1.23 

1.09 

4.19 

1.72 

2.06 

1.21 

13 

1.75 

0.30 

0.71 

1.97 

1  .78 

1.22 

1.86 

0.89 

1.86 

1.47 

1.27 

14 

0.80 

0.75 

l.«* 

1.96 

1.59 

1.44 

l.*2 

2.48 

2.21 

1.09 

1.20 

IS 

1.02 

0.97 

1.48 

1.77 

1.23 

1.41 

1.83 

2.95 

2.51 

0.83 

1.10 

16 

0.90 

0.93 

1.48 

1.61 

0.87 

1.21 

1.50 

2,06 

2.39 

1.93 

0.16 

1.26 

17 

1.1* 

1.01 

1.42 

0.99 

0.98 

0.91 

1.68 

2.09 

2.80 

1.64 

0.30 

0.95 

IB 

0.76 

0.66 

l.»9 

0.74 

0.70 

1.00 

2.37 

2.00 

2.67 

1.42 

0.33 

0.68 

19 

1.17 

1.15 

l.«* 

0.63 

0.69 

1.32 

2.28 

1.93 

2.37 

1.54 

0.76 

0.41 

20 

1.40 

0.44 

0.99 

0.71 

0.48 

1.18 

1.89 

1.68 

2.74 

1.78 

0.94 

0.84 

21 

•o.ss 

1.00 

0.54 

1.96 

0.78 

1.41 

1.92 

1.70 

2.32 

1.69 

1.-7 

0.85 

22 

0.29 

0.75 

0.83 

3.10 

1.27 

1.60 

2.29 

1.44 

2.06 

2.25 

1.90 

2.28 

23 

•0.09 

0.87 

1.03 

3.73 

2.01 

1.37 

3.9B 

1.64 

2.15 

1.99 

2.00 

2.2* 

24 

•0.89 

1.37 

•0.62 

3.29 

1.71 

1.35 

3.19 

1.63 

2.3S 

2.2* 

2.10 

1.99 

25 

•0.36 

-0.19 

-0.51 

3.35 

1.24 

1.24 

2*«7 

1.91 

2.76 

2.18 

2.74 

-0.03 

26 

0.65 

-0.50 

0.46 

2.50 

1.23 

l.«9 

2.57 

1.98 

2.93 

2.15 

1.25 

0.65 

27 

0.89 

0.62 

0.71 

2.32 

0.66 

l.«7 

2.35 

2*08 

2.96 

2.24 

1.41 

0.27 

2S 

0.46 

1.31 

1.30 

2.47 

0.71 

1.09 

2.19 

2.36 

2.69 

2.23 

1.27 

0.35 

29 

0.66 

1.87 

2.13 

0.84 

1.23 

1.84 

2.67 

2.59 

2.39 

0.49 

0.55 

30 

1.33 

2.11 

2.17 

0.95 

0.58 

1.29 

3.12 

2.34 

2.53 

0.13 

31 

0.94 

1.83 

0,90 

1.45 

2.49 

3.11 

THE 

FOLLOMING 

REPeR  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.75 

0,77 

0.98 

1.81 

1.43 

1.82 

1.79 

2.48 

1.80 

1.46 

MAX 

2.1* 

2.96 

2.34 

3.73 

2.24 

3.96 

3.12 

4.19 

3.11 

2.74 

MIN 

-0.89 

-0.50 

-0.62 

0.60 

0,48 

O.SO 

1.03 

0.89 

0.53 

0.13 

HIGHEST  STAGE  MAS  4.BS  AT  9  15  P.H.,  JUL.  22 
LONEST  STAGE  mas  minus  1.69  ON  JAN,  21. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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INNER  HARBOR  navigation  CANAL  NEAR  SEABRUOK  B»IOCE,  NE *  ORLEANS,  LA. 


LOCATION.  LAT.  50-01-45,  LONG.  9Q-01-5S.  BAROID  PLANT  «HARF  ON  EAST  BANK,  250  FEET  SOUTH  OF 
SEABROOK  BRIDGE.  (8TA.  7606006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROgR  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  JULY  16,  1976  GAGE  «AS  RAISEO  1.42  FEET  TO  AGREE  KITH  NEW  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANO  NEW  GAGE  ZERO.  STAGES  FRQn  Jan.  i  THRO  JULY  16  wERE  CORRECTEO  TO  n£w  DATUM. 
PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  *.L.G. 

RECOROS  AVAILABLE.  VARIOUS  MONTHS,  \SZ2t  1944,  1945,  1959,  A  NO  I960.  DAILY,  AUG.  IS,  1962#  TO 
OATC.  PRIOR  TO  WAR.  u,  1965,  GAGE  «A$  LOCATED  AT  SOUTHERN  RAILROAD  BRIDGE. 

EXTREMES.  (SINCE  1462)  HIGHEST,  6,47  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1969.  LOWEST# 
MINU8  1.53  FEET  ON  MAR.  5,  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NCVU. 


daily 

EIGHT  * 

.H.  STaSE 

IN  EEC  I 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1976 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

F£8 

“A» 

APB 

HA* 

JON 

Jul. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.88 

0.62 

1.33 

1.72 

2.60 

1.81 

0,80 

1.17 

2.50 

2.08 

2.80 

0.50 

2 

1.62 

0.68 

1.60 

1.86 

2.68 

1.28 

1.10 

1.08 

2.55 

l.«8 

2.50 

0.70 

3 

0.58 

0.83 

2.36 

1.93 

2.19 

1.12 

0  00 

1.53 

2.83 

1.81 

1.93 

1.30 

4 

0.58 

0.83 

1.79 

1.75 

2.70 

1.09 

0.96 

1.62 

2.32 

1.29 

1.71 

1.81 

5 

1.15 

1.65 

1.50 

1.56 

2.60 

1,06 

0.98 

1.58 

1.81 

1.18 

1.80 

l.2« 

6 

0.93 

3.15 

1.2« 

1.39 

2.25 

1.09 

1.00 

1.53 

1.70 

1.1« 

1.78 

l.*S 

7 

1 .55 

2.20 

0.67 

1.16 

2.20 

1.28 

1.30 

1.67 

0.83 

2.05 

2.05 

6 

1.00 

1.10 

0.63 

1.36 

2.88 

1.51 

1.85 

1.67 

1.98 

1.19 

1.70 

1.95 

9 

0,78 

1.05 

0.9J 

1.01 

2.48 

1  .66 

1.68 

1.72 

2.10 

1.81 

2.20 

1.75 

10 

0.02 

0.93 

l.H 

1.84 

2.87 

1.83 

1.53 

1.75 

2.88 

1.88 

2.20 

1.56 

11 

1.58 

0.72 

1.05 

2.70 

2.82 

1.90 

2.64 

1.88 

3.51 

1.88 

2.8* 

1.78 

12 

2.18 

0.87 

0.83 

2.84 

2.17 

1.91 

1.75 

1.27 

3.79 

1.68 

2.17 

1.57 

13 

2.15 

0.79 

1.05 

2.29 

2.18 

1.81 

1.82 

1.87 

1.90 

1.76 

1.88 

1.72 

14 

1.82 

1.10 

1.3* 

1.93 

1.82 

1.63 

1.70 

2.08 

2.58 

l.*6 

1.21 

1.51 

i  5 

1.03 

1.18 

l.»l 

1.76 

1.60 

2.20 

1.57 

1.75 

2.78 

2.29 

1.09 

1.50 

16 

1.20 

1.10 

1.58 

1.64 

1.89 

1.79 

1.57 

1.89 

2.50 

2.11 

0.59 

2.00 

17 

1.32 

1.05 

1.76 

1.36 

1.51 

1.82 

1.57 

1.93 

2.81 

1.97 

0.72 

l.«7 

IS 

1.05 

1.27 

2.02 

1.23 

1.33 

1.25 

2.12 

1.90 

2.75 

1.77 

0.76 

1.03 

19 

1.32 

1.27 

1.88 

1.20 

1.30 

1.37 

2.23 

1.92 

2.84 

1.68 

1.10 

1.08 

20 

1.88 

0.88 

1.51 

1.12 

0.97 

1.30 

1.98 

1.77 

2.77 

2.13 

1.80 

1.08 

21 

0.08 

1.60 

1.10 

2.15 

1.07 

1.38 

1.35 

1.70 

2.90 

2.11 

1.77 

l.»l 

22 

>0.10 

1.37 

1.23 

1.82 

1.40 

1.50 

2.08 

1.55 

2.28 

2.52 

2.03 

1.78 

23 

0.37 

1.51 

1.58 

«.ll 

1.90 

1,80 

3.82 

1.70 

2.27 

2.80 

2.20 

1.99 

24 

0.12 

2.03 

0.01 

8.00 

1.73 

1.35 

3.80 

t.*7 

2.85 

2.25 

2.00 

1.2* 

25 

0.08 

1 .02 

•  0.06 

8.00 

1.32 

1.30 

1.98 

2.78 

2.13 

2.55 

0.83 

2b 

0.90 

0.13 

0.38 

1.13 

1.17 

1.50 

2.10' 

2.93 

2.01 

1.57 

0.70 

27 

1.80 

0.77 

0.90 

2.*8 

0.94 

1,89 

2.20 

3.00 

2.10 

1.51 

0.64 

26 

1.08 

1.38 

1.19 

2.95 

0.90 

1.50 

2.3* 

2.75 

2.10 

1.43 

0.82 

29 

0.96 

1  .®5 

2.77 

1.03 

1,50 

2.85 

2.5* 

2.31 

0.88 

l.OS 

30 

1.22 

2.18 

2.76 

1.17 

1.03 

3.05 

2.27 

2.87 

0.66 

l.2» 

31 

•1.28 

2.16 

1.21 

F 

1.88 

2.52 

3.28 

1.19 

the 

FOU.ONING 

ONLY  TO 

8CA0ING3 

APPEABlNG  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.01 

1.17 

1.2* 

2.21 

1.80 

1.86 

1,82 

l.*0 

1.69 

1.3* 

MAX 

2.88 

3.15 

2.16 

8.33 

2.79 

2.20 

3.05 

3.2* 

2.80 

2.05 

MIN 

•  1.28 

0.13 

•  0.06 

1.01 

0.90 

1.03 

1,08 

0.83 

0,88 

0.83 

F-  NOT  AT  STATCO  TIME 

HIGHEST  STAGE  HAS  4,95  AT  10  05  P.M.,  APR.  22, 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  0.57  ON  MAR.  25. 


INNER  HAR60R  NAY IGATION  CANAL  (Inn)  At  FLORIDA  AVE.  BRIDGE,  MEN  ORLEANS,  LA 


LOCATION.  LAT.  29-58-53.  LONG.  90-01-15.  FLORSOA  AVENUE  BRIDGE  At  BRIDGE  CONTROL  HOUBE, 

AND  R.l  NILES  NORTNEAGT  FROM  FOOT  OF  CANAL  STREET,  (GTA.  7612007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  HIRE  HEIGHT, 

GENERAL  INFORMATION,  On  FEB.  26,  1979  GAGE  MAS  RAISED  2I.2S  FEET  TO  AGREE  NltH  MEN  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANO  MEN  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JAN.  (  THRU  FEB.  2*  HERE  CORRECTED  TO  NEN  OATUH, 
FRIOR  TO  l RTS  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  20.55  FEET,  NGVO. 

RECOROS  AVAILABLE.  JULY  1944  TO  DATE.  SUBTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1*SS. 

EXTREMES.  (SINCE  1945)  HIGHEST,  9.82  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1*4*.  LONEBT,  MINUS 
O.GB  FEET  ON  FEB.  25,  1965.  EXTREMES  NAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT 

NGVD 

OAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DC 

1 

2.45 

0.85 

0.85 

1.49 

1.65 

1.12 

0,59 

0.93 

2.53 

1.90 

2.46 

0. 

2 

1.25 

0.95 

2.20 

1.60 

1.82 

0.75 

0.04 

0,90 

2.26 

1.15 

2.71 

5 

0.70 

0.75 

1.95 

1.69 

2,00 

0.55 

1.52 

2.26 

1.59 

1.60 

u 

4 

0.9o 

0.75 

0.96 

1.16 

1,90 

0.85 

1.70 

2.67 

0.90 

1.73 

1. 

5 

1.55 

1 .76 

0.94 

1.45 

1,80 

0.82 

5.54 

0.92 

2.03 

1. 

0 

0.75 

5.69 

0.70 

1.01 

1.55 

0.95 

3.55 

0.96 

1.43 

1. 

T 

1.54 

l,T9 

•  0.04 

1.00 

1.61 

1.50 

5.25 

0.55 

1.74 

1. 

S 

0.85 

0,85 

0.18 

1.00 

1.97 

1.15 

5.10 

0.95 

1.57 

9 

0.B1 

0.64 

0.65 

0.80 

2.05 

1.65 

1.26 

2.90 

1.65 

2.19 

1. 

10 

0.87 

1.05 

0.75 

2.00 

2.10 

1.67 

1,00 

I  .GO 

1.55 

2.20 

11 

l.Tt 

0.62 

0.66 

2.70 

2.09 

1.75 

5.19 

1.00 

1.10 

2.00 

2.47 

1. 

12 

2.29 

0.96 

0.55 

2.60 

1.74 

1.82 

1.02 

0.88 

4.25 

1.70 

2.08 

15 

1.95 

0.88 

0.75 

1.91 

1.64 

1.44 

1.00 

1.67 

5.90 

1.90 

1.46 

14 

0.95 

1.20 

l.OJ 

1.80 

1.58 

1.11 

1.50 

1.76 

2.50 

2.20 

1.06 

i! 

15 

1.75 

l.«l 

1.45 

1.50 

1.10 

1.95 

1.24 

1.67 

2.50 

2. 46 

0.80 

1. 

16 

1.55 

1.26 

l.«8 

1.40 

0.90 

1.15 

1.50 

1.95 

2.50 

1.85 

0.10 

1. 

17 

1.25 

1.25 

1.60 

0.82 

1.05 

0.87 

1.47 

1.96 

2.15 

1.66 

0.20 

IB 

1.15 

1.06 

1.B6 

0.70 

0.65 

0.90 

2.17 

1.89 

2.30 

1.41 

0.27 

o! 

19 

1.50 

1.29 

1.51 

0.68 

0.61 

1.20 

2.15 

1.80 

2.20 

1.50 

0.76 

0. 

20 

l.*5 

0.60 

1.04 

0.75 

0.45 

1.05 

1.75 

1.54 

2.15 

1.75 

0.95 

0. 

21 

-0.55 

1.27 

0.65 

2.00 

0.72 

1.50 

1.70 

1.57 

2.80 

1.75 

1.32 

1. 

22 

-0.05 

1.05 

0.90 

5.15 

1.79 

1.50 

2.02 

1.27 

2.50 

2.35 

1.85 

2. 

25 

-0.15 

1.07 

1.00 

5.91 

1.90 

1.55 

5.69 

1.66 

2.10 

2.09 

1.95 

2. 

24 

-0.55 

1.05 

-0.40 

5.55 

1.60 

1.16 

5.06 

1.61 

2.50 

2.03 

2.07 

25 

•0.10 

1.25 

•0.40 

5.55 

1.04 

1.08 

2.42 

1.90 

2.00 

2.01 

2.65 

0. 

26 

0.85 

0.80 

0.60 

2.4B 

0.95 

1.55 

2.50 

1.95 

2.50 

1.98 

1.27 

27 

1.57 

0.55 

0.80 

2.20 

0.50 

1.40 

2.29 

2.05 

2.90 

2.10 

1.33 

0. 

28 

0.72 

0.97 

1.50 

2.10 

0.51 

1.12 

2.00 

2.25 

2.70 

2.17 

1.19 

0. 

29 

0.90 

1.90 

1.80 

0.45 

1.18 

1.58 

2.60 

2.60 

2.28 

0.45 

1. 

50 

1.55 

2.15 

1.90 

0.79 

0.50 

1,09 

5.10 

2.26 

2.54 

0,07 

0. 

51 

1.05 

2.10 

0.96 

1.17 

2,40 

3.30 

THE 

FOLLOMlNG 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.05 

1.1* 

1.01 

1.80 

1.51 

1.59 

2.60 

1.77 

1.87 

1. 

MAX 

2.45 

5.69 

2.20 

5.91 

2.10 

3.69 

4.25 

3.30 

2.71 

2. 

MIN 

•0.55 

0.55 

•0.40 

0.68 

0.50 

0.53 

1.10 

0.55 

0.87 

o.< 

HIGHEST  STAGE  MAS  4.94  AT  10  15  P.M.,  APR.  22. 

LONEBT  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD  MAS  MINUS  O.ST  ON  FEB.  20. 
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DAILY  STAGES  FOR  UTS 


INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  (INN)  AT  NCN  ORLEANS,  LA. 


LOCATION.  LAT.  Z9-57-52,  LONS.  94-01-42.  LAKE  END  OF  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK,  3.3 
NILES  NORTHEAST  FROH  FOOT  OF  CANAL  STREET,  (STA.  7616007.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION,  ON  mar.  IS,  U75  GAGE  NAS  RAISED  II. 15  FEET  TO  AGREE  NITH  NEN  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANO  NEN  Cage  ZERO.  STAGES  FROM  Jan.  I  THRU  mar.  it  mere  CORRECTED  TO  NEN  DATUM, 
PRIOR  TO  UTS  SAGE  ZERO  NAS  MINUS  32.19  FEET,  NGvD, 

RECORDS  AVAILABLE,  may  17,  1922,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.61  FEET  (FROM  HIGHnATER  MARK)  (CAUSED  BY  HURRICANE  BETSY)  ON  SEP.  10,  1965. 
LOHEST,  MINUS  1.S5  On  JAN.  16,  1975.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY 

EIGHT  A 

.M,  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  18 

AT  N6V0 

(UTS 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2*00 

0.50 

1.00 

1.50 

1.60 

0.80 

0,80 

1.20 

2.00 

2.00 

2.20 

1.40 

2 

0.70 

0.60 

2.10 

1.90 

1.80 

0.80 

1.00 

1,20 

2.00 

2,00 

2.40 

0.80 

i 

0.50 

0.00 

2.30 

l.TO 

2.00 

0.60 

0.60 

1.50 

2.00 

2.40 

l.TO 

-0.40 

4 

0.70 

0.50 

1.00 

0.70 

1.40 

0.40 

0,90 

1,70 

1.90 

1.10 

1.50 

0.40 

5 

0.90 

1.50 

1.00 

l.SO 

2.00 

0.70 

0.90 

l.TO 

1.50 

l.oo 

2.00 

l.BO 

b 

0.60 

3.10 

o.eo 

1.00 

1.70 

1.00 

1.00 

l.TO 

l.SO 

1.00 

1.10 

1.60 

7 

1.20 

1.50 

0.60 

0.70 

1.50 

1.20 

1.00 

l.TO 

1.60 

1.60 

1.80 

e 

0.70 

0.90 

0.00 

0.90 

2.10 

1.40 

1  .60 

1,50 

1.80 

1.10 

1.60 

1.60 

9 

0.10 

0.50 

o.eo 

0.70 

2.00 

1.60 

1.60 

1.50 

2.00 

1.50 

2.00 

l.TO 

10 

0.60 

0.50 

0.20 

2.00 

2.00 

1.60 

1.30 

1.40 

1.20 

2.00 

1  ,®0 

11 

1.30 

0.30 

0.70 

2.70 

2.00 

1.08 

3.60 

0.90 

3.80 

1.30 

2.50 

1.60 

12 

2.10 

0.30 

0.90 

2.60 

2.60 

1.90 

1.00 

1.20 

1.20 

2.10 

1.30 

13 

1.70 

0.00 

0.80 

1.30 

1.90 

1.30 

1.20 

1.80 

3.50 

1.00 

1.40 

1.20 

14 

1.00 

0.90 

0.90 

1.50 

1.50 

1.30 

l.TO 

2.00 

2.60 

1.30 

1.20 

15 

1.00 

1.00 

1.60 

l.«0 

1.10 

1.20 

1.20 

l.TO 

3.00 

0.00 

1.20 

16 

1,00 

1.00 

1.40 

1.50 

1.00 

1.30 

1.50 

l.TO 

2.«0 

2.50 

0.30 

1.20 

17 

1.00 

1.00 

1.60 

2.10 

0.80 

0.70 

1.80 

1.80 

2.40 

2.00 

0.20 

1.20 

IB 

0.70 

0.90 

1.80 

0.70 

0.90 

l.SO 

2.20 

1.90 

2.60 

1.50 

0.30 

1.20 

19 

1.30 

1.10 

1.70 

0.80 

1.00 

1.20 

2.30 

1.90 

1.60 

0.80 

1.20 

20 

1.30 

0.50 

0.90 

0.80 

0.50 

1.20 

2.20 

1.40 

2.50 

1.80 

0.90 

1.50 

21 

-0.70 

1.20 

0.6  0 

1.60 

0.50 

1.60 

l.TO 

1.50 

2.50 

1.80 

2.00 

1.30 

22 

-0.70 

0.90 

0.90 

3.10 

1.40 

1.60 

2.00 

1.40 

2.20 

2.30 

2.10 

2.10 

23 

0.00 

1.00 

0.90 

3.90 

1.90 

1.60 

4.00 

l.TO 

2.20 

2.10 

2.20 

24 

-0.60 

1.60 

-0.60 

3.30 

1.60 

1.60 

2.30 

1.60 

2.4fl 

2.10 

25 

-0.30 

•0.10 

-0.80 

2.90 

1.10 

1.60 

5.96 

1.90 

2.80 

2.00 

2.80 

26 

0.40 

-0.60 

0.60 

2.50 

1.00 

1.60 

2,80 

2,00 

2. TO 

1.60 

27 

1  .00 

0.90 

0.60 

2.90 

0.30 

1.60 

2.20 

2.10 

3.00 

2.00 

1.50 

2.10 

26 

0.5o 

1.40 

1.60 

2.20 

0.60 

1.20 

2.10 

2.80 

l.RO 

0.70 

2.00 

29 

0.70 

1.80 

2.00 

0.40 

1.20 

2.80 

1.80 

2.00 

0.70 

-0,60 

36 

1.20 

1.80 

2.00 

1.10 

0.70 

1,10 

1.90 

2.10 

2.50 

0.00 

-0.80 

31 

1.00 

1.60 

1.10 

1.20 

2.40 

•0.80 

THE 

FOLLPnING 

REFER 

ONLY  YO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.73 

0.82 

1.02 

1.78 

1.35 

1.23 

1.48 

MAX 

2.10 

3.10 

2.30 

3.90 

2.60 

1.90 

2.80 

MIN 

-0.60 

-0.6® 

-0.8u 

0.70 

0.30 

0,40 

0.00 

highest  stage 

MAS  5.96 

ON  JUL. 

25. 

LOWEST 

STAGE 

MAS  MINUS 

0.60  ON 

JAN.  29 

AND  MAR, 

25. 

*•! 


OAKY  STAGES  FOR  1979 


INTRACOASTAL  NATERNAY  AT  HARVEY  LOCK  (LA.) 


LOCATION,  lAT.  S9-5R-31,  LONG.  90-05-02.  STEEL  STRUCTURE  ON  CANALSIDE  TAILBAY  NALL.  (STA. 
7620007s) 

CASE.  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

6ENr*i!:  INFORMATION.  On  DEC.  5,  1976  GAGE  NAS  RAISED  1.68  FEET  TO  AGREE  NITH  NEN  BENCHMARK 
PRIOR  ™  ?9$2  GAGE  zero  “s°AT  2!u“  'R°M  J*"*  ‘  TH*U  °EC*  *  NERE  C0RRECTE0  T0  «'  OATUH. 
RECOROS  AVAILABLE.  JAN.  I,  1925,  TO  DATE. 

exTtrse;Esh“!I"ee;-JJju“teo0?o*ng;o:4'  1,n*  L0*EST'  "INUS  UM  fEET  0M  “M*  ifc 


OAlUY 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEE! 

GAGE 

ZERO  18 

AT  NGVO 

(1974 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.05 

•0.76 

1,60 

1.75 

1.07 

1.58 

1.90 

1.45 

1.79 

1.20 

1.77 

0.39 

2 

1.22 

-0.62 

1.85 

1.50 

1.55 

1.46 

1.20 

1.38 

1.00 

1,00 

1.70 

0.42 

J 

0.44 

-0.39 

1.55 

1.80 

2.05 

1.61 

1.18 

1.48 

1.91 

1.3S 

1.73 

0.14 

4 

0.1S 

-0.45 

1,70 

2.35 

2.25 

1.30 

1.20 

1.30 

1.02 

1.34 

1.12 

0.04 

5 

0.25 

O.flS 

1.02 

1.45 

2.24 

1.08 

1.05 

1.25 

1.90 

1.34 

1.21 

0.04 

6 

0.47 

1.62 

1.45 

1.40 

1.70 

1.04 

0.92 

1.35 

2.80 

1.99 

1.21 

1,93 

7 

1.15 

2.05 

1.20 

l.SO 

1.65 

1.02 

0.92 

1.25 

1.55 

2.00 

1.67 

0.05 

0 

0.75 

1,55 

1,05 

1.55 

i.so 

l.SO 

0.90 

1.30 

1.50 

1.95 

1.95 

0.97 

9 

0.23 

1.30 

1,93 

1.85 

l.SO 

1.18 

0.90 

1.33 

1.58 

1.50 

1.13 

0.07 

1 0 

0.45 

0.70 

1.05 

1.60 

1.62 

1.60 

1.14 

1.80 

1.51 

1.53 

1.35 

0.64 

11 

0.28 

1.08 

0.62 

1.70 

l.SO 

1.18 

1.49 

1.45 

1.58 

0,00 

1.33 

0.71 

12 

0.20 

0.85 

0.90 

2.25 

l.SO 

0.96 

1.75 

1.30 

1.01 

1.05 

1,12 

1,05 

13 

0.90 

0.90 

1.00 

2.43 

l.SO 

0.94 

1.65 

1.15 

1.43 

1.09 

0.00 

1,25 

14 

1.00 

0.93 

1.10 

2.00 

1.80 

1.27 

1,58 

1.01 

1.65 

1.90 

0.42 

0.93 

15 

0.10 

0.97 

0,85 

2.05 

1.60 

1.45 

1.70 

1.15 

1.25 

1.06 

0.74 

0.77 

16 

0.20 

0.95 

0.69 

1.66 

1.50 

1.55 

1.45 

1.05 

1 . 45 

1.04 

0.72 

0.71 

1 7 

0.35 

0.51 

0.80 

1.65 

1.40 

i.so 

1.50 

1.07 

1.53 

1.27 

0.70 

0,00 

10 

0.65 

0.61 

1,26 

1.56 

1.40 

1.40 

1.95 

1.10 

1.02 

1.37 

0.01 

0,40 

19 

0.85 

0.28 

1.28 

1.51 

1.42 

1.43 

1.32 

1.49 

1.73 

1.35 

0.75 

0.55 

20 

0.85 

0.29 

1.68 

1.52 

1.45 

1.25 

1.29 

1.48 

2.00 

1.57 

0.00 

0.90 

21 

1.21 

1.10 

1.56 

1.55 

1.50 

l  .45 

1.30 

1.45 

2.05 

1.70 

1,92 

22 

0.32 

1.36 

1.49 

1.86 

1.50 

1.38 

1.45 

1.27 

2.00 

1.95 

0.03 

1.22 

23 

0.82 

1.50 

2.92 

2.10 

1.80 

1.40 

l.SO 

1.24 

1.54 

1.55 

1.43 

1.30 

24 

0.82 

1.75 

1.60 

2.37 

1.70 

1.20 

2.10 

1.20 

1.57 

1.15 

1.41 

1,47 

25 

0.40 

1  *  70 

1.30 

2.12 

1.15 

1.40 

2.40 

1.22 

1.51 

1.25 

1.74 

1.43 

26 

0.47 

1.27 

0.85 

2.05 

1.02 

1.00 

2. SO 

1.53 

1.03 

1.12 

1.45 

0.97 

27 

0.78 

1  .80 

0.95 

2.65 

1.08 

0,89 

2.70 

1.48 

1.32 

1.15 

1.42 

0.54 

20 

0.38 

1.60 

0.97 

1.85 

1.13 

I. 01 

2.20 

1.65 

1.00 

1.29 

1.24 

0,50 

29 

0.51 

1.20 

1.55 

1.37 

1.35 

2.50 

1.55 

1.25 

1.40 

0,65 

0.05 

30 

31 

0.24 

0.23 

1.40 

1.70 

1.65 

1.52 

1.58 

1.36 

2.48 

1,68 

1.62 

1.90 

1.24 

1.50 

1.95 

0.42 

0.97 

0.50 

the 

FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO 

REA0ING8 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAR 

0.57 

0.09 

1.30 

1.03 

1.57 

1.29 

1.62 

1.36 

1.00 

1.44 

0,04 

WAX 

1.22 

2.05 

2.«2 

2.05 

2.25 

1.6| 

2.80 

1  .90 

2.60 

2.00 

|,93 

MIN 

0.10 

-0.76 

0.62 

1.40 

1.02 

0,89 

0,90 

1  ,01 

1.03 

0.06 

0.04 

HIGHEST  STAGE  NAS  2.92  on  MAR.  2J, 
LONEST  STAGE  NAS  MINUS  0,76  ON  F£8 ,  l 


■sWr'. 


2B4 


DAILV  STASES  EOR  1479 


INTRACOASTAL  naternat  at  albieri  LOCK  (LA.) 


LOCATION.  L»T.  J4.JA.4I,  LONS.  S9-58-J8.  ON  (OUTHNCIT  CORNER  OE  CANALJIOE  TAILJAT  NALL.  (ITA. 
TAJA444.) 

BABE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  NlRt  NEIBMT. 

SEMINAL  INEORNATION.  ON  OEC.  J.  1474  BABE  NAB  RAISED  1.84  EEET  TO  A6REE  NITM  MEN  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANO  NEN  BA6E  ZERO.  BTABEt  EROM  JAN.  1  THRU  DEC.  4  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 
PRIOR  TO  1474  BASE  IER0  NAS  MINUS  0.22  EOOT,  M.l.S. 

RECORDS  AVAILABLE,  hat  I,  1*56,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HI6HEBT,  4.J1  EEET  ON  AMR.  18,  19TJ.  LONEBT,  MINUS  1.84  EEET  (AEEECTED  BT  HURRICANE) 
ON  SEE.  4,  198S.  EXTREMES  HAVE  BEEN  A0JU8TED  TO  NGVO. 


OAlLV  EIBHT  A.M.  STAGE  IN  EEET 
DAT  JAN  EES  MAR  ARR  MAT 


JUN  JUL 


BASE  ZERO  IS  AT  N8V0  (1974  ADJ.) 
AltS  SEE  OCT  NOV  OEC 


1.49 

•  0.80 

0.85 

l.so 

1.57 

1.49 

0.47 

1.80 

1.11 

-0.90 

0.80 

1 .88 

1.67 

1.51 

1.03 

1.50 

0.20 

0.40 

1.70 

1.58 

1.40 

l.*5 

0.42 

1.14 

o.lJ 

0.80 

1.85 

1.90 

2,04 

1.28 

0.46 

1.28 

0.10 

0,49 

1.27 

1.18 

1.85 

1.02 

1.00 

1.12 

1.41 

1.30 

2.47 

1.45 

1.20 

2.14 

1.45 

0.80 

1.43 

I. 84 

0.47 

1.84 

1.80 

0.72 

E  1.08 

0.8 

o.z 

o.s 

0.4 

0.4 


8 

0.35 

1.12 

1.08 

1.22 

1.53 

1.23 

1.10 

1 .17 

1.73 

0.76 

E  0.90 

7 

1.02 

1.41 

1.20 

1.14 

1.60 

1.53 

1.00 

1.55 

1.65 

0.85 

0.80 

8 

0.88 

1.40 

0.75 

1.47 

1.56 

1.54 

0,48 

1.45 

1.47 

0.83 

0.83 

4 

0.21 

1.10 

0.84 

1.53 

1.40 

1.14 

1.03 

1.51 

1.21 

0.93 

1.02 

10 

0.30 

0.76 

1.03 

1.14 

1.45 

1.41 

1.12 

1.57 

1.19 

0.73 

1.10 

11 

0.25 

0.80 

0.70 

1.74 

1.58 

1.14 

1.00 

1.55 

1.48 

0.74 

0.94 

12 

0.11 

0.76 

0.52 

2.15 

1.58 

0.77 

1.70 

1.51 

1.67 

0.87 

0.21 

11 

0.17 

0,71 

0.75 

2.10 

1.50 

1.02 

1.63 

1.1» 

1.81 

0.45 

E  0,50 

14 

0.24 

0.17 

1.00 

1.77 

1.48 

1.15 

1.51 

1.18 

1.74 

0.55 

0.20 

15 

0.28 

0.82 

0.30 

1.53 

1.16 

1.10 

1.52 

1.15 

1.51 

0.48 

0.41 

18 

0.30 

0.84 

0.51 

1.14 

1.01 

1.30 

1.42 

1.18 

1.42 

E  1.06 

0.57 

17 

0.50 

0.12 

0.55 

1.41 

1.10 

1.38 

1.10 

1.12 

1.71 

1.10 

0.45 

18 

0.53 

0.45 

1.04 

1.12 

1.22 

1.17 

1.10 

1.10 

1.85 

1.04 

0.85 

19 

0.60 

•o.os 

1.1* 

1.10 

1.12 

1.18 

1.28 

1.42 

1.71 

1.26 

0.78 

20 

1.25 

0.40 

1.44 

1.12 

l.«7 

1.15 

t  ,40 

1.42 

1.41 

1.45 

0.42 

21 

1.27 

1.12 

1.11 

1.14 

E  1.31 

1.27 

1.38 

1.45 

2.50 

1.62 

l.OS 

22 

0.12 

1.24 

1.24 

1.84 

1.28 

1.28 

1,10 

1.11 

1.98 

1.68 

1.17 

23 

0.52 

1.44 

1.75 

2.10 

1.78 

1.18 

1.70 

1.15 

1.72 

1.27 

1.24 

24 

0.80 

1.70 

1.1* 

2.14 

1.50 

1.20 

2.16 

1.40 

1.57 

0.44 

0.84 

25 

0.20 

1.44 

0.44 

2.00 

1.12 

1.11 

2. TO 

1.50 

1.45 

0.44 

1.28 

28 

0.15 

1.26 

0.74 

2.40 

0.91 

0.84 

2.61 

1.58 

1.17 

1.04 

1.11 

27 

0.72 

0.82 

0.83 

1.70 

1.00 

0.85 

2.63 

1.65 

1.24 

1.01 

1.13 

28 

0.50 

0.87 

0.48 

1.62 

1.01 

0.47 

2.45 

1.62 

1.3« 

1.11 

0.40 

29 

0.22 

1.17 

1.47 

1.17 

1.12 

2.15 

1.82 

1.40 

1.11 

0.43 

30 

0.04 

1.50 

1.42 

1.13 

1.24 

1.87 

1,80 

l.»0 

1.14 

0.28 

31 

O.lJ 

1.58 

1.69 

1.73 

2.06 

1.40 

the 

EOLLOMINS 

reeer 

ONLV  TO 

REA0IM68 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.44 

0,78 

1.06 

1.41 

1.42 

1.23 

1.44 

1 

1.66 

1.06 

0.44 

MAX 

1.44 

t.*» 

1.75 

2.10 

2.04 

1.54 

2,70 

B  S 

2.50 

1.40 

2.47 

NIN 

0.04 

-0.40 

o.io 

1.14 

0.41 

0.77 

0.92 

*  *  *• 

1.23 

0.55 

0.20 

0.41 
1.01 
1 .01 
O.Ti 
o.t: 


0.71 

1.1! 

1.1 

0.8' 

o.si 


0.1! 

1.1! 

O.s 

0.8' 

0.81 

o.s: 

1.4 

1.7 

1.0 


0.8 

0.4 

0.1 

O.s 

0.4 

0.8 


0.81 

1.71 

0.21 


E.  NOT  at  stateo  time 

highest  stage  mas  J.BJ  AT  1  80  P.M.,  JUL.  28. 

LONEBT  STABE  (EROM  INCOMPLETE  RECORD)  NAB  MINUB  0.40  ON  EEB.  2 
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BAYOU  PETIT  CAlLLOU  AT  COCOiMIE#  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-1R-43,  LONG.  90-39-98.  ON  LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION  COMPANY  WHARF  ON  NORTH 
BANK  OF  LITTLE  COCODRIE  BAYOU,  bO0  FEET  WEST  OF  JUNCTION  WITH  BAYOU  PETIT  CAlLLOU#  ANO  AT  THE 
END  OF  STATE  HIGHWAY  S*.  (STA.  7830507.) 

Gage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  1969  TO  SEP.  8,  197q  AND  JAN.  20,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.98  FEET  (FROM  HIGH  WATER  MARK)  IN  197A.  LOWEST#  MINUS  1.36  FEET  ON  JAN.  21, 
1979. 


oaily 

EIGHT  A 

.M,  STAGE 

in  feet 

GAGE 

ZERO.  0. 

16  FOOT.  M.8..L 

(1965 

VALUE-66 

AO  J  .  1 

day 

JAN 

FEB 

man 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.14 

0.13 

0.9# 

1.71 

1.81 

1.27 

1  .60 

2.1! 

1.62 

1.23 

•0.20 

2 

-0.72 

0.58 

1.31 

1.92 

1.92 

1.28 

1.60 

2.51 

l.«0 

l.iT 

•0.50 

3 

•0.22 

0.77 

1.9# 

1.61 

2.00 

1.31 

1,70 

2.22 

1.1B 

0.78 

•0.1* 

4 

0.16 

0.87 

0,77 

0.98 

1.85 

F  1.30 

1.52 

1.76 

2.14 

1.20 

0.78 

0.01 

5 

0.30 

1.19 

0.47 

0.71 

1.05 

1.23 

1.51 

1.79 

1.9* 

1 .  OB 

0.64 

0.14 

6 

0.57 

1.28 

0.56 

0.99 

1.36 

1.6] 

1.64 

1.73 

1.44 

O.SO 

0.61 

0.97 

7 

1.22 

0.06 

0  #1 

1.16 

1.59 

1,88 

1.82 

1.7! 

1.33 

0.52 

0.51 

0.70 

8 

-0.7# 

-0.21 

0.00 

1.47 

2.04 

1.89 

1.8] 

1.78 

1.11 

0.60 

0.98 

C.70 

9 

-0.16 

-0.55 

0.5# 

1.12 

2.23 

2.01 

1.88 

1.58 

1.2* 

1.12 

1.51 

O.T* 

10 

-0.10 

•0.13 

0.#3 

1.59 

2.15 

2.00 

1.96 

1.44 

1.51 

l.OS 

1.07 

0.72 

11 

0.17 

-0.06 

0.11 

2.fcf 

2.20 

1.25 

1.41 

1.41 

2.11 

1.00 

1.12 

1.15 

12 

0.71 

0,17 

0.«5 

2.-2 

2.10 

1.65 

2.01 

l.l* 

2.44 

1.4T 

1.09 

0.90 

13 

0.00 

0.25 

0.8# 

2.17 

1.5* 

1.71 

1.92 

1.2* 

F  2.9# 

1.56 

0.14 

1.01 

14 

-0.«7 

0.49 

0.86 

1.59 

1.44 

1.5* 

1.71 

1.18 

2.20 

1.16 

0.48 

0.2B 

15 

•0.11 

0.57 

0.68 

1.69 

1.55 

1,58 

1.55 

1.69 

1.40 

0.64 

0.71 

U 

0.22 

0.81 

t.C  ' 

1.65 

1.5* 

1.27 

1.66 

2.20 

1.59 

0.16 

0.54 

17 

0.5# 

0.64 

l.*2 

1.17 

1.57 

1.3* 

1.79 

2.32 

1.51 

0.27 

-0.14 

18 

0.37 

0.33 

1.85 

1.06 

1.66 

1.57 

1.78 

2.52 

1.17 

0.28 

0.06 

19 

0.76 

0.51 

1.82 

0.8# 

1.80 

1.98 

1.89 

2.1* 

l.*S 

0.55 

0.10 

20 

1.11 

0.52 

1.30 

0.78 

1.6* 

1.8* 

1.80 

1.11 

1.4* 

0.46 

0.35 

21 

-1.2* 

0.67 

I.U 

1.56 

1.80 

1.76 

1.77 

1.71 

1.4* 

0.61 

0.56 

22 

0.14 

0.88 

1.37 

2.11 

1.89 

1.87 

1.62 

1.36 

1.81 

1.02 

0.98 

23 

0.79 

0.51 

1.19 

2.02 

1.86 

2.81 

1.61 

1.43 

0.56 

0.68 

1.27 

24 

-1.25 

0 .88 

0.09 

2.12 

1,75  F 

2.91 

1.58 

1.27 

1.05 

0.76 

1.75 

25 

•0.10 

-0.36 

-0.32 

2.12 

1.50 

3.26 

1.65 

1.57 

1.15 

1.5S 

0.1S 

26 

0.02 

-0.16 

0.26 

2.31 

l.*5 

2.71 

1,64 

1.6S 

1.15 

1.01 

0.5* 

27 

-0.10 

0.43 

0.82 

1.61 

1  .*5 

2.44 

1.69 

1.91 

1.61 

1.2* 

0.3* 

28 

•0.18 

0.82 

1.28 

1.86 

1.54 

2.12 

1.84 

1.87 

1.74 

0.78 

0.26 

29 

-0.11 

1.84 

1.88 

1.57 

1.45 

2.11 

1.S1 

1.75 

•0.07 

0.05 

30 

0  .  #2 

1.98 

2.01 

1.14 

1.51 

2.57 

1.74 

2.20 

0.0* 

•0.28 

31 

•0.21 

1.81 

1.52 

2.26 

2.01 

•0.0* 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

HEAN 

0.11 

0.42 

0.9# 

1.6# 

1.84 

1,70 

1.92 

1.34 

0,75 

0,8* 

HAX 

1.22 

1.28 

1.98 

2.65 

3.26 

2.57 

1.11 

2.20 

1.58 

1.75 

HIN 

-1.25 

•0.55 

•  0.12 

0.71 

1.27 

1.19 

1.11 

0.52 

-0.07 

•O.SO 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  NAS  3,40  AT  2  00  P.M.,  SEP.  20 
LOWEST  STAGE  NAS  MINU6  1.36  ON  JAN.  21. 
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TRIBUTARIES  AND  OTHER  WATERSHEDS  IN  THE  NEW  ORLEANS 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 


INTRACOASTAL  MATERNAY  AT  HOUMA,  LA. 


LOCATION.  LAT,  29-35-5*.  LONS.  40-42-37.  ON  NOODEN  REVETMENT,  to  FEET  NORTH  OF  HISHNAV  24 
SRIOSE.  (STA.  TR32007.) 

SAGE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

general  INFORMATION,  on  mar,  23,  1977  GAGE  NAS  RAISED  0.7S  FOOT  TO  AGREE  MITH  NEM  GAGE  ZERO. 

STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  MAR,  23  MERE  CORRECTED  TO  NEM  DATUM.  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  MAS  m.l.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  IS,  1941,  TO  MAR.  2S,  1445,  NOV,  *  TO  14,  144S,  AND  FEB.  27,  194*,  TO 
DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.75  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  OCT.  10,  197B.  LONEST,  MINUS  0.53  FOOT 
ON  JAN.  13,  145*.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.57 

1.52 

2.21 

2.74 

3.05 

2.92 

2.14 

2.78 

2.41 

2.52 

2.80 

2 

2.15 

1.5* 

2.21 

2.7* 

3.12 

2.84 

2.07 

2.05 

2.41 

2.38 

2.67 

3 

1.70 

1.73 

2.54 

2,81 

3.19 

2.75 

2.04 

2.58 

2.88 

2.2* 

2.3* 

4 

1.57 

1.43 

2.70 

2.49 

3,28 

2.63 

2.0* 

2.52 

2.84 

2.24 

2.34 

5 

1.58 

2.21 

2.51 

2.77 

3.30 

2.54 

2.10 

2.48 

2.77 

2.08 

2.34 

* 

1.59 

2,«8 

2.35 

2. *7 

3.17 

2.55 

2.12 

2.«0 

2.05 

2.11 

2.33 

7 

2.28 

2.94 

2.2« 

2. *3 

3.12 

2. *4 

2.10 

2.38 

2. *8 

2.10 

2.18 

8 

2.04 

2.79 

2.0* 

2.63 

3.10 

2,67 

2.14 

2.40 

2.58 

2.12 

2.27 

9 

t.*4 

2.59 

2.08 

2.71 

3.12 

2. *4 

2.22 

2.49 

2.45 

2.3* 

2.43 

10 

l.*0 

2.40 

2.23 

2.*4 

3.1* 

2.** 

2.28 

2.51 

2.53 

2.31 

2.51 

11 

1.80 

2.30 

2.07 

2.41 

3.1* 

2.59 

2. *4 

2.44 

2.7* 

2.20 

2.34 

12 

1.84 

2.17 

1.45 

3.08 

3.14 

2.4* 

2,84 

2.34 

2.88 

2.33 

2.18 

13 

2.18 

2.10 

2.04 

3.23 

3.1* 

2.47 

2.81 

2.29 

2.47 

2.36 

1.89 

14 

1.98 

2.15 

2.23 

3.08 

3.08 

2.49 

2.80 

2.32 

3.01 

2.16 

1.50 

15 

l.*l 

2.18 

2.0* 

2.4* 

2.9* 

2.58 

2.74 

2.3* 

2.79 

2.1* 

1.02 

1* 

1.73 

2.1* 

2.09 

2.84 

2.84 

2.58 

2. *2 

2.35 

2.59 

2.32 

l.*2 

17 

1.79 

1.43 

2.14 

2.75 

2.78 

2.59 

2.48 

2.38 

2.7* 

2.43 

1.7* 

IS 

1.80 

1.44 

2.44 

2.73 

2.73 

2.57 

2.34 

2.38 

2.87 

2.35 

1.80 

19 

1.8* 

1.78 

2.58 

2.64 

2.74 

2.5* 

2.39 

2.39 

2.45 

2.43 

2.02 

20 

2.20 

1.8* 

2. *4 

2.67 

2.75 

2.53 

2.59 

2.4* 

3.19 

2.*4 

2.15 

21 

2.01 

2.59 

2.58 

2.80 

2.70 

2. *5 

2.57 

2.43 

3.35 

2.7* 

2.20 

22 

I. *8 

2.44 

2.5* 

3.2* 

2.74 

2.40 

2.5* 

2.37 

3.1* 

2.85 

2.43 

23 

1.87 

2.63 

2.72 

3.40 

3.13 

2.38 

2.72 

2.38 

2.41 

2.73 

2.3* 

24 

1.43 

2.90 

2.*1 

3.40 

3.08 

2.38 

3.02 

2.41 

2.7* 

2.** 

2.14 

25 

1.73 

2.81 

2.35 

3.39 

2.8* 

2.33 

3.42 

2.50 

2.71 

2.42 

2.50 

2* 

1.42 

2.57 

2.14 

3.3* 

2.70 

2.24 

3.*0 

2.5* 

2.** 

2.39 

2.37 

27 

2.01 

2.43 

2.19 

3.3* 

2.*0 

2.27 

3. *4 

2.5* 

2.75 

2.*7 

2.28 

2B 

1.41 

2.29 

2.24 

3.2* 

2.00 

2.28 

3.57 

2.0* 

2.81 

2.5* 

2.21 

29 

1.7* 

2.37 

3.11 

2.*0 

2.32 

3.32 

2.74 

2.75 

2.59 

1.82 

30 

1.75 

2.7* 

3.11 

2.72 

2.24 

3.11 

2.80 

2.0« 

2.70 

1.5* 

31 

1.78 

2.73 

3.01 

2.93 

2.90 

2.4* 

THE 

FOLLONING  refer 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.8* 

2.2* 

2.34 

2.95 

2.95 

2.51 

2.*4 

2.49 

2.81 

2.«1 

2.1* 

MAX 

2.57 

2.94 

2.74 

3,40 

3.30 

2.42 

3.** 

2.90 

3.35 

2.49 

2.80 

MIN 

1.57 

1.52 

1.45 

2.03 

2.*0 

2.24 

2.04 

2.2* 

2.45 

2.08 

1.5* 

HIGHEST 

stage 

MAS  3.71 

AT  2  OO 

P.M., 

JUL.  2*. 

LONEST 

STAGE 

MAS  1.45 

ON  NOV. 

30. 

OEC 


DAILY  STASES  TOR  1970 


28? 


BAYOU  BOEUF  (INN)  AT  BAYOU  BOEUF  LOCK  (LA.)  (EAST) 


LOCATION.  LAT.  29.ao.S9,  LONS.  91.|0>2S.  ON  GUARDRAIL  AT  LANDSIDE  END  OF  LOCK,  2.S  NILES  EAST 
OF  MORGAN  CITY,  la.  (STA.  7636010.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ano  HIRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  On  DEC.  22,  1976  GAGE  NAS  RAISED  0.7S  FOOT  TO  AGREE  NITH  nEn  GAGE  ZERO. 

STAGES  from  JAN.  1  THRU  DEC.  22  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  NAS  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  6,  19S«,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  N.6S  FEET  ON  APR.  IT,  1971.  LONEST,  MINUS  0.76  FOOT  ON  JAN.  «  AND  NOV.  22 
1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTEO  TO  NGVO, 


daily  eight  A.N.  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

0C7 

NOV 

DEC 

1 

6 

1.83 

G 

1.70 

2.20 

G 

2.65 

G 

3.40 

G 

3.13 

G 

1.74 

2.20 

1.85 

1.61 

1.63 

1.10 

2 

G 

1.80 

G 

1.70 

2.20 

G 

2.65 

G 

3.62 

G 

3.05 

G 

1.77 

2.14 

1.83 

1.80 

1.70 

1.21 

3 

G 

1.34 

G 

1.81 

G 

2.14 

G 

2.76 

G 

3.60 

G 

3.00 

G 

1.54 

2,08 

1.75 

1.65 

1.21 

1.31 

4 

G 

1.44 

G 

1.90 

G 

2.39 

G 

2.92 

G 

3.68 

6 

2.88 

G 

1.56 

2.00 

G  2.12 

1.75 

1.42 

1.15 

S 

G 

1.30 

G 

2.00 

G 

2.17 

G 

2.77 

G 

3.70 

G 

2.80 

G 

1.59 

1.98 

1.98 

1.20 

1.37 

1.20 

6 

G 

1.43 

G 

2.36 

G 

2.14 

G 

2.80 

G 

3.60 

G 

2.77 

G 

1.56 

1.70 

1.87 

1.60 

1.43 

1.50 

7 

G 

1.78 

2.60 

G 

2.18 

G 

2.80 

G 

3.60 

G 

2.75 

G 

l.SO 

1.93 

1.90 

1.54 

0.93 

1.56 

B 

1.65 

G 

2.«4 

G 

2.20 

G 

2.76 

G 

3.62 

G 

2.73 

G 

1.58 

1.99 

G  1.90 

1.55 

1.35 

1.53 

9 

1.37 

G 

2.51 

G 

2.1« 

G 

2.84 

G 

3.60 

G 

2.47 

6 

1.50 

l.SO 

1.76 

1.54 

1.44 

1.48 

10 

G 

l.«* 

6 

2.37 

G 

2.30 

G 

2.83 

G 

3.60 

G 

2.63 

G 

1.30 

1.90 

1.70 

1.60 

1.50 

l.*0 

11 

G 

1.40 

G 

2.33 

G 

2.20 

G 

2.79 

6 

3.62 

G 

2.54 

l.SO 

1.70 

1.90 

1.42 

1.33 

1.38 

12 

G 

1.50 

G 

2.26 

G 

2.20 

G 

2.87 

G 

3.60 

G 

2.38 

G 

2.03 

1.56 

1.82 

1.45 

1.25 

1.51 

13 

G 

1.54 

G 

2.26 

G 

2.25 

G 

3.07 

G 

3.56 

G 

2.40 

1.90 

1.65 

1.86 

1.70 

0.82 

1.56 

14 

G 

1.79 

G 

2.25 

G 

2.27 

G 

3.02 

G 

3.44 

G 

2.36 

2.30 

1.50 

1.97 

1.50 

0.43 

1.57 

IS 

1.37 

G 

2.16 

G 

2.18 

G 

3.00 

6 

3.39 

G 

2.38 

2.00 

1.73 

1.90 

1.57 

0.77 

1.55 

16 

1.30 

G 

2.12 

G 

2.30 

G 

2.98 

G 

3.36 

G 

2.34 

2.05 

1.65 

1.58 

1.60 

0.86 

1.60 

17 

G 

1.35 

2.20 

G 

2.28 

G 

2.92 

G 

3.30 

G 

2.40 

1.75 

1.66 

1.70 

1.53 

1.08 

1.57 

IB 

G 

1.49 

2. OB 

G 

2.27 

G 

2.90 

G 

3.26 

G 

2.37 

1.95 

1.85 

2.00 

1.50 

1.15 

1.3* 

19 

G 

1.40 

1.85 

G 

»  30 

G 

2.87 

G 

3.27 

G 

2.26 

1.70 

1.77 

1.90 

1.54 

1.22 

1.84 

20 

G 

1.73 

1.86 

G 

..40 

G 

2.88 

6 

3.22 

G 

2.22 

1.90 

1.67 

2.00 

1.46 

1.32 

1.4? 

21 

G 

1.84 

2.10 

G 

2.46 

G 

2.90 

6 

3.20 

G 

2.14 

1.90 

1.65 

2.33 

1.79 

1.31 

22 

G 

1.63 

2.08 

G 

2.49 

G 

3.50 

G 

3.19 

G 

2.13 

l.*4 

G 

1.60 

2.07 

1.48 

1.51 

1.44 

23 

G 

1.76 

2.16 

G 

2.60 

G 

3.62 

6 

3.34 

G 

2.07 

2.17 

6 

1.63 

2.00 

1.60 

1.49 

1.48 

24. 

G 

2.80 

2.37 

6 

2.67 

6 

3.60 

G 

3.21 

G 

2.00 

G 

2.03 

1.47 

1.96 

1.48 

1.38 

25 

G 

1.70 

2.62 

G 

2.63 

G 

3.61 

G 

3.09 

G 

1.97 

G 

2.57 

1.70 

I.SS 

1.41 

1.44 

26 

G 

1.70 

2.34 

G 

2.54 

G 

3.64 

G 

3,01 

G 

1.88 

G 

2.80 

1.75 

1.85 

1.40 

1.50 

F  1.48 

27 

G 

1.80 

2.19 

G 

2.56 

G 

3.66 

G 

2.95 

G 

1.84 

6 

2.83 

1.70 

1.90 

1.62 

1.59 

1.10 

28 

G 

1.90 

2.22 

G 

2.50 

6 

3.60 

G 

2.90 

G 

1.78 

2.67 

1.75 

2.14 

1.45 

1.70 

1.34 

29 

G 

1.80 

6 

2.59 

6 

3.60 

G 

2.83 

G 

1.77 

2.60 

1.65 

1.96 

1.45 

1.36 

1.38 

36 

G 

1.77 

G 

2.59 

G 

3.60 

G 

2.94 

G 

1.84 

2.50 

1.88 

1.80 

1.62 

1.20 

1.40 

31 

6 

1.78 

G 

2.66 

G 

3.20 

2.32 

6 

l.*2 

2.02 

l.*7 

THE 

FOLLONINC 

REFER 

only  to 

readings  appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.40 

2.17 

2.35 

3.08 

3.35 

2.38 

1,98 

1.78 

l.*0 

1.58 

1.29 

MAX 

G 

2.00 

2.62 

G 

2.67 

G 

3.66 

G 

3.78 

G 

3.13 

G 

2.83 

2.20 

2.33 

2.02 

1.70 

MIN 

G 

1.30 

G 

1.70 

G 

2.14 

G 

2.65 

G 

2.83 

6 

1.77 

G 

1.30 

1.47 

1.58 

1.20 

0.63 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 


6-  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  NAS  3. 83  AT  10  IS  A.H.,  MAY  6 
LOMEST  STAGE  MAS  6.39  ON  NOV,  19. 
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DAILY  STASES  808  1*7* 


BAYOU  80EUF  ( INN )  AT  BAYOU  80EUF  LOCK  (LA.)  (nEST) 


LOCATION.  LAT.  Z9-*o-S9,  LONS.  *1-10-34.  ON  GUARDRAIL  AT  FlOODnAY  END  OF  LOCK.  Z.S  NILE* 

EAST  OF  MORGAN  CITY.  LA.  (STA.  7690010.) 

BASE.  AUTONATIC  RECORDER  ANO  *IRE  NEISHT. 

GENERAL  information.  On  DEC.  22.  t«T»  GAGE  NAS  RAISED  0.78  FOOT  TO  AGREE  «:TH  nEn  GAGE  ZERO. 

STAGES  From  JAN.  I  THRU  DEC.  22  *ERE  CORRECTED  TO  N£n  DATUM.  PRIOR  TO  1*7*  GAGE  ZERO  NAS  N.L.S. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  8.  1*54,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10. S*  FEET  ON  MAY  27,  1973.  LOnEST,  MINUS  1.98  FEET  ON  NOV.  8,  1*5*.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  In  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AY  N6VD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

I 

G 

3.02 

G 

2.67 

2.32 

G 

5.09 

G 

•  .** 

G 

*.9* 

c 

2.61 

2.19 

2.29 

2.30 

1.78 

1.58 

2 

C 

2. 35 

G 

3.0* 

2.3* 

G 

3.27 

G 

8.5* 

6 

4.80 

G 

2.3* 

2.17 

2.18 

2.22 

1.74 

1.53 

3 

C 

2.20 

G 

3.12 

G 

2.*7 

G 

5.27 

G 

8.64 

G 

*. TO 

G 

2.47 

2.13 

2.23 

2.10 

1.07 

1.68 

« 

6 

2.21 

G 

3.15 

G 

2.75 

G 

5.50 

G 

8.72 

G 

*.5* 

6 

2.36 

2.04 

G 

2.20 

2.20 

1.33 

1.82 

5 

C 

2.23 

G 

3.27 

G 

2.8* 

G 

5.4* 

G 

6.83 

G 

4.49 

6 

2.59 

2.03 

2.12 

1.90 

l.*5 

2.15 

* 

G 

2.06 

G 

3.60 

G 

3.02 

G 

5.28 

G 

8.50 

G 

4.47 

6 

2.35 

2.00 

1.95 

G 

2.30 

l.SO 

G 

2.76 

7 

C 

2.30 

G 

3. *2 

G 

3.25 

G 

5.33 

G 

8.54 

G 

4.51 

G 

2.2* 

2.06 

2.00 

G 

2.35 

1.70 

G 

2.70 

B 

2.60 

G 

3.50 

G 

3.27 

G 

S.*l 

G 

8.57 

G 

4.53 

2.03 

2.03 

G 

2.27 

G 

2.40 

1.70 

G 

2.75 

« 

1.6* 

G 

3.51 

G 

3.38 

G 

5.50 

G 

8.55 

G 

4.42 

6 

2.35 

2.23 

G 

2.02 

G 

2.63 

G 

2.50 

G 

2.70 

10 

G 

2.21 

G 

3.38 

G 

3.52 

G 

5.40 

G 

8.58 

G 

*.*0 

G 

2.17 

2.23 

G 

2.12 

G 

2.50 

2.10 

G 

2.80 

11 

G 

2.2* 

G 

3.43 

G 

3.50 

G 

5.78 

G 

8.50 

6 

4.18 

1.93 

2.1* 

G 

1.90 

G 

2.33 

1.40 

G 

2.90 

12 

G 

2.31 

G 

3.37 

G 

3.57 

G 

5.87 

6 

8.45 

6 

4.08 

6 

2.80 

2.13 

6 

2.62 

G 

2.32 

l.*0 

G 

2.92 

IS 

G 

2.7* 

G 

3.31 

G 

3.81 

G 

5.87 

G 

8.29 

G 

4.23 

2.60 

2.02 

6 

2.65 

G 

2.44 

t.io 

6 

3.01 

1* 

G 

2.42 

G 

3.23 

G 

3.91 

G 

5.62 

G 

8.13 

G 

4.15 

2.39 

2.00 

G 

2.96 

1.73 

0.87 

6 

2.77 

15 

2.15 

G 

3.05 

G 

3.7* 

G 

5.57 

G 

8.02 

G 

*.1T 

2.34 

2.00 

2.12 

G 

2.23 

1.03 

G 

2.7* 

16 

2.22 

G 

2.78 

G 

4.06 

G 

5.57 

G 

5.93 

G 

4.07 

2.27 

2.10 

1.75 

G 

2.18 

1.3* 

G 

2.83 

17 

G 

2.54 

2.29 

G 

«.l* 

G 

5.52 

G 

5.85 

G 

4.0* 

2.10 

2.23 

G 

2.22 

G 

2.28 

G 

1.51 

G 

2.88 

IB 

G 

2.53 

2. IB 

G 

4.30 

G 

5.50 

G 

5.76 

G 

4.02 

2.1* 

2.25 

6 

2.45 

G 

2.08 

1.47 

G 

2.47 

19 

G 

2.6* 

2.00 

6 

*.42 

G 

5.53 

G 

5. 75 

G 

3.99 

*.*8 

2.17 

G 

2.45 

1.80 

1.88 

G 

2.3* 

20 

G 

3.02 

2.06 

G 

4.*8 

G 

5.60 

G 

5.64 

G 

3.88 

2.22 

2.10 

G 

2.83 

2.00 

1.72 

G 

2.30 

21 

G 

3.17 

2. IT 

6 

4.48 

G 

5.72 

G 

5.55 

G 

3.64 

2.1* 

2.02 

G 

3.10 

2.05 

1.87 

G 

2.50 

22 

G 

2.6* 

2.14 

G 

4.61 

G 

6.30 

G 

5.55 

G 

3.77 

2.12 

G 

2.12 

2.28 

2.32 

2.20 

G 

2.70 

23 

G 

2.89 

2.17 

G 

4.89 

G 

6.38 

G 

5.77 

G 

3.72 

2.35 

G 

2.08 

2.18 

1.38 

1.70 

G 

2.70 

24 

G 

3.11 

2.35 

G 

4.82 

G 

6.39 

G 

5.42 

G 

3.65 

G 

3.20 

1.99 

2.17 

1.63 

1.63 

G 

2.90 

25 

G 

2.82 

2.70 

G 

4.7* 

G 

*.*3 

G 

5.20 

G 

3.*S 

6 

3.68 

1.93 

2.12 

1.62 

1.90 

2.82 

2* 

G 

3.11 

2.12 

G 

4.74 

G 

4.55 

G 

5.16 

G 

3.23 

6 

3.47 

l.*l 

G 

2.38 

1.80 

1.9* 

1.** 

27 

G 

3.15 

2.28 

G 

4.90 

G 

*.«* 

5,10 

G 

3.15 

6 

2.18 

1.90 

G 

2.39 

2.05 

1.98 

1.** 

28 

G 

2.*5 

2.35 

G 

4.88 

G 

*.*2 

5.00 

G 

2.98 

2.94 

1,90 

6 

2.79 

2.01 

2.00 

1.89 

2* 

G 

2.97 

G 

5.03 

G 

*.*3 

4.90 

G 

2.97 

2.65 

2.02 

2.43 

2.10 

1.63 

1.96 

SO 

6 

3.02 

G 

5.1* 

G 

6.50 

G 

5.03 

6 

2,78 

2,38 

2.13 

2.30 

2.30 

l.*l 

2.00 

SI 

6 

2.93 

G 

5.13 

G 

5.23 

2.35 

6 

2.48 

2.7* 

!.♦* 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.59 

2.83 

3.** 

5.78 

5.93 

4.00 

2.46 

2.08 

2.32 

2.15 

1.62 

2.38 

MAX 

6 

3.17 

G 

3.92 

G 

5.16 

6 

8.55 

G 

6.72 

G 

4.9* 

6 

3.68 

6 

2.48 

G 

3.10 

2.7* 

G 

2.50 

6 

3.01 

MIN 

1.64 

2.00 

2.32 

6 

5.09 

4.90 

0 

2.78 

1.93 

1.90 

1.73 

1.38 

0.87 

1.33 

-4 


G-  GATES  CLOSeO 

HIGHEST  STAGE  NAS  *.T*  AT  10  SO  A.M.,  MAY  * 
LONEST  STAGE  MAS  O.T*  ON  NOV.  S. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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1NTRACOA8TAL  MATERKAY  AT  MAX  LAKE  EAST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 


LOCATION.  l‘T.  29-18-27,  LONG.  91-19-22.  ON  FLOODHAT  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  RAX  LAKE 
EAST  FROTCCT ION  LEVEE.  A.T  NILES  SOUTHEAST  OF  CALUHET.  LA.  (STA.  T64A010.) 

BASE,  AUTOMATIC  recoroer  ano  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  19,  1955,  TO  OATC. 

EXTREMES.  hIBHEST,  8,52  FEET  (CAUSED  8Y  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  )95T.  LOMEST,  MINUS  2. OS  FEET  ON 
JAN.  II,  195*. 


daily  eight  a.h.  stage  in  feet  babe  zero  is  at  nbvd 


DAY  JAN  FES  mar  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


1  1.16  2.48  2.M  4.25  5.85  4.11  2,17 

2  2.21  2.2*  2.82  4.41  5.15  4.00  2.41 

3  2.10  2.15  2.97  4.14  5.19  1.94  2.11 

«  3.21  2.19  2.74  4.17  5.28  1.80  2,45 

5  3.28  2.03  2.54  4.17  5.11  3.77  2.52 

*  1.02  1.77  2,77  4.27  5,00  3.77  2.45 

7  1.49  1.19  2.85  4.14  5.09  1.90  2.55 

8  2.8*  1.91  2.77  4.38  5.12  3.94  2.42 

9  2.91  1.84  2.92  4.45  5.14  1.82  2.55 

10  3.21  1.99  1.07  4,44  5. IS  1.84  2.44 

11  1.25  2.01  1.05  4.82  5.12  3.50 

12  3.40  2.05  3.12  4.88  5.11  1.81 

13  3.84  2.15  3.31  4.78  4.87  3.84 

14  3.41  2.24  1.3*  4.50  4.75  1.54 

15  1.25  2.19  3.19  4.47  4.74  1.51 

1*  3.54  2.5*  3.55  4.44  4.**  1,42 

17  2.31  2.3*  3.5*  4.43  4.81  3.45  f  2.10 

18  2.18  2.12  1.74  4.44  4.51  1.49  T 

19  2.25  1.93  3.82  4.43  4.59  3.48 

20  1.94  2.02  3.83  4.47  4.54  1.35 

21  2.03  2.11  3.7*  4.83  4.49  3.18 

22  2.54  2.12  1.85  4.57  4.50  3.11 

23  2.21  2.08  4.09  5.08  4.71  3.32 

24  2.11  2.29  3.92  5,0*  4,}8  3.28 

25  2.42  2.51  3.84  5.09  4.20  3.13 

2*  1.92  1.94  3.89  5.18  4.28  2.91 

27  2.07  2.25  4.08  5.08  4.25  2.80 

28  2.14  2.57  4.10  5.07  4.18  2.83 

29  2.20  4.21  5.04  4.07  2.88 

30  2.08  4,32  5.05  4,28  2.46 

11  2.36  4.3*  4.44 

the  folloninb  refer  only  yo  readings  appearing  in  the  table  above 

h£An  2.68  2.13  3.45  4.63  4.72  3.45 

H4X  3.84  2.59  4.16  5.18  5.28  4.U 

MIN  1.92  1.19  2.54  4.17  4.07  2.46 


F-  NOT  AT  STATEO  TIME  T  -  TMPORARILY  INOPERATIVE 

HIGHEST  STAGE  NAS  5.10  ON  APR.  22  AND  LATER  OATES. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  »AS  0.T7  ON  FEB ,  6. 
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DAILY  STASES  FOR  1ST* 


«Ak  LAKE  EAST  BORROK  FIT  (LS)  NEAR  CALUMET,  LA.  (NORTH) 


LOCATION.  LAT.  29.42.oa,  LONS.  41.22.04.  EAST  MALL  AT  NORTH  END  OF  S1FH0N  UNDER  BAYOU  TECHE,  BOO 
FEET  EAST  OF  EAST  CALUMET  FL0006ATE.  (STA.  7*46010.) 

BASE.  REA01N6S  MEASURED  CONN  FROM  BENCH  MARK  (TBM  SIPHON  NUMBER  TKO),  A  TMO  INCH  SSUARE  CUT  IN 
NORTHEAST  CORNER  OF  CURB.  ELEVATION,  7.B1  FEET,  NGYO, 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1970,  lOTi,  AND  1974  TO  1979. 


STAGE  IN  FEET  SAGE  IERO  IS  AT  NGYO 

DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  OE 


1* 

17 

IS 

19 

20 


21 

22 

21 

24 

21 


2* 

27 

2B 

24 

10 

11 


•1  .SO 


•1.10 


.1.70 


•l.*5 


•1.22 


*1. 


•1.70 


•1.40 


-l.so 


1.15 


-1.70 


•  1.1S 


-1.20 


1,90 


-1.77 


-0.91 


•1.60 


•l.BO 


-1.78 


■1.40 


-1.70 


2.48 


•  1.50 


•1.79 


>0.72 


-1  .80 


-1.50 


•  1.15 


•  1.70 


•  l.«0 


•1.40 


-1.10 


•  1.60 


-1.40 


-1.88 


the  FOLLOMING  refer  only  TO  READINGS  APPEARING  IN  THE  TABLE  ABOVE 


DAILY  (Uses  FOR  1970 


»**  lake  east  drainase  area  at  control  structure  (la.) 


CASE.  AUTOMATIC  RECOROER  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  19,  1955  TO  OATE, 

EXTREMES.  H1SHEST,  2.15  FEET  ON  MAY  J,  1957.  LOnEST,  MINUS  1.05  ON  JUL.  it,  1978. 


DAILY  EIGHT  A.m.  STAGE  in  feet 
day  JAN  FES  MAR  APR 


MAY 


JUN 


JUL 


AOS 


SAGE  ZERO  IS  AT  NSVO 
SEP  OCT  NOV  01 


•1.94 
•  1.8S 
-t.81 
T 


7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

thc  following  refer  ONLY  to  peaoings  appearing  in  the  table  above 

NEAR 

WAX 

WIN 


T*  TEHPORARILY  INOPEPATTVE 
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DAILY  STAGES  FOR  1974 


MAX  LAKE  VEST  DRAINAGE  AREA  At  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29.40.22,  LONS.  91-26-55.  ON  LANOSIOE  (NORTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  MAX  LAKE  NEST 
PROTECTION  LEVEE,  FIVE  NILES  SOUTHNEST  OF  CALUMET,  L*.  (ST*.  7652010.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECOROS  AVAILABLE.  JULY  19,  1955,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HISHEST,  2.12  FEET  ON  Jun.  27,  19S7.  LOmeST,  MINUS  2.00  feet  ON  FES.  IS,  1972. 
daily  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

"AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.51 

-o,?2 

0.57 

•0.03 

0,98 

-0.17 

0.2* 

0.1* 

-0.17 

-0.14 

-0.52 

2 

0.5S 

",U 

0.56 

•  0.30 

0.86 

•0.18 

0.24 

0.51 

-0.15 

•0.1* 

-0.50 

5 

0.48 

0.41 

0.40 

•0.66 

0.68 

-0.14 

o.is 

0.70 

-0.12 

-0,27 

•0.47 

4 

0.55 

0.57 

-0.01 

•0.65 

0.54 

-0.21 

0.12 

0.77 

-0.10 

•  0.57 

-0.45 

5 

0.55 

0.«7 

-0.42 

•0.46 

0.50 

-0.22 

0.14 

0.52 

-0.10 

•0.48 

-0.85 

* 

0.55 

F  1.50 

0.25 

-0.75 

-0.36 

•0.01 

•0.25 

0.08 

0.58 

-0.10 

-0.61 

-0.42 

7 

0.0* 

•0.19 

-0.70 

-0.31 

•0.26 

-0.24 

0.18 

0.57 

-0.10 

—0,67 

•0.41 

S 

0.00 

•  0.44 

-0.67 

•0.20 

.0,44 

•0.50 

0.55 

0.55 

-0.10 

-0,78 

•0.41 

9 

0.61 

•0.26 

•0.65 

-0.06 

-0,56 

•0.26 

0.25 

0.55 

•0.10 

-0.90 

•0.59 

10 

0.60 

-0.20 

•0.60 

-0.05 

•4.0* 

-0.54 

•.!• 

0.40 

•0.10 

-0.95 

•0.58 

11 

0.45 

•o.oe 

-0.58 

•0.04 

0,08 

-1.1* 

0.27 

0.15 

•0.12 

-i  .82 

-0.55 

12 

0.59 

0.01 

-0.56 

-0.02 

0.04 

-0.79 

0.2* 

-0.50 

-0.15 

-0  79 

•0.55 

15 

0.49 

F  1.10 

0.09 

•0.54 

0.04 

•  0,58 

-0.85 

0.22 

•0,58 

-0.14 

-0.77 

-0.54 

14 

0.51 

1.01 

".05 

-0.52 

0.06 

•0,54 

-0.72 

0.50 

-0.45 

•0.14 

-0.’7 

•0.1* 

15 

0.50 

0.92 

0,00 

-0.46 

0.05 

•  0.55 

-0.67 

0.55 

•0.40 

•0.15 

-0.77 

•0.04 

19 

0.42 

0.75 

0.06 

•0.45 

0.04 

•  0.50 

-0.45 

0.81 

•0.57 

-0,1* 

-0.77 

-0.05 

17 

0.18 

0.47 

0.10 

-0.45 

0.04 

•0.50 

‘*1.40 

0.04 

-0.54 

•0.17 

-0.82 

o.oi 

IB 

-0.17 

-0.17 

-0.45 

0.01 

-0.5- 

-0.60 

0.52 

-0.50 

-0.17 

•0.81 

0.01 

19 

.0.44 

-1.25 

-0.45 

0.00 

•  0.50 

-0.7S 

0.57 

•0.27 

-0.17 

-0.80 

0.12 

20 

•  0.05 

-0.55 

F  -1.72 

-0.45 

•0.02 

-0.27 

-0,67 

0.40 

0.05 

-0.17 

-0.80 

0.12 

21 

0.40 

0.60 

-0.57 

-0.04 

-0.27 

*0.*1 

0.40 

0.80 

-0.18 

-0.80 

0.15 

22 

0.45 

0.17 

1.01 

-0.05 

-0.27 

•0.40 

0.*5 

0.62 

-0.20 

-0.80 

0.15 

25 

0.55 

-0.24 

1.10 

0.41 

•0.28 

-0.55 

0.51 

0.*5 

•0.12 

—0.77 

0.12 

24 

0.50 

0.82 

1.04 

0.33 

•  0.29 

-0.55 

0.1* 

0.50 

•0.12 

-0.70 

0.15 

25 

O.SS 

0.97 

0.05 

.0.50 

0.45 

0,*7 

•0.15 

-0.41 

0.15 

24 

0.67 

0.87 

0.14 

•  0.24 

0.4* 

0.20 

-0.15 

>0.25 

0.15 

27 

0.29 

F  0.40 

0.86 

0.17 

•4.51 

0.28 

0.05 

-0.1* 

-0.17 

0.08 

28 

-0.80 

0.39 

0.74 

0.20 

•0.19 

0.*l 

•0,58 

•0.15 

•0.28 

0.08 

29 

0.39 

0.57 

0.20 

-0.20 

-0.51 

•0.27 

-0.15 

-0.58 

0.15 

5tt 

F  0.20 

0.30 

0.18 

0.59 

-0.21 

-0.49 

•0.20 

-0.15 

•0.55 

0,1* 

51 

0.37 

1.06 

F  0.51 

-0.52 

-0.1* 

7  0.1* 

THE 

FOLLOMING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-0.01 

0.00 

•6.09 

0.22 

0.15 

-0.15 

-0.61 

•0.12 

MAX 

1.10 

1.06 

0.90 

0.61 

0.77 

-O.IS 

-0.1* 

0.1* 

"IN 

-0.75 

•0.66 

•0.46 

•  0.44 

•0.58 

-0.20 

-0.45 

•0.52 

F-  NOT  AT  STATED  Tl»E 

HIGHEST  STAGE  MAS  1.50  AT  10  10  A.M.,  FEB.  0. 

LOMEST  STAGE  (from  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  MINUS  1.72  On  mar,  20. 


DAILY  STASES  SOS  1ST* 


293 


INTRACOASTAL  NATERNAY  AT  NAX  LAKE  NEST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION,  LAT.  29.40M7,  LONS,  *1>2*«58.  ON  FLOOONAY  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  NAX  LAKE 
NEST  PROTECTION  LEVEE,  FIVE  NILES  SOUTHNEST  OF  CALUNET,  LA.  (STA.  7*5*010.) 

CASE.  AUTOMATIC  recorder  ano  staff. 

RECORDS  available.  STASE,  JULY  19,  1955  TO  NOV.  IS,  1975  AND  JAN.  20,  197*  TO  DATE. 

EXTREMES.  HlSHEST,  7.55  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  L0NE8T,  MINUS  2.56  FEET  ON 
JAN.  15,  19*9. 

DAILY  EISHT  A.M.  STASE  IN  FEET  BASE  ZERO  IS  AT  N6VD 


OAY 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.54 

2.02 

2.14 

3.53 

«.15 

3.50 

2.03 

2.0* 

2.3* 

1.47 

0.96 

1.30 

2 

1.2* 

2.29 

2.93 

5.75 

4.20 

3.32 

2.04 

1.44 

2.57 

1.43 

1.25 

1.25 

5 

t.2S 

2.25 

2. *7 

3.57 

*.2S 

3.30 

2.10 

2.07 

2.43 

1.75 

0,66 

1.30 

« 

1.55 

2.1* 

2.15 

S.SS 

«.35 

5.1* 

2.04 

2.02 

2.33 

2.05 

1.25 

1.54 

5 

l.*7 

2.27 

1.89 

3.29 

4.1* 

3.12 

2.05 

2.07 

2.20 

1.7* 

1.31 

1.00 

* 

1.58 

2.70 

2.10 

3.41 

4.02 

3. IS 

2.02 

2.04 

1.60 

1.S3 

1.27 

2.25 

7 

1.95 

2.09 

2.31 

3.5* 

4.13 

3.31 

2. 28 

2.25 

2.20 

1.70 

0,70 

2.10 

6 

1.00 

2. *3 

2.12 

3.*1 

4.15 

3.35 

2.08 

2.35 

2.03 

1.0* 

1.5* 

2.12 

9 

1.17 

2.3* 

2.30 

3.*S 

4.2* 

3.20 

2.2* 

2.30 

1.70 

2.27 

2.05 

1.4* 

10 

1.46 

2.25 

2.59 

3.«0 

4.22 

3.22 

2.4* 

2.27 

2. OS 

1.** 

1.10 

2.03 

11 

1.** 

2.32 

2.4* 

4.08 

4.2* 

2.6  2 

F  1.4* 

2.31 

2.23 

l.os 

1.13 

2.20 

12 

1  .si 

2.53 

2.5* 

«.17 

«.2k 

2,04 

1 .67 

2.40 

2.15 

1.15 

2.10 

15 

2.2* 

2.23 

2.70 

0.01 

*.01 

3.07 

1.0* 

2.75 

2.05 

0.3* 

2.20 

14 

l.*3 

2.32 

2.0* 

3.70 

3,0* 

2.45 

2.03 

2.50 

1.3* 

0.40 

1.70 

15 

1.50 

2.2* 

2.59 

3. *3 

3. SO 

2.4* 

2.00 

l.*0 

1.07 

0.*3 

1.00 

1* 

1 ,85 

2.04 

2.90 

3.*0 

3.70 

2.68 

1.40 

1.55 

1.05 

o.so 

l.*5 

17 

1,90 

l.*7 

3.03 

3.59 

3.** 

2.43 

F  1.68 

2.2* 

2.*0 

1.05 

1.17 

l.*0 

IS 

1.91 

1.35 

3.50 

3.41 

2.94 

1.05 

2.11 

2.45 

l.*0 

0.47 

1.53 

19 

2.0* 

1.20 

3. *4 

3.70 

3.00 

2.10 

2.2* 

2.30 

1.07 

1.30 

1.73 

20 

2. *2 

1.30  F 

5.20 

3. *3 

3.04 

2.05 

2.15 

2.05 

3.40 

t.*5 

1.2* 

1.00 

21 

2.00 

1.** 

3.09 

5.75 

3.*0 

2.42 

2.0* 

2.03 

2.50 

1.4* 

1.3* 

1.40 

22 

l.*4 

1.75 

3.13 

0.27 

3.05 

2.67 

1.45 

2. OS 

l.*0 

2.23 

l.»S 

2.23 

25 

2.04 

l.*8 

3.4* 

4.2* 

3.8* 

2.07 

2.55 

2.35 

l.TT 

9.02 

0.43 

2.35 

2* 

2.01 

l.«* 

3.17 

4.23 

3.5* 

2.65 

4,0* 

2.15 

1.73 

!.*• 

1.25 

2.53 

25 

I. SO 

2.02 

5.09 

0.2* 

3.35 

2.** 

3.78 

2.42 

1.70 

l.*0 

1.S5 

1.33 

2* 

2.52 

1.** 

3.13 

4.32 

3.41 

2.40 

3.46 

2.13 

2.30 

1.05 

l.7o 

1.50 

27 

2.25 

1.95 

3.32 

4.2* 

3.5* 

2.4* 

3.32 

2.10 

2.35 

2.01 

F  2.00 

1.35 

26 

1.08 

2.10 

3.4* 

4.17 

3.43 

2.3* 

2.  *8 

2.04 

2.47 

1.47 

1.55 

1.40 

29 

2.05 

S.*4 

4.14 

3.35 

2.42 

2.3* 

2.22 

2.25 

1.40 

1.02 

l.*0 

50 

2.35 

3.77 

4.20 

3. *3 

2.22 

2.22 

2.3S 

2. •• 

2.35 

*.44 

1.4* 

51 

2.0* 

3. *2 

3.81 

1.04 

2, *3 

2.20 

l.*3 

the 

follonins 

REFER 

ONLY  TO 

RCA0IN6S 

appearinb  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.02 

2.04 

3.03 

3.85 

2.43 

2.15 

2.1* 

1.0* 

1.14 

1.7* 

MAX 

2.54 

2.09 

4.32 

4.35 

3.50 

2. *3 

3.00 

2.35 

2.05 

2.33 

MIN 

1.00 

1.20 

3.24 

3.35 

2.22 

1.8* 

1.55 

0.02 

0.3* 

1.25 

F*  NOT  AT  STATEO  TIME 

HlSHEST  STASE  NAS  *.55  AT  1  *5  P.N.,  JUL.  2* 
L0NE8T  STASE  NAS  0,19  ON  NOV.  T. 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


FRESHWATER  CANAL  ABOVE  BEEF  RIDSE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-33-18,  LONS.  92-18-19.  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  FRESHWATER  BAYOU  LOCK.  (STA. 
7659017.) 

EASE.  AUTOHATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  F£B.  IS,  1963.  TO  JAN.  8,  1966>  ANO  FEB.  23,  1967,  TO  DATE.  PRIOR  TO  JULY  25. 
1967,  BASE  WAS  LOCATED  AT  BELLE  ISLE  CANAL. 

EXTREME*.  HI6HEST,  7. AS  FEET  ON  SEP.  16,  1971  (AFFECTED  BY  HURRICANE).  LOWEST  (FROH  INCOHPLETE 
RECORD)  MINUS  2.9  FEET  ON  JAN.  8,  1970  AND  JAN.  IS,  1972. 


DAILY 

EIGHT  A 

,  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  18 

AT 

h.l.g 

.  < 

(1965 

VALUE) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.72 

G 

0.60 

G 

1.70 

G 

2.18 

2.40 

G 

2.13 

G 

1.35 

2.56 

6 

3,60 

G 

2.52 

G 

2.35 

6 

1.70 

2 

G 

0.02 

G 

2.21 

G 

2.15 

G 

2.50 

2.62 

G 

2.12 

G 

1.90 

2.61 

G 

3.26 

G 

2.37 

G 

2.67 

G 

1.49 

3 

0.2S 

G 

1.57 

6 

2.49 

G 

2.33 

3.15 

G 

2.10 

G 

1.99 

2.64 

G 

3.37 

G 

2.20 

G 

1.95 

G 

1.77 

4 

6 

2.16 

G 

1.35 

6 

1.90 

G 

2.13 

G 

3.30 

G 

1.05 

G 

2.34 

2,50 

G 

3.11 

G 

2.36 

G 

2.53 

6 

2.09 

5 

G 

l.ao 

G 

2.13 

G 

1.47 

G 

1.IS 

G 

2.60 

G 

2.25 

G 

2.30 

2.50 

G 

2.72 

G 

1.37 

C 

3.12 

C 

2.19 

6 

G 

1.27 

G 

2.95 

G 

1.78 

G 

2.00 

6 

2.41 

G 

2.44 

G 

2.16 

2.20 

G 

2.35 

G 

l.*6 

G 

2.42 

G 

2.61 

7 

G 

2.26 

G 

2.43 

6 

1.85 

G 

2.56 

G 

2.64 

G 

2.64 

G 

2.25 

2.14 

G 

2.23 

G 

2.09 

6 

1.89 

G 

2.12 

S 

G 

0.33 

G 

l.*7 

G 

1.50 

G 

2.50 

G 

3.14 

G 

2.94 

G 

2.02 

2.«« 

G 

2.49 

G 

2.09 

6 

2.77 

6 

2.10 

9 

6 

O.SO 

6 

2.14 

G 

2.08 

G 

2.4« 

G 

3.19 

G 

2.86 

G 

2.24 

2.49 

G 

1.98 

G 

2.73 

G 

3.23 

G 

1.97 

10 

G 

2. OS 

G 

2.03 

G 

2.13 

G 

2.74 

G 

3,36 

G 

2.  SO 

6 

2.30 

2.40 

G 

2.37 

G 

2.25 

C 

2.10 

G 

2.03 

11 

G 

2. SO 

G 

2.12 

G 

1.45 

G 

3.69 

G 

3,28 

G 

1.59 

G 

2.20 

2.25 

6 

3.26 

G 

2.39 

6 

2.01 

G 

2.20 

12 

G 

2.13 

6 

2.35 

G 

1.95 

G 

3.60 

G 

3.02 

G 

1.23 

G 

1.48 

G 

2.20 

G 

3.41 

2.38 

G 

2.38 

G 

2.02 

13 

G 

2.66 

G 

2.30 

G 

2.«» 

G 

3.23 

G 

2.17 

G 

1.92 

G 

1.76 

C 

2.23 

G 

2.93 

G 

2.82 

G 

1.40 

G 

2.33 

14 

G 

0.95 

G 

2.20 

G 

2.33 

G 

2.44 

G 

1.60 

G 

1.75 

G 

2.2B 

6 

2.36 

G 

3.64 

6 

2.03 

6 

1.36 

G 

I.** 

IS 

G 

0.87 

6 

2.15 

G 

1.58 

G 

2.35 

G 

2.00 

G 

2.28 

G 

2.15 

G 

2.34 

G 

2.52 

G 

3.06 

G 

1.80 

S 

1.65 

16 

G 

2.27 

G 

2.00 

G 

2.00 

G 

2.20 

G 

1.72 

G 

2.10 

G 

1.84 

6 

2.53 

G 

2.11 

G 

3.15 

G 

1.60 

G 

2.15 

17 

G 

1.95 

G 

1.37 

G 

2.53 

G 

2.1* 

G 

1.75 

G 

2.28 

G 

2.05 

G 

2.73 

G 

3.20 

G 

2.65 

G 

2.01 

6 

1.52 

IS 

G 

1.60 

G 

1.85 

6 

2.95 

G 

2.07 

G 

1.70 

G 

2.65 

G 

2.11 

G 

2.56 

G 

3.36 

G 

2.76 

G 

1.98 

6 

t.78 

19 

G 

1.88 

6 

1.16 

G 

2.73 

G 

2.16 

G 

2.37 

G 

3.00 

G 

2.16 

G 

2.46 

G 

3.48 

G 

2.99 

G 

2.53 

6 

2.04 

20 

G 

2.09 

G 

1.93 

G 

2.35 

G 

2.26 

G 

2.26 

6 

2.76 

G 

2.33 

6 

2.52 

6 

3.89 

G 

3.11 

G 

2.66 

G 

2.30 

21 

G 

1.00 

G 

2.16 

G 

1.01 

G 

3.02 

G 

2.82 

6 

2.53 

G 

2.05 

G 

2.30 

G 

3.28 

G 

3.20 

G 

2.71 

6 

2.66 

22 

G 

0.6S 

G 

2.45 

G 

2.«2 

G 

3.10 

G 

2.98 

G 

2.33 

G 

1.98 

2.13 

G 

2.65 

G 

3.42 

G 

2.87 

G 

3.12 

23 

6 

2.25 

G 

2.«0 

G 

2.32 

G 

3.04 

G 

3,07 

G 

2.20 

G 

3.10 

2.32 

G 

2.73 

G 

1.85 

G 

0.80 

G 

2.74 

24 

G 

1.06 

G 

2.80 

6 

0.80 

G 

3.21 

6 

1.52 

G 

2.00 

G 

4,10 

G 

1.96 

G 

2.53 

G 

2.04 

G 

2.02 

6 

2.46 

25 

G 

1.25 

G 

1.98 

G 

0.79 

2.69 

G 

1.40 

6 

l.*5 

G 

4.30 

G 

2.16 

6 

2.48 

G 

2.36 

6 

2.02 

6 

1.01 

26 

G 

2.87 

G 

1.00 

G 

1.06 

2.57 

G 

1.97 

G 

1.18 

4.10 

G 

2.32 

G 

2.65 

G 

2.42 

C 

2.12 

6 

1.50 

27 

G 

1.93 

G 

2.06 

G 

2.60 

2.52 

1.90 

G 

1.75 

G 

4.00 

G 

2.49 

G 

2.99 

G 

3.12 

G 

2.39 

6 

1.60 

26 

6 

0.95 

G 

2.60 

G 

2.59 

2.7S 

G 

1.62 

G 

1.55 

3.20 

0 

2.63 

G 

3.00 

G 

3.03 

G 

2.42 

6 

1.75 

29 

G 

1.86 

G 

3.00 

2.57 

G 

1.62 

G 

1.80 

2.60 

G 

2.96 

G 

2.89 

G 

3.00 

G 

0.87 

G 

l.*T 

30 

G 

2.75 

G 

3.13 

2.60 

G 

2.43 

G 

1.25 

2.71 

G 

3.36 

G 

2.62 

G 

3.62 

G 

1.24 

6 

1.24 

31 

G 

1.08 

G 

2.71 

G 

2.56 

2.65 

G 

3.77 

G 

3.68 

6 

1.46 

the 

following 

REFER 

only  to 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.62 

2.01 

2.13 

2.56 

2.41 

2.14 

2.46 

2.49 

2.91 

2.62 

2.1« 

1,97 

MAX 

6 

2.87 

G 

2.05 

G 

3.13 

6 

3.69 

G 

3.36 

G 

3.00 

G 

4.30 

G 

3.77 

G 

3.69 

6 

3.68 

6 

3.23 

G 

3.12 

MIN 

G 

0.02 

G 

0.60 

G 

0.79 

G 

1.18 

G 

1.40 

G 

1.18 

G 

1.35 

G 

1.96 

G 

1.96 

G 

1.37 

6 

0.60 

6 

1.01 

G-  SATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  9.30  ON  JUL.  25 
LOWEST  STAGE  MAS  MINUS  0.99  ON  JAN,  2. 
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FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  (LA.)  (NORTH) 

LOCATION.  LAT.  29-J3-16,  LONS.  92.18-20.  ON  NORTH  SlOE  OF  LOCK.  (STA.  76592(7.) 

base,  staff  tyfe, 

RECOROS  AVAILABLE.  STA&E,  JULY  (96S  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST .  4. SO  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  5.  (971.  LOWEST,  MINUS  2.9  FEET  ON 
JAN.  S,  1970  ANO  JAN.  15,  (972. 


daily 

EIGHT  A 

.M, 

.  stage  : 

(N  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT 

R.L.G 

• 

(1465 

VALUE) 

day 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

WAV 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

3.00 

G 

0.65 

G 

l  .70 

G 

2.10 

2.40 

G 

2.10 

G 

1.35 

2.40 

G 

3.60 

G 

2.20 

6 

2.20 

G 

l.SO 

2 

6 

0.10 

G 

1.50 

G 

2.00 

G 

2.70 

3.00 

G 

2.20 

G 

l.BS 

2.40 

G 

3.35 

G 

2.20 

G 

2.40 

C 

1.59 

3 

0.60 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

2.35 

3.10 

G 

2.05 

G 

2.00 

2.50 

G 

3.20 

G 

2.15 

G 

1.85 

G 

1.95 

4 

G 

2.20 

G 

1.60 

G 

2.20 

G 

2.25 

3.50 

G 

1.85 

G 

2.20 

2.35 

6 

2.95 

G 

2.20 

G 

1.40 

6 

2.30 

5 

G 

2.00 

6 

2.25 

G 

1.50 

G 

1.30 

G 

2.75 

G 

2.20 

6 

2.40 

2.30 

G 

2.55 

G 

t.2» 

G 

3.09 

G 

2.20 

6 

G 

1.60 

G 

3.10 

G 

2.00 

G 

2.30 

6 

2.50 

G 

2.45 

G 

1.95 

2.10 

G 

1.90 

G 

1.40 

6 

2.50 

G 

2.60 

7 

G 

2.50 

G 

2.60 

6 

1.90 

G 

2.70 

G 

2.90 

G 

2.80 

G 

2.05 

2.50 

G 

2.05 

G 

1.85 

G 

1.40 

C 

2.00 

8 

G 

0.55 

G 

2.00 

6 

1.65 

G 

3.00 

G 

3.10 

G 

2.  SO 

G 

1.95 

2.70 

G 

2.25 

G 

1.40 

G 

2.70 

6 

2.10 

9 

G 

0.90 

G 

2.25 

G 

2.20 

G 

2.«0 

G 

3.05 

G 

2.70 

G 

1.80 

2.55 

G 

1.45 

G 

2.60 

G 

3.20 

G 

2.00 

10 

G 

2.50 

G 

2.10 

G 

2.«0 

G 

2.60 

G 

3.25 

G 

2.40 

G 

1.80 

2.60 

G 

2.40 

G 

2.35 

6 

2.49 

6 

2.10 

11 

G 

2.50 

G 

2.20 

G 

1.80 

G 

3.70 

G 

2.40 

G 

1.70 

G 

2.30 

2.30 

6 

3.10 

6 

2.40 

G 

2.00 

G 

2.10 

12 

G 

2.25 

G 

2.35 

G 

1.90 

G 

3.65 

G 

3.20 

G 

1.20 

G 

1.50 

G 

2.20 

6 

3.40 

2.45 

G 

2.40 

6 

2.30 

13 

G 

2.70 

G 

2.30 

G 

2.20 

G 

3.20 

G 

2.40 

G 

1.80 

G 

1.70 

G 

2.«0 

G 

3.20 

G 

2,75 

G 

1.50 

G 

2.45 

14 

G 

1.05 

G 

2.20 

G 

2.30 

G 

3.20 

G 

1.30 

G 

1.60 

G 

2.20 

6 

2.45 

G 

3.65 

G 

2.10 

G 

1.25 

e 

1.30 

15 

G 

0.85 

G 

2.10 

G 

1.55 

G 

2.00 

G 

1.80 

G 

2.50 

G 

2.20 

G 

2.50 

G 

2.50 

G 

2.80 

G 

1.85 

6 

2.09 

16 

G 

2.40 

G 

1.85 

G 

2.30 

G 

1.90 

G 

1.60 

6 

2.30 

G 

2.10 

6 

2.60 

G 

1.85 

G 

3.10 

G 

1.70 

G 

2.30 

17 

G 

2.00 

G 

1.30 

G 

2.25 

G 

2.38 

G 

2.00 

G 

2.30 

G 

2.10 

G 

2.60 

G 

2.95 

6 

2.85 

G 

2.05 

6 

1.79 

IS 

G 

1.60 

G 

1.95 

G 

2.75 

6 

2.00 

G 

1.90 

G 

2.70 

G 

2.10 

6 

2.40 

G 

3.25 

G 

l.so 

6 

2.00 

6 

1.70 

19 

G 

1.80 

G 

1.20 

G 

2.70 

G 

2.30 

G 

2.25 

G 

3.00 

G 

2.10 

G 

2.40 

G 

3.30 

G 

2.45 

6 

2.65 

G 

2.30 

20 

G 

2.25 

G 

2.10 

G 

2.40 

G 

2.40 

G 

2.25 

G 

2.75 

G 

2.20 

G 

2.40 

6 

3.70 

G 

3.10 

G 

2.70 

6 

2.70 

21 

G 

1.10 

G 

2.40 

G 

2.20 

G 

3.25 

G 

2.80 

G 

2.55 

G 

2.10 

6 

2.25 

G 

3.30 

G 

2.45 

6 

2.70 

6 

2.70 

22 

G 

0.70 

G 

3.05 

G 

2.10 

G 

3.20 

G 

2.40 

G 

2.3« 

G 

1.45 

2.15 

G 

2.68 

G 

3.50 

G 

2.40 

G 

3.05 

23 

G 

2.35 

G 

2.50 

G 

2.25 

G 

3.30 

G 

2.80 

G 

2.00 

G 

3.10 

2.45 

G 

2.65 

G 

1.45 

G 

0.75 

G 

2.65 

24 

G 

1.20 

G 

3.00 

G 

0.55 

G 

2.90 

6 

1.15 

G 

1.70 

G 

4.10 

6 

2.20 

G 

2.60 

G 

1.60 

G 

2.10 

G 

2.60 

25 

6 

2.90 

G 

2.00 

G 

0.55 

2.60 

6 

1.30 

G 

1.20 

G 

4.30 

G 

2.20 

G 

2.55 

G 

2.40 

G 

2.20 

G 

1.20 

26 

6 

2.10 

G 

1.10 

G 

1.90 

2.70 

G 

1.80 

G 

1.25 

4.10 

6 

2.10 

G 

2.90 

G 

2.50 

G 

2.15 

6 

1.69 

27 

G 

1.00 

G 

2.20 

G 

2.60 

2.65 

G 

1.50 

G 

1.30 

G 

4.00 

G 

2.40 

G 

3.10 

6 

3.10 

6 

2.50 

6 

1.S9 

28 

G 

1.70 

G 

2.40 

G 

2.55 

2.35 

G 

l.«0 

6 

1.35 

3.20 

G 

2.65 

G 

3.20 

G 

3.20 

6 

2.40 

6 

l.*4 

29 

6 

1.70 

G 

3.00 

2.20 

6 

1.50 

G 

1.65 

2.80 

G 

3.10 

G 

2,95 

G 

3.10 

G 

1.90 

G 

2.19 

30 

G 

2.65 

G 

2.95 

2.65 

G 

2.20 

6 

1.35 

2. SO 

G 

3.35 

G 

2.50 

6 

3.45 

8 

1.25 

6 

1.30 

31 

G 

1.20 

G 

2.40 

G 

2.50 

2.65 

G 

3.80 

G 

3. TO 

6 

1.45 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REA0IN6S  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.74 

2. 08 

2.12 

2.60 

2.33 

2.06 

2.41 

2.49 

2.84 

2.52 

2.12 

2.05 

MAX 

G 

3.00 

G 

3.10 

6 

3.00 

3 

3.70 

3.50 

G 

3,00 

G 

4.30 

G 

3,80 

6 

3.70 

G 

3.70 

G 

3.20 

G 

3.05 

MIN 

G 

0.10 

G 

0.65 

G 

0.55 

G 

1.30 

6 

1.15 

G 

1,20 

G 

1.35 

2.10 

6 

1.S5 

G 

1.20 

G 

0.75 

G 

1.20 

6-  OATES  CLOSED 

HIOHEST  STASE  mas  4.50  ON  JUL.  25. 
LOWEST  STASE  WAS  0.10  ON  JAN.  2. 
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DAILY  STAGES  FOR  1979 


FRESHNATER  CANAL  AT  FRESHNATER  BAYOU  LOCK  (la.)  (SOUTH) 


LOCATION.  LAT.  29-33-09,  LONS.  92-18-21.  ON  SOUTH  SIOE  OF  LOCK.  (STA.  7659317.) 

SAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  1968  TO  DATE.  AUTOHATIC  RECORDER  INSTALLED  ON  APR.  30,  1973 
EXTREHES.  HIGHEST,  5.80  FEET  ON  JUL.  2«,  1979.  LOnEST,  »INU8  3.8  FEET  ON  JAN.  6,  1970. 


DAILY  EIGHT  A 

.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT 

H.L.G 

1  • 

(1965 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

«AY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

G  0.90 

G 

0.97 

0 

1.06 

G 

2.90 

3,80 

G 

2.01 

G 

2.17 

2.00 

6 

3.02 

G 

2.10 

G 

0.00 

2 

G  -1.10 

G 

2.69 

G 

2.50 

G 

3.10 

3.50 

G 

2.75 

G 

1.99 

2.03 

G 

2.80 

G 

1.70 

G 

1.60 

3 

0.70 

G 

2.00 

G 

3.18 

G 

2.65 

3.70 

G 

2.  oo 

G 

2.05 

2,10 

C 

3.10 

G 

1.63 

G 

1.00 

4 

G  1.00 

G 

2.05 

G 

1.40 

G 

1.00 

G 

2.50 

G 

1.78 

G 

1.96 

1 ,  SB 

G 

3.02 

G 

0.84 

G 

1.20 

5 

G  1.80 

G 

3.80 

G 

1.50 

G 

1.20 

G 

1.80 

G 

1.79 

G 

1.78 

2.58 

G 

2.30 

G 

1.12 

G 

0.55 

6 

G  0.00 

G 

2.00 

G 

2.10 

G 

1.10 

G 

1.50 

G 

2.«3 

G 

1.85 

2.90 

G 

1.70 

G 

1.35 

G 

0.05 

7 

G  1.10 

G 

-0.50 

G 

1.06 

G 

1.70 

G 

2.00 

G 

2.48 

G 

2.26 

2.35 

G 

2.02 

G 

1.60 

G 

0.08 

6 

G  -0.64 

G 

0.20 

G 

1.10 

G 

2.50 

G 

2.25 

G 

2.40 

G 

2.08 

2.75 

G 

2.00 

G 

1.00 

G 

I. 00 

9 

G  -0.09 

G  ■ 

-0.80 

G 

1.62 

G 

1.50 

G 

2.70 

G 

2.63 

G 

2.30 

2.62 

G 

2.18 

G 

2.00 

G 

2.31 

10 

G  0.70 

G 

0.80 

G 

1.50 

G 

2.oo 

G 

3.30 

G 

2.90 

G 

2.97 

2.50 

G 

2.35 

G 

0,70 

G 

1.55 

11 

G  0.70 

G 

0.70 

G 

0.00 

G 

3.60 

G 

3.60 

G 

2.20 

G 

2.60 

2.30 

G 

3.10 

G 

2.10 

G 

1.92 

12 

G  1.30 

G 

0,44 

G 

0.80 

G 

2.75 

G 

1.80 

G 

3.15 

G 

2.07 

G 

2.50 

G 

3.05 

2.00 

G 

1.60 

13 

G  1.47 

G 

0.80 

G 

1.30 

G 

3.50 

G 

2.60 

G 

3.27 

G 

2.80 

G 

2.25 

G 

3.05 

G 

2.20 

G 

0.60 

14 

G  -1.70 

G 

1.2« 

G 

1.00 

G 

3.40 

G 

3.00 

G 

2.99 

G 

2.70 

G 

2.20 

G 

3.35 

G 

1.80 

G 

0.76 

15 

G  0.70 

G 

1.06 

G 

t  .60 

G 

2.80 

G 

2.90 

G 

3.05 

G 

2.60 

G 

2,00 

G 

3.10 

G 

2.15 

G 

1.01 

19 

G  1.10 

G 

1.90 

G 

2.10 

G 

2.50 

G 

2.90 

G 

2.75 

G 

1.70 

G 

2.35 

G 

2.80 

G 

2.30 

G 

0.00 

17 

G  1.35 

G 

1.84 

G 

2.80 

G 

2.80 

G 

2.35 

G 

2.50 

G 

1.72 

G 

2.09 

G 

3.00 

G 

1.93 

G 

0.48 

18 

G  1.27 

G 

1.02 

G 

3.30 

G 

2.30 

G 

2.30 

G 

2.73 

G 

2.38 

G 

2.41 

6 

3.00 

G 

1.73 

G 

0.53 

19 

G  2.00 

G 

2.20 

G 

3.10 

G 

2.70 

G 

2.00 

G 

2.66 

G 

2.26 

G 

2.50 

G 

2.90 

G 

2.13 

G 

0.80 

20 

G  2.10 

G 

2.93 

G 

2.80 

G 

1.60 

G 

2.00 

G 

2.08 

G 

1.95 

G 

2.50 

6 

0.20 

G 

1.93 

G 

0.90 

21 

G  -1.07 

£ 

2.00 

G 

2.30 

G 

1.70 

G 

1.80 

G 

2.50 

G 

1.87 

C 

2.50 

G 

2.30 

G 

1.88 

G 

O.SO 

22 

G  1.05 

G 

1.90 

G 

1.90 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.28 

G 

2.«1 

2.30 

G 

2.00 

G 

2.50 

G 

0.10 

23 

G  2.15 

G 

1.30 

G 

2.00 

G 

2.30 

G 

1.86 

G 

2.60 

G 

0,20 

2.35 

G 

2.80 

G 

0.80 

G 

0.30 

24 

G  -0.83 

G 

1.50 

G 

0.00 

G 

2.25 

G 

1.58 

G 

2.75 

G 

5,80 

G 

2.10 

G 

2.30 

G 

1.00 

G 

1.25 

25 

G  -0.30 

G  • 

■0.75 

G  < 

■  0.50 

G 

2.03 

G 

2.20 

G 

2.58 

G 

3.70 

G 

2.15 

G 

2.35 

G 

1.63 

G 

2.50 

26 

G  0.1S 

G  ■ 

-0.88 

G 

0.20 

G 

2.30 

G 

2. SO 

G 

2.30 

3,90 

G 

2.35 

G 

2.70 

G 

1.65 

G 

l.«5 

27 

G  -0.85 

G 

0.10 

G 

1.00 

G 

2.00 

G 

2.68 

G 

2.56 

G 

4.50 

C 

2.90 

G 

2.73 

6 

2.25 

G 

1.98 

29 

G  -0.50 

G 

1.20 

G 

2.00 

G 

2.68 

G 

2.15 

G 

2.60 

3.00 

G 

2.85 

G 

2.50 

G 

2.35 

G  < 

-0.05 

29 

G  -0.25 

G 

2.90 

G 

3.18 

G 

3.00 

G 

2.75 

2.65 

G 

3,20 

6 

2.57 

G 

2.60 

G  < 

■  0.10 

30 

6  2.20 

G 

2.80 

3.85 

G 

2.82 

G 

2.23 

2.02 

G 

3.15 

G 

2.32 

G 

3.20 

G 

0.60 

31 

G  1.18 

G 

3.00 

G 

2.98 

2.10 

G 

3.90 

G 

3.90 

the 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

table 

A80VE 

MEAN 

0.59 

1.20 

1.76 

2.«6 

2.55 

2.55 

2.62 

2.«* 

2.72 

1.91 

0.96 

MAX 

G  2.20 

G 

3,80 

G 

3.30 

3.85 

3.80 

G 

3.27 

G 

5.80 

G 

3.90 

G 

*.20 

G 

3.90 

G 

2.50 

MIN 

G  -1.70 

G  - 

•0.88 

a  ■ 

-0.50 

G 

1.10 

G 

1.50 

G 

1.78 

G 

1.72 

1.88 

G 

1.70 

G 

0.70 

G  ■ 

■o.io 

6-  GATES  CLOSED 


HIGHEST  STAGE  CFROH  IncohPlETE  RECORD)  NAS  5. SO  ON  JUL. 
LONEST  STAGE  NAS  HINUS  2.05  ON  JAN,  2«. 


29. 


VALUE) 


DEC 


G  0.20 
G  -1.10 
G  -0.10 
G  0.10 
G  0.50 

6  1.20 
S  1.90 
G  1.30 
G  1.90 
G  1.35 

G  2.35 
G  2.05 
G  1.76 
G  0,78 
G  1.05 

G  0.60 
G  -1.20 
G  O.SO 
G  -0.50 
G  0.10 

G  0.90 
G  1.50 
G  1.60 

5  1.00 

G  0.78 

6  1.30 
G  1.28 
G  1.26 

G  -0.07 
G  0.50 
6  -0.00 


0,79 
G  2.35 
G  -1.20 


DAILY  STaSES  FOR  1474 


Z97 


schooner  bayou  (inland  matermay)  at  control  structure  <la.>  (east  auto.) 


LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONS.  92-15-48.  ON  NORTHEAST  FENOER  Of  STRUCTURE.  6.*  RILES  SOUTHREST 
FROM  JUNCTION  NITH  Imm .  (STA.  7*60017.) 


EASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF, 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917,  TO  DATE.  ADD  0,*  TO  DAILY  STASES  BRIOR  TO  1451. 

EXTREMES.  HISHEST,  6.63  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  11,  19*1  (PROBABLY  HISHeR  OURINS 
HURRICANE  OF  JUNE  1957).  LOMEST,  MINUS  2.90  FEET  ON  HAR,  5,  19*2, 


daily  eisht  a.m,  stase  in  feet 


^  *•  .  »  ,  A  ... 

CASE  ZERO  IS  AT  N.L.6. 


DAY 

JAN 

FEB 

M«R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.30 

0.96 

2.25 

2.»5 

2.75 

2.42 

1,68 

2. BO 

3.55 

2.42 

1.80 

1.6* 

2 

-0.90 

2.12 

2.52 

2.79 

2.93 

2.36 

1.92 

2.62 

3.12 

2.33 

2.20 

1.51 

3 

-0.20 

1.72 

2.70 

2.02 

3.13 

2.42 

1.97 

2.92 

3.43 

2.31 

1.60 

a 

1  .69 

1.32 

2.28 

1.82 

3.20 

2.24 

2.22 

2.63 

2.94 

2.35 

2.30 

1.9* 

5 

1.60 

1.94 

0.60 

1.53 

2.57 

2.52 

2.35 

2.84 

2.74 

1.67 

2.99 

2.00 

6 

0.60 

2.75 

2.19 

I. 81 

2.<0 

2.60 

2.34 

2.68 

2.32 

2.20 

2.07 

2.2* 

7 

1.70 

2.52 

2.30 

2.19 

2.85 

3.14 

2.44 

2.64 

2.56 

2.09 

1.67 

2.13 

S 

-0.B5 

2.29 

1.83 

2.19 

3.18 

3.20 

2.»5 

2.74 

2.60 

2.11 

2.6* 

1.92 

9 

0,46 

2.08 

2.17 

2.05 

3.35 

3,09 

2.30 

2.85 

2.12 

2.74 

3.1* 

1.65 

10 

1.87 

2.20 

2.18 

2.69 

3.63 

3.00 

2.40 

2.60 

2.30 

I.** 

1.90 

1.85 

11 

2.20 

2.2( 

1.60 

4.45 

3.33 

2. 05 

1.43 

2.48 

3.00 

2.22 

1.70 

2.05 

12 

1.55 

2.43 

2.00 

4.40 

2.69 

1.90 

1.45 

2.15 

3.20 

2.51 

1.90 

t.*0 

15 

1.85 

2.45 

2.32 

3.29 

2.15 

2.45 

2.00 

2.08 

2.70 

2.60 

1.50 

1.6* 

14 

0.15 

2.50 

2.17 

2.55 

1.80 

2.03 

2.40 

2.30 

3.30 

1.76 

1.10 

1.34 

IS 

0.92 

2.09 

1.63 

2.25 

2.07 

2.25 

2.43 

2.38 

2.10 

2.45 

1.40 

1.7* 

1* 

2.15 

2.21 

2.57 

2.22 

1.85 

2.10 

2.05 

2.50 

1.75 

3.13 

1.35 

1.41 

17 

1.95 

1.69 

3.18 

2.03 

1.63 

2.25 

2.06 

2.65 

3.25 

2.7B 

1.80 

1.41 

IS 

1.57 

1.72 

3.20 

1.82 

1.77 

2.50 

2.30 

2.73 

3.47 

2.3* 

1.75 

1.7* 

19 

1.90 

1.51 

2.91 

1.98 

2.20 

2.96 

2.60 

2.75 

3.51 

2.72 

2.30 

!.*5 

20 

2.00 

1.95 

1.82 

1.67 

2.08 

2.57 

2.55 

2.74 

3.6* 

2.64 

2.41 

2. ** 

21 

1.58 

2.08 

1.72 

2. *5 

2.42 

2.65 

2.65 

2.50 

2.90 

2.*1 

2.41 

2.32 

22 

0.1* 

2.25 

2.21 

3.33 

3,00 

2.81 

2.67 

2.26 

2.35 

3.56 

2.3* 

2.8* 

25 

1.89 

2.28 

2.29 

3.04 

2.75 

2.66 

3.63 

2.48 

2.57 

1.01 

1.25 

2.70 

24 

1.50 

2.55 

1.69 

3.16 

1.94 

2.«3 

4.90 

2.27 

2.31 

!.*• 

1.87 

2.40 

25 

1.10 

2.30 

1.64 

3.22 

1.7* 

1.80 

4.74 

2.67 

2.31 

2.21 

1.98 

1.4* 

2o 

2.53 

1  .89 

1.78 

3.30 

2.40 

1.57 

«.50 

2.43 

2.72 

2.39 

2.01 

1.6* 

27 

1.65 

2.40 

2.37 

3.13 

2.33 

1.78 

3.7* 

2.47 

2.84 

3.05 

2.13 

l.*3 

2S 

0.90 

2.79 

2.67 

2.92 

2.15 

1.45 

3.55 

2.59 

2.66 

2.9* 

1.9* 

1.71 

29 

1.80 

3.17 

2.75 

2. 05 

1.91 

3.00 

3.04 

2.68 

2.60 

1.35 

l.*2 

JO 

2.75 

3.49 

2.7* 

2.38 

1.49 

2.78 

3.24 

2.45 

S.*0 

1.59 

1.** 

31 

1.17 

3.15 

3.17 

2.40 

3.82 

3.40 

8  *A| 

YHE 

FOLLOnINS 

REFER 

ONLY*  TO 

REAOINSS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.35 

2.13 

2.28 

2.62 

2.52 

2.39 

2.69 

2,66 

2.7* 

2.4* 

1.95 

MAX 

2.75 

2.79 

3.49 

4.45 

3.63 

3.20 

A. 90 

3.82 

3.69 

3.*0 

3.1* 

MIN 

-0.90 

0.96 

0.60 

1.53 

1.76 

1.57 

1.66 

2.08 

1.75 

1.01 

1.10 

HIShEST 

stase 

MAS  5.87 

AT  3  00 

P.M., 

JUL.  24. 

LOMEST 

STASE 

HAS  MINUS 

1.10  ON 

JAN.  6 

• 

;;*• r: 


DAILY  STASES  SOS  1979 


SCHOONER  BAYOU  (INLANO  MATERmAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  STAFF) 


LOCATION.  LAT,  29*45*26.  LONS.  92*tS-4S,  ON  SOUTHEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  6.6  NILES  SOUTHHeST 
FRO"  JUNCTION  nITH  Ian.  (STA.  7664017.) 

SASE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1.  1917.  TO  DATE.  AOO  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREHES.  RICHEST ,  6.10  FEET  ON  SEP.  5.  1973.  LONEST,  MINUS  1.95  ON  DEC.  24.  1966.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


daily  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


6  2.00 
-0.60 
G  *0.30 
G  2.00 
G  1.65 


G  2.30 
G  1.70 
S  2.40 
G  0.90 
G  0.90 


CAGE  ZERO  IS  at  M.L.S. 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

0.95 

2.20 

2.20 

2. TO 

2.30 

1.50 

2,80 

G 

3. TO 

2.50 

1.60 

1.80 

2.05 

2.«S 

G 

2.55 

2.90 

2.30 

l.SO 

2.80 

G 

3.15 

2.35 

2.20 

1.60 

1.70 

2.80 

1.95 

3.00 

2.30 

G 

1.95 

2.85 

G 

3.20 

2.30 

1.60 

1.60 

1.45 

2.35 

1.95 

G 

3.30 

2.30 

G 

2.40 

2.80 

G 

3.05 

2.40 

G 

2.30 

2.00 

1.90 

0.70 

1.55 

2.80 

2,50 

G 

2.20 

2.65 

2.55 

2.40 

G 

1.00 

2.05 

2.60 

2.25 

1.85 

2.40 

2.75 

6 

2.30 

2.60 

2.00 

2.15 

6 

2.20 

G 

2.50 

2. TO 

G 

2.30 

G 

2.45 

2,85 

3.00 

G 

2.35 

2.50 

2.20 

2.10 

l.TO 

2.00 

2.25 

1.95 

G 

2.60 

G 

3.20 

3.10 

G 

2.30 

2.60 

2.45 

2.05 

G 

2.50 

1.93 

2.10 

2.25 

2.10 

G 

3.30 

2.90 

G 

2.20 

2.65 

1  .TO 

G 

3.00 

G 

3.20 

1.60 

2.30 

2.35 

G 

2.TS 

G 

3.60 

2.90 

G 

2.20 

2,40 

2.10 

2.00 

1.90 

1.90 

2.30 

1.T5 

G 

4.40 

G 

3.50 

2.00 

G 

1  .TO 

2.20 

G 

3.00 

2.20 

l.TO 

G 

2.10 

2.50 

2.00 

G 

4.00 

2.80 

l.SO 

1.65 

2,00 

G 

3.20 

2.40 

G 

1.90 

G 

1.05 

2.30 

2.40 

G 

3.30 

2.15 

2.30 

G 

1.70 

2.00 

G 

2. TO 

G 

3.00 

G 

1.50 

2.00 

2.«5 

2.30 

2.30 

I.T5 

2.10 

G 

1.35 

2.30 

G 

3.30 

1 .75 

G 

1.10 

1.40 

2.45 

1  .TO 

2.25 

1.95 

2.30 

2.30 

2,30 

G 

2.10 

G 

3.00 

1.40 

1.75 

2.20 

2.30 

2.05 

1.60 

2.15 

2.05 

2.50 

1.T5 

G 

3.10 

1.35 

2.00 

1.60 

G 

2.T5 

2.10 

1  .TO 

2.30 

2.15 

2.65 

G 

3.25 

G 

2.75 

G 

1.60 

1.40 

1.60 

6 

3.10 

1.95 

1.60 

2.45 

2.2S 

2.55 

G 

3.50 

G 

2.60 

G 

l.TS 

1.65 

1.50 

G 

2.60 

1.95 

2.30 

G 

3.00 

2.45 

2.50 

G 

3.40 

G 

2.95 

G 

2.30 

G 

1.05 

2.00 

2.10 

2.00 

2.10 

G 

2.60 

2.50 

G 

2.60 

3. TO 

G 

2.90 

G 

2.50 

G 

2.30 

2.35 

1.90 

G 

2.95 

G 

2.60 

G 

2. TO 

2.45 

2.35 

2.80 

6 

3.10 

G 

2.80 

G 

2.60 

2.40 

G 

2.30 

G 

3.05 

G 

3.05 

G 

2.45 

2.35 

2.10 

2.40 

G 

3.60 

G 

2.50 

G 

3.20 

2.35 

2.40 

G 

3.10 

G 

3.00 

G 

2.45 

G 

3.30 

2.20 

2.50 

G 

O.TO 

l.JO 

G 

2.75 

2.75 

1  .TO 

3.15 

1.30 

G 

2,00 

G 

4.90 

1.90 

2.40 

l.*0 

1.90 

2.40 

2. JO 

1  .TO 

3.20 

1.60 

G 

1.60 

G 

4.60 

2,30 

2.30 

2.10 

1.95 

1.50 

2.00 

2.20 

3.30 

2.00 

r 

1.55 

G 

4.55 

2.40 

2.T5 

G 

2.20 

2.00 

1.65 

2.45 

G 

2.60 

3.00 

2.05 

i 

1.60 

G 

3.60 

2.45 

2.90 

G 

3.00 

2.20 

l.TO 

2.75 

G 

2.80 

2.80 

1.90 

i, 

1.80 

3.40 

G 

2.«S 

2.90 

G 

2.85 

2.00 

l.TO 

G 

3.20 

2.  TO 

1  .TO 

NF 

1.95 

2.90 

G 

3,00 

2.80 

G 

2.60 

1.35 

1.T5 

G 

3.40 

2. TO 

2.25 

G 

1.65 

2.T5 

G 

3.35 

2.60 

G 

3.60 

1.60 

1.50 

G 

3.05 

2.65 

2.90 

G 

2.90 

G 

3.40 

1.60 

3LL0W1N6 

refer 

ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

2.16 

2.31 

2.60 

2.44 

2.31 

2.55 

2.51 

2.74 

2.54 

1.98 

t.*5 

2.80 

G 

3.40 

G 

4.«0 

G 

3.60 

3.10 

G 

4,90 

G 

3.35 

s 

3.70 

G 

3.60 

G 

3.20 

G 

3.20 

0.95 

O.TO 

W5S 

1.30 

6 

1.55 

G 

1.35 

1.90 

l.TO 

G 

0.70 

G 

1.10 

1.40 

G*  GATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  MAS  4.90  ON  JUL.  24. 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  0.60  ON  JAN.  2. 


DAILY  STASH  for  1*79 


299 


schooner  bayou  (inland  hatermay)  at  control  structure  (la.)  («est> 

LOCATION,  LAY.  29-45-ig,  LONS,  92-15-50,  ON  80UTHMEST  FENDER  OF  STRUCTURE,  *.6  NILES  SOUTHHEST 
FROM  JUNCTION  mITH  Inn.  (STA.  7666017.) 

CASE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  I,  1917,  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  MATER  OVER  GATES  (ELEVATION,  SIX  FEET,  M.L.G.)  DURING  HURRICANE  OF  JUNE  27, 
1957.  LOmEST,  MINUS  1.70  FEET  (PRESENT  DATUM)  on  DEC.  21,  1924, 


daily  eight  a.n.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  h.l.g. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

G 

2.10 

2.10 

2.35 

2.20 

2.80 

2.40 

1.60 

2.90 

G 

2.35 

2.60 

1.90 

1.90 

2 

2.50 

2.30 

2.55 

G 

2.40 

2.95 

2.40 

1.85 

2.90 

G 

2.55 

2.50 

2.25 

1.70 

3 

G 

l.*0 

2.30 

2.85 

2.15 

1.05 

2,40 

G 

2,00 

2.90 

G 

2.50 

2.40 

1.90 

1.90 

4 

G 

1.70 

2.30 

2.55 

2.20 

G 

3.10 

2.40 

G 

1.90 

2,65 

G 

2.50 

2.50 

G 

2.10 

2.10 

b 

G 

1.75 

2.50 

1.30 

1.60 

2.90 

2.60 

G 

1.95 

2.90 

2.60 

1.80 

G 

2.20 

2.10 

6 

G 

1.9fl 

2.90 

2.10 

2.00 

2.55 

2.80 

G 

1.95 

2.65 

2.10 

2.30 

G 

2.10 

G 

2.15 

7 

G 

2.10 

2.80 

G 

2.35 

G 

2.30 

2.90 

3.05 

G 

1.60 

2.60 

2.30 

2.15 

1.60 

2.05 

» 

G 

2.20 

2.  AO 

2.10 

G 

2.30 

G 

3.00 

1.15 

G 

1.85 

2.70 

2.50 

2.10 

G 

1.85 

2.00 

9 

G 

2.00 

2.30 

2.30 

2.20 

G 

2.90 

2.95 

G 

1.90 

2,70 

2.00 

G 

2.10 

G 

2.10 

t.*0 

10 

G 

2.00 

2.  AO 

2.40 

G 

2.15 

G 

2.80 

2.95 

G 

2.00 

2,50 

2.20 

2.10 

2.04 

l.*9 

11 

G 

1.65 

2.A5 

1 .65 

G 

1.80 

G 

2.00 

2.10 

G 

2.20 

2.30 

G 

2.00 

2.20 

l.SO 

G 

1.90 

12 

G 

2.00 

2.60 

2.05 

G 

2.00 

2.65 

1.95 

1,70 

2.10 

G 

2.00 

2.20 

G 

1.00 

G 

1.90 

13 

G 

2.05 

2.R5 

2.45 

G 

2.50 

2.25 

2.35 

G 

2.00 

2.10 

G 

2.50 

G 

1.90 

G 

1.60 

2.05 

14 

G 

2.00 

2.55 

2.40 

2.15 

i.as 

2.15 

G 

1.40 

2.40 

G 

2.40 

1.60 

G 

2.00 

1.50 

15 

G 

2.00 

2.50 

1.60 

2.30 

2.05 

2.35 

2.35 

2.40 

G 

2.20 

G 

1.80 

1.90 

1.85 

lb 

G 

1.90 

2.10 

2.30 

2.10 

1.90 

2.20 

2.10 

2.60 

1.95 

G 

1.85 

1.60 

2.10 

17 

G 

1.90 

1.70 

G 

2.00 

2.15 

1.85 

2.40 

2.25 

2.70 

G 

2.20 

G 

2.00 

G 

1.65 

1.70 

1ft 

G 

1.95 

2. 00 

G 

1.70 

2.00 

1.85 

2.50 

2.30 

2.60 

G 

2.00 

G 

2.00 

G 

1.75 

1.90 

19 

G 

1.95 

1.60 

G 

1.70 

2.00 

2.15 

G 

2.50 

2.50 

2.55 

G 

2.20 

G 

2.00 

G 

1.70 

G 

2.20 

20 

G 

2.00 

2.20 

2.20 

2.10 

2.15 

G 

2.50 

2.50 

G 

2.45 

2.  TO 

G 

2.00 

G 

1.60 

G 

2.25 

21 

1.60 

2.«0 

1.55 

G 

2.65 

G 

2.30 

G 

2.50 

2.50 

2.40 

2.65 

G 

2.00 

G 

1.70 

G 

2.20 

22 

G 

2.00 

2.50 

G 

2.20 

G 

2.80 

G 

2.20 

G 

2.40 

2.40 

2.20 

2.50 

G 

1.60 

G 

1.70 

6 

2.20 

23 

G 

1.75 

2. «0 

2.«5 

G 

3.05 

G 

2.40 

G 

2.50 

G 

2.30 

2.30 

2.60 

G 

2.20 

1.50 

G 

2.30 

2« 

1.60 

2.80 

1.90 

3.20 

2.00 

2.05 

C 

2.30 

2.00 

2.50 

2.00 

t.*5 

2.45 

25 

1.90 

2.A5 

1.90 

5.25 

1  .TO 

1.70 

G 

2.80 

2.40 

2.45 

2.15 

2.10 

1.70 

26 

G 

2.10 

2.20 

2.30 

3.30 

2.05 

1.60 

6 

3.10 

2.50 

2.80 

G 

2.00 

2.10 

1.60 

27 

2.20 

2.55 

G 

2.50 

3. OS 

2.10 

1.85 

6 

3.40 

2.50 

3.00 

G 

1.95 

2.25 

1.60 

28 

2.15 

2.60 

G 

2.45 

2.90 

1.95 

1.90 

1.50 

G 

2.10 

3.00 

G 

2.00 

2.10 

1.60 

29 

2.20 

G 

2.30 

2.80 

1.75 

2.00 

3.30 

G 

2.30 

2.90 

G 

2.05 

1.60 

1.60 

30 

G 

2.20 

G 

2.15 

2.60 

2.10 

1.75 

3.20 

G 

2.45 

2. TO 

G 

1.90 

1.75 

1.70 

31 

2.35 

G 

2.15 

2.65 

3.05 

G 

2.10 

G 

2.10 

1.80 

The 

FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

1  appearing  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

2,01 

2.36 

2.25 

2.43 

2.39 

2.34 

2.12 

2.«» 

2.43 

2.07 

1.69 

1.95 

MAX 

2.50 

2.90 

3.30 

1.30 

G 

3,10 

1.15 

3.50 

2.90 

3.00 

2.60 

2.25 

2.45 

MIN 

G 

1.70 

1.60 

6 

1.70 

1.80 

1.70 

1.60 

G 

1.40 

2.00 

1.95 

i.so 

1.50 

1.50 

G-  GATES  CL08E0 


HIGHEST  STAGE  HAS  3.50  ON  JUL.  26. 
LOMEST  STAGE  HAS  1,«0  On  JUL.  1*. 
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DAILY  STASIS  FOR  1979 


INTRACOAST AL  WATERWAY  at  VERMILION  LOCK  (la.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  UAT.  29-47-00,  LONG.  92-11-40.  ON  NORTH  BANK  AT  EAST  END  OF  LOCK.  (STA.  7672013.) 
CASE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  8*  1932#  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES,  HIGHEST,  8.9  FEET,  FROM  «ATERMARK  LEfT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS 
2.87  FEET  ON  JAN,  10#  1962. 


daily 

EIGHT  A 

stasc 

16  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M.L 

.C 

DAY 

JAN 

P£8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SET 

OCT 

NOV 

OE 

1 

2.32 

1.09 

2.30 

2.10 

2.16 

1.58 

2.30 

3.53 

1.2« 

1. 

2 

-l.3a 

2.55 

2.86 

2.60 

1.95 

2.12 

2.35 

3.15 

2.30 

1.87 

0. 

j 

0.25 

1.76 

2.85 

1.60 

3.12 

1.98 

2.15 

2.70 

3.33 

2.25 

1.52 

1. 

4 

2.00 

1.25 

t.“7 

3.30 

1.75 

2.48 

2.60 

3.12 

2.25 

2.21 

1. 

5 

1.72 

1.92 

0.87 

2.09 

2.00 

2.55 

2.65 

2.75 

1.82 

2.91 

1. 

6 

0.90 

3.02 

1.70 

2.00 

2.65 

2.60 

2,40 

2.25 

2.17 

2.20 

2. 

7 

1.60 

2.15 

1.55 

2.60 

3.20 

2.60 

2.50 

2.95 

2.08 

1.30 

2. 

8 

-0.75 

1.99 

l .  3u 

3.30 

3.25 

2.62 

2.72 

2.66 

2.27 

2.53 

1. 

9 

0.65 

I.5U 

2.12 

3.03 

3.00 

2.60 

2.72 

2.18 

3.05 

3.17 

1. 

10 

t.ao 

1.98 

2.21 

2.75 

3.65 

2.82 

2.67 

2.17 

2.46 

1.60 

1.53 

1. 

11 

2.00 

2.a« 

1.12 

1.00 

3.60 

1.35 

1.95 

1.96 

3.10 

2.20 

1,46 

2. 

12 

1.65 

2.30 

1.95 

3.70 

2.76 

1  •  1  6 

2.05 

1.50 

3.08 

2.75 

1.78 

1. 

13 

2.30 

2.35 

2.70 

3.30 

1.68 

2.2  8 

2.05 

1.90 

2.60 

3.00 

1.00 

1. 

14 

-0.20 

2.43 

2.50 

2.1a 

1.50 

1.93 

2.52 

2.02 

3.30 

2.00 

1.10 

0. 

15 

1  .20 

2.56 

2.02 

2.04 

1.78 

2.02 

2.33 

2.16 

1.95 

3.20 

1.25 

1. 

16 

2.25 

2.1» 

2.80 

2.00 

1.70 

1.85 

1.95 

2.2b 

1.75 

1.10 

1.15 

1. 

17 

2.05 

1.30 

3.04 

1.60 

1.60 

2.22 

2.01 

2,06 

1.35 

2.51 

l.SS 

0. 

le 

1  .67 

1.08 

3.50 

1.50 

2.55 

2.37 

2.70 

3.60 

2.33 

1.57 

1. 

2.04 

1.25 

3.20 

2.25 

1.10 

2.80 

2.82 

3.08 

2.93 

1.90 

1. 

20 

2.29 

1.93 

2.02 

2.00 

2.72 

2.85 

2.80 

0.52 

2.95 

2.36 

1. 

21 

0.07 

2.08 

1.95 

2.«5 

2.92 

2.80 

2.80 

1.00 

3.18 

2.15 

2. 

22 

Q.40 

2.«» 

2.55 

3.10 

2.63 

2.78 

2.08 

2.28 

3.08 

2.30 

3. 

23 

2.05 

2.40 

1.80 

2.92 

2.52 

1.80 

2,60 

2.40 

0.88 

0.41 

2. 

24 

0.47 

2.82 

0.57 

1.30 

1.85 

2.10 

5.00 

2.00 

2.05 

2.10 

1.87 

2. 

25 

0.88 

1.35 

0,47 

1.57 

1.60 

4.80 

2.65 

2.38 

1.79 

2. 

26 

2.63 

0.60 

2.10 

2.30 

1.50 

0.70 

2.52 

2.2« 

2.00 

1. 

27 

1.07 

2.50 

2.90 

2.10 

2.15 

4,00 

2.65 

2.99 

2.10 

1. 

26 

o.6a 

3.16 

1.95 

2.00 

3.28 

2.60 

2.81 

1.55 

1. 

29 

1.93 

1.85 

2.25 

2,70 

3.05 

2.51 

-0.05 

1. 

30 

3.00 

2.10 

1.50 

2.25 

3.35 

3.60 

0.06 

0. 

31 

O.BO 

3.20 

2.50 

1,85 

3.28 

1. 

the 

FOLLOWING 

OEFEO 

ONLY  TO 

REAOXNGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.32 

2.01 

2.40 

2.23 

2.75 

2.55 

1.69 

1. 

MAX 

3.00 

3.16 

3.85 

3.25 

5.00 

3.85 

1.17 

3. 

*IN 

-1.30 

0.60 

1.50 

1.16 

1.58 

1.50 

•  0.05 

0.' 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  5.25  AT  3  30  P.N.,  SEP.  20 
LUMEST  stage  MAS  MINUS  1.30  on  JAN.  2. 
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INTRACOASTAL  MATERMAY  AT  VERMILION  COCK  (CA.)  (EAST  STAFF) 

LOCATION,  cat.  29-47-00,  CONS,  92-11-44.  ON  FILINS  «0  FEET  EAST  OF  EAST  SATE  OF  LOCK,  (STA. 
7476013.1 

BASE,  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE,  SEP.  25,  19JJ,  TO  PATE,  AOO  0.6  TO  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES,  (FROM  1946  TO  DATE)  HISHEST,  fl.60  FEET  (FROM  MI6M  RATER  MARK)  ON  JUNE  27,  1457.  LOWEST. 
MINUS  2.90  FEET  ON  JAN.  11,  1962. 

daily  eismt  a.m.  stase  in  feet  case  zero  is  at  m.l.s. 


OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

C 

2.50 

G 

O.SO 

G 

1.00 

G 

2.10 

2.10 

2.10 

G 

l.«0 

2.30 

S 

3.70 

2.*0 

l.SO 

e 

1.70 

2 

S  -1.30 

6 

2.00 

G 

2.40 

G 

2.70 

2.70 

2.10 

G 

i.«o 

2.40 

6 

3.20 

2.20 

2,*0 

1.20 

3 

6 

0.00 

G 

1.60 

6 

2.30 

G 

1.60 

3.10 

i.so 

G 

2.00 

2.60 

6 

3.40 

2.30 

1.70 

1.50 

4 

C 

1.90 

G 

1.00 

G 

1.30 

G 

l.SO 

3.30 

1.70 

G 

2.30 

2.00 

E 

3.00 

2.30 

E 

2.50 

2.00 

s 

G 

1.50 

G 

1.60 

G 

0.40 

G 

1.00 

2.10 

2.00 

G 

2.40 

2. SO 

2.00 

1.30 

S 

3.20 

2.10 

6 

G 

1.20 

2.95 

G 

l.«0 

G 

l.SO 

2.20 

2.50 

G 

2.40 

2.30 

2.10 

2.00 

S 

2.40 

2.30 

7 

6 

1.60 

2.00 

1.70 

G 

2.50 

2.00 

3.00 

G 

2.40 

2.40 

2.30 

2.10 

E 

1.60 

2.00 

S 

6  -O.SO 

1.90 

1.20 

G 

2.40 

G 

3.30 

3.10 

G 

2.40 

2.00 

2.00 

2.10 

S 

2.70 

2.10 

9 

6 

0.70 

1.30 

2.15 

G 

2.10 

G 

3.30 

2.70 

G 

2.10 

2.30 

1.70 

3.10 

fi 

3.30 

e 

1.70 

10 

6 

2.00 

l.SO 

2.10 

G 

2. SO 

G 

3.70 

2.70 

G 

2.10 

2.10 

2.10 

1.40 

B 

1.70 

e 

l.SO 

11 

6 

2.20 

1.90 

1.2S 

6 

0.50 

G 

3.40 

1.10 

G 

l.SO 

l.SO 

E 

3.00 

2.30 

E 

1.60 

e 

2.10 

12 

G 

1.90 

*.20 

t.BO 

G 

3.40 

3.00 

0,90 

G 

1.50 

1.50 

E 

3.20 

E 

2.00 

fi 

2.05 

c 

2.40 

13 

6 

*.60 

2.10 

2. 35 

G 

3.40 

1.50 

1.70 

G 

1.70 

l.SO 

E 

2. BO 

E 

2.40 

fi 

1.10 

E 

2.00 

14 

G 

0.00 

2.30 

*.«0 

G 

2.20 

1.00 

1.50 

G 

2.30 

2.10 

B 

3.00 

1.70 

fi 

1.30 

6 

1.00 

IS 

G 

0.90 

2.30 

1.70 

G 

2.20 

1.60 

2.00 

6 

2.10 

2.30 

E 

2.10 

S 

3.10 

fi 

1.30 

E 

1.50 

16 

G 

2.30 

1.00 

G 

*.«0 

G 

1.90 

1.50 

1.80 

G 

1.40 

2.40 

l.SO 

E 

3.10 

E 

1.40 

fi 

l.SO 

17 

G 

2.00 

1.00 

G 

2.50 

G 

l.SO 

1.30 

G 

2.60 

G 

2.00 

G 

2.90 

S 

3.30 

E 

2.40 

fi 

1.80 

6 

0.40 

IS 

G 

1.60 

1.20 

6 

3.00 

G 

1.60 

1.40 

2.70 

G 

2.20 

2.70 

S 

3.30 

E 

1.S3 

fi 

l.*S 

fi 

1.4S 

19 

G 

2.00 

1.00 

G 

2.70 

6 

2.00 

2.20 

2.70 

G 

2.30 

2.70 

S 

3.30 

E 

3.00 

fi 

2.10 

fi 

2.00 

20 

G 

2.20 

1.60 

G 

2.00 

G 

2.00 

2.00 

G 

3.00 

G 

2.60 

2.00 

E 

4.30 

E 

3.10 

fi 

2. SO 

6 

2.40 

21 

G 

0.20 

G 

1.90 

G 

1.70 

G 

3.00 

G 

2.70 

G 

2.80 

G 

2.60 

2.00 

3.20 

E 

3.20 

C 

2.50 

fi 

2. 68 

22 

G 

0.40 

G 

2.40 

G 

2.30 

2.00 

6 

3.10 

2.30 

G 

2.40 

2.40 

2.20 

C 

3.60 

s 

2.30 

fi 

3.30 

23 

G 

2.10 

G 

2.20 

G 

2.00 

3.20 

6 

3.10 

2.50 

G 

3.30 

2.40 

2.40 

fi 

1.00 

fi 

0.20 

fi 

2.40 

24 

G 

0.60 

G 

2.60 

G 

0.10 

3.30 

G 

l.SO 

2.00 

6 

5.00 

1.90 

2.10 

fi 

1.40 

c 

1.40 

6 

2.S0 

2S 

G 

1.00 

G 

1.10 

G 

0.10 

3.33 

G 

1.30 

2.50 

6 

4. SO 

2.50 

2.00 

E 

2.20 

fi 

l.SO 

fi 

0.50 

26 

G 

2.60 

G 

0.40 

G 

1.40 

3.30 

G 

2.10 

G 

1.10 

G 

4.70 

2.30 

2.00 

E 

2.30 

fi 

1.40 

G 

1.20 

27 

G 

I.so 

G 

2.20 

G 

2.40 

2.40 

G 

2.10 

G 

i.so 

4.00 

2.50 

2. SO 

E 

3.00 

E 

2.10 

6 

1.30 

2S 

G 

0.70 

6 

2.90 

G 

*.«0 

2.40 

G 

l.SO 

G 

2.30 

3.30 

2.60 

2.40 

E 

3.00 

E 

1.40 

C 

1.50 

29 

G 

1.00 

G 

3.20 

2.30 

G 

l.»0 

G 

l.SO 

2.30 

G 

3.00 

2. SO 

s 

2.70 

fi 

0.00 

c 

1.60 

30 

G 

3.00 

6 

3.20 

2.20 

6 

2.35 

G 

1.30 

2.40 

G 

3.40 

2.00 

E 

3.60 

fi 

1.10 

c 

0.40 

31 

G 

0,70 

G 

2. SO 

G 

2.70 

2.50 

G 

3.40 

E 

3.60 

E 

l.SO 

THE 

FOLLOMlNS 

refer 

ONLY  TO 

readinss  appearins  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.36 

1.79 

2.0* 

2.51 

2.33 

2.12 

2.56 

2*40 

2. 78 

2.52 

1.86 

1.76 

max 

G 

3.00 

2.9S 

G 

3.20 

6 

0.30 

G 

3.70 

3.10 

6 

3.00 

G 

3.40 

6 

4.30 

B 

3.60 

E 

3.30 

6 

3.30 

MIN 

E  -1.30 

6 

0,40 

G 

0.10 

G 

1.00 

1.00 

0.40 

G 

1.40 

1.50 

1.70 

E 

1.00 

fi 

0.00 

fi 

0.50 

6-  SATES  CLOSED 

MISMEST  STASE  MAS  5.00  ON  JUL.  24. 
LOMEST  STASE  MAS  MINUS  1.30  ON  JAN,  2 
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intracoastal  haternay  at  Calcasieu  lock  ua.j  ceast) 

location.  LAT.  10-05-14,  LONS.  91-17-28.  NEAR  EAST  END  OR  LOCK,  10.5  NILES  SOUThNEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  7666021.) 

CASE.  STAFF  TYRE. 

RECORDS  AVAILABLE.  Jan.  i,  1951,  TO  OATE.  DISREGARD  SASE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1965,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREMES.  HI6HEST,  0.60  FEET  (AFFECTED  8Y  HURRICANE)  ON  JUNE  28,  1957.  LONEST,  MINUS  0.4  FOOT 
FROM  JULY  8  TO  10,  1951. 


DAILY 

EIGHT  A 

.N.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS 

0.81  FOOT, 

H.L.G 

•  1 

■o 

V 

ut 

VALUE) 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

6 

2.90 

3.45 

3.50 

3.60 

3.65 

3.60 

G 

2.90 

4,10 

3.60 

3.70 

3.30 

3.20 

2 

C 

2.00 

3.60 

3.40 

3.50 

3.90 

3,40 

G 

3.00 

4,00 

3.50 

3.40 

3.10 

3.20 

5 

G 

2.40 

3.60 

3.70 

3.60 

3.95 

3.70 

G 

2.90 

3.80 

3.50 

3.40 

3.10 

3.20 

0 

G 

2.85 

3.70 

2.90 

3.00 

4.00 

3.60 

G 

2.90 

3,60 

3.40 

3.30 

3.00 

3.20 

5 

G 

2.00 

3.70 

2.60 

2.65 

3.40 

3,60 

G 

2.80 

3.90 

3.50 

3.00 

3.40 

3.20 

6 

G 

2.90 

3.90 

2.60 

3.00 

3.30 

3.60 

G 

2.60 

3.40 

3.40 

3.20 

3.00 

3.20 

7 

G 

2.95 

3.20 

3.20 

3.50 

3.70 

4.00 

G 

2.90 

3.50 

3.25 

2.90 

G 

2.60 

3.10 

8 

G 

2.60 

3,00 

2.60 

3.65 

3.60 

4.00 

G 

2.65 

3,40 

3.30 

2.90 

G 

2.90 

3.00 

9 

6 

2.00 

3.90 

3.00 

3.40 

3.90 

3.6u 

G 

2.65 

3.30 

3.20 

3.45 

6 

3.00 

3.00 

10 

G 

5.10 

3.40 

3.20 

3.40 

4.10 

3.80 

G 

3.00 

3.40 

3.20 

3.00 

6 

3.00 

3.00 

11 

G 

2.90 

3.60 

2.60 

4.00 

4.00 

3.00 

G 

3.00 

3,40 

3.30 

3.05 

G 

2.90 

2.90 

12 

G 

5.00 

3.60 

2.80 

G  3.90 

3.80 

3.00 

G 

3,00 

3.25 

3.25 

3.05 

G 

2.90 

2.10 

15 

G 

1.00 

3.55 

3.20 

G  3.70 

3.00 

3.20 

G 

3,00 

3.15 

3.10 

3.05 

G 

2. TO 

3.00 

14 

G 

2.50 

3.55 

3.10 

6  3.60 

3.00 

3.00 

G 

3.50 

3.35 

3.20 

3.00 

G 

2.70 

3.00 

15 

G 

2.80 

3.55 

2.60 

3.60 

2.90 

3.30 

3.40 

3.35 

3.30 

3.10 

G 

2.70 

3.00 

16 

G 

5.00 

3.30 

3.00 

3.50 

2.80 

3.30 

3.40 

3.40 

3.10 

3.10 

G 

2.90 

3.30 

17 

G 

3.00 

3.50 

3.30 

3.60 

2.00 

3.40 

3.40 

3.30 

3.15 

G 

3.00 

G 

2.80 

3.20 

18 

6 

2.90 

3.50 

3.70 

3.60 

2.60 

3.60 

5.50 

3.35 

3.20 

G 

3.00 

6 

2.80 

3.00 

19 

G 

3.00 

3.50 

3.50 

3.60 

3.30 

3.30 

3.40 

3.40 

3.20 

G 

3.00 

6 

2.85 

3.10 

20 

G 

3.10 

3.00 

3.50 

3.90 

3.10 

3.45 

3.40 

3.40 

4.60 

G 

3.10 

6 

2.90 

3.40 

21 

G 

2.«0 

3.20 

3.30 

3.90 

3.30 

3.50 

3.20 

3.35 

4.50 

G 

3.10 

G 

3.00 

3.30 

22 

G 

2. TO 

3.20 

3.60 

3.65 

3.25 

3.40 

3.40 

3.20 

4.10 

6 

3.40 

G 

2.60 

3.40 

25 

G 

3.10 

3.50 

3.60 

3.85 

3.10 

3.20 

3.55 

3.10 

4,10 

G 

3.05 

3.35 

24 

G 

3,00 

4.00 

3.30 

4.10 

3.10 

3.10 

4.00 

3.40 

4.10 

G 

2,90 

G 

3.30 

3.45 

25 

G 

3.20 

3.50 

3.00 

4.10 

G 

3.00 

3.10 

G 

5.00 

3.40 

4.00 

3.30 

3.20 

26 

G 

3.50 

3.80 

3.00 

4.20 

G 

3.00 

3.20 

G 

5,50 

3,40 

4.10 

G 

3.00 

3.40 

3.20 

27 

3.40 

3.20 

3.40 

3.75 

G 

3.00 

3.10 

5.20 

3.50 

4.20 

G 

3.00 

3.35 

3.15 

28 

3.20 

3.60 

3.50 

3.85 

6 

3.10 

3.10 

4.90 

3.50 

4.10 

6 

3.10 

3.30 

3.00 

29 

3.20 

3.60 

3.60 

6 

3.20 

3.20 

4.50 

3.60 

4.00 

G 

3.00 

3.10 

3.05 

50 

3.30 

3.90 

3.75 

6 

3.30 

6  3.00 

4,80 

3.50 

3.60 

G 

3.10 

3.20 

3.00 

51 

3.40 

3.60 

3.80 

«.30 

3.55 

G 

3.60 

3.00 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.00 

3.50 

3.24 

3.65 

3.36 

3.39 

3.55 

3.46 

3.60 

3.01 

3.10 

MAX 

G 

3.50 

4.00 

3.90 

4.20 

4.10 

4,00 

G 

5.50 

4.10 

4.60 

3.40 

3.45 

MIN 

6 

2.00 

3.00 

2.60 

2.65 

2,00 

3.00 

G 

2.60 

3.10 

3.10 

G 

2.70 

2.10 

«-  OATES  CLOSED 

HIGHEST  STAGE  «AS  5.50  ON  JUL.  26 
LONEST  STAGE  NAS  2.00  ON  JAN.  2. 
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OAILY  STASES  FOR  1974 


INTRACOASTAL  «ATER«AV  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (REST  STAFF) 


LOCATION.  LAT.  30-05-19,  LONS.  41-17-40.  NEAR  REST  END  OF  LOCK.  10. 5  MILES  SOuTHHEST  OF  LAKE 
CHARLES.  LA.  (STA.  7692021 , ) 

SA6E.  STAFF  TYRE. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  6.  1951.  TO  OATE.  DISRESARD  CASE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1961.  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREMES.  HISHEST.  9.0  FEET  (CAUSED  SY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LONEST,  MINUS  0.7  FOOT  ON 
OEC.  19,  1954. 


DAILY 

EIGHT  k 

.M.  STASE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS 

0.S1  FOOT, 

M.L.S 

• 

(1965 

VALUE) 

OAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

G 

2.95 

1.60 

2. TO 

1.45 

3.20 

3,10 

G 

2.40 

1.45 

4.30 

3.50 

3.00 

2.60 

2 

G 

0.50 

2. TO 

2.90 

l.SO 

3.60 

2.9u 

G 

2.00 

3.50 

4.10 

1.10 

1.30 

2.25 

3 

G 

1.60 

2.75 

3.40 

2.50 

3.S5 

3.00 

G 

2.82 

3.60 

4.00 

1.30 

3.10 

2.15 

4 

G 

2.50 

2.10 

2.40 

2.60 

3. 85 

2.90 

G 

3. 1*0 

3.60 

3.90 

3.20 

3.30 

1.00 

5 

G 

2.75 

2.60 

1.90 

2.20 

2.90 

3.20 

G 

3.20 

1.45 

3. TO 

2. TO 

l.TO 

1.00 

6 

G 

2.05 

1.60 

1.90 

2.80 

3,00 

3.50 

G 

2.95 

3.00 

3.30 

3.00 

3.40 

3.20 

7 

G 

2.S5 

3.90 

3.10 

1.40 

3.50 

3.80 

G 

3.00 

3.25 

3.20 

2. TO 

S 

2.80 

3.00 

S 

G 

1.20 

2.80 

2.10 

3.60 

i.so 

l.TO 

G 

2.90 

1.20 

3.20 

2. TO 

G 

1.50 

2.80 

9 

G 

2.00 

2.00 

2.80 

3.30 

3.90 

3.60 

G 

2.95 

1.95 

2.90 

1.45 

6 

4.00 

2.60 

to 

G 

2.60 

2. TO 

2.80 

1.40 

4.10 

3.60 

G 

2.85 

1.00 

2.90 

2.15 

G 

2. TO 

2. TO 

11 

G 

2.90 

2.65 

2.50 

4.60 

3.90 

2.40 

G 

1.00 

2.90 

1.T5 

1.00 

6 

2.80 

2.80 

12 

G 

1.00 

3.00 

2.60 

6  4.40 

3.60 

2.40 

G 

2.80 

2.50 

4.10 

1.30 

G 

2.80 

2.80 

13 

G 

3.55 

2.T5 

3.00 

6  4.00 

2.40 

2.  TO 

G 

2.90 

2.60 

4.10 

1.40 

6 

2.45 

2.00 

14 

1.70 

3.00 

3.00 

S  3.10 

2.60 

2. TO 

G 

2.95 

1.05 

4.30 

2.60 

6 

2.60 

2.55 

15 

2.10 

3.00 

2.10 

1.10 

2.30 

1.00 

2.95 

1.15 

1.40 

3.55 

6 

2.65 

3.00 

16 

2.90 

2.50 

2.90 

3.00 

2.20 

1.00 

2.95 

3.25 

3.25 

1.60 

G 

2.50 

3.10 

17 

2.75 

2.10 

1.15 

2.90 

2.20 

3.20 

1.10 

1.20 

3.85 

6 

1.50 

G 

2.65 

2.10 

IS 

2.45 

2. TO 

1.55 

2.65 

2.00 

1.45 

3.40 

3.10 

4.05 

6 

1.40 

G 

2.80 

2.80 

19 

2.T5 

1.40 

1.25 

2. TO 

2.50 

1.80 

3.40 

1.20 

1.95 

6 

1.50 

G 

1.10 

1.05 

20 

1.10 

2.80 

3.10 

1.25 

2.90 

1.90 

1.10 

1.15 

5. TO 

S 

1.65 

G 

3.10 

3.10 

21 

1.10 

2.95 

2.90 

3.65 

1.10 

1.55 

1.20 

1.10 

4.40 

6 

l.TO 

G 

3.30 

3.25 

22 

1.30 

2.90 

1.10 

3.45 

l.TO 

1.40 

1.20 

3.00 

3.80 

S 

4.10 

C 

2.80 

1.65 

23 

G 

2.75 

3.20 

1.20 

1.T5 

1.50 

3.20 

3.50 

2.90 

4.00 

6 

2.50 

G 

2.25 

3.50 

24 

G 

1.20 

1.50 

1.80 

4.00 

2.T5 

3.10 

4.30 

3.00 

4.05 

6 

2.90 

G 

2.85 

1.40 

25 

G 

1.65 

2.60 

2.00 

4.05 

G 

2.50 

2.60 

G 

6.10 

2.90 

3.80 

6 

1.30 

3.25 

1.55 

26 

G 

1.20 

l.«0 

2. TO 

4.20 

G 

2.90 

2.20 

G 

5.60 

3,00 

3.90 

E 

1.30 

2.80 

2.23 

27 

2.60 

2.80 

1.20 

1.50 

G 

1.00 

2.40 

5.00 

1.20 

4.20 

S 

3.T0 

3.15 

2.30 

20 

1.00 

3.40 

1.10 

3.55 

G 

2.60 

2.30 

4.40 

3.40 

4.05 

S 

1.65 

2.40 

2.10 

29 

2.20 

1.65 

3.00 

6 

2.40 

2.55 

3.90 

1.80 

1.83 

E 

l.SO 

l.TO 

2.01 

10 

3.20 

1.85 

1.50 

G 

2.60 

S  2.25 

3.50 

3.90 

3.60 

6 

1.85 

2.15 

2.05 

31 

1.90 

1,50 

1.40 

3.50 

3.T5 

6 

4.00 

2.20 

THE 

FOLLOmINS 

REFER 

ONLY  TO 

READINSS 

ARPEARIN8  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

2.30 

2.69 

2.88 

I. IT 

1.05 

1.04 

1.41 

3.24 

3.83 

1.30 

2.89 

2.68 

MAX 

G 

1.55 

1.90 

1.85 

4.60 

4,30 

3.90 

G 

6.10 

3.95 

3. TO 

6 

4.10 

6 

4.00 

3.65 

MIN 

G 

0.50 

1.40 

1.80 

2.20 

2,00 

2.20 

G 

2.40 

2.50 

2.90 

2.15 

l.TO 

1.55 

S-  SATES  CLOSED 

HISHEST  STASE  MAS  6.10  ON  JUL.  25. 
LOMEST  STASE  MAS  0,50  ON  JAN.  2. 


DAILY  ST *G£8  SOR  1979 
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INTRaCOASTAL  NATERNAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (NEST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  30-05-14,  LONS.  9J-IT-A0.  AT  NEST  ENO  OS  LOCK.  10.5  HU.ES  SOUTHNEST  OS  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  769*02).) 

SASe.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  NlRC  HEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1951,  TO  DATE.  DISREGARD  SAGE  ZERO  RESORTED  PRIOR  TO  19*5,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  SOR  all  PERIODS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  S.SO  SEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LONEST,  MINUS  0.S5  SOOT  ON 
JAN.  7,  1970. 


daily 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  SEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS 

0.81  SOOT, 

H.L.S. 

(19*5 

VALUE) 

OAY 

JAN 

SEB 

HAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.91 

1.64 

2.8* 

3.58 

3.44 

2.40 

2.55 

3.43 

4.5* 

3.40 

2.65 

2.20 

2 

0.55 

2.90 

3.14 

3.60 

3.50 

2.96 

2.67 

3.35 

3.41 

3.3* 

3.23 

1.40 

5 

t.*5 

2.75 

5.54 

2.60 

3.48 

3.0* 

2.85 

3.54 

3.91 

3.17 

3.10 

2.30 

* 

2.40 

2.11 

2.20 

2.30 

3.** 

3.00 

3.08 

3.44 

3.41 

3.00 

3.35 

2.7* 

5 

2.5* 

2.55 

1.90 

2.01 

2.70 

3.14 

3.14 

3.47 

3.72 

2.83 

3.54 

2.7* 

» 

l.T* 

5.48 

2.32 

2.51 

2.90 

3.57 

2.99 

3.40 

3,38 

3.20 

3.30 

3.22 

7 

2.54 

2.78 

2.49 

3.04 

3.34 

3.82 

3.09 

3.41 

3.23 

2.45 

2. *9 

2.4* 

8 

0.91 

2.56 

1.60 

3.34 

3.8* 

3.70 

3.10 

3.28 

3.32 

3.03 

3.3* 

2.71 

9 

1.85 

1.79 

2.56 

3.09 

4,0* 

3.47 

3.13 

3.3* 

3.01 

3.40 

4.03 

2.70 

10 

2.40 

2.«7 

2.64 

3.26 

*.34 

3.26 

3.20 

3.10 

3.05 

2.1* 

2.** 

2.57 

11 

2.49 

2.51 

2.30 

4.6* 

4,04 

2.30 

3.33 

3.00 

3.82 

3.02 

2.72 

2.7* 

12 

2.T5 

2.74 

2.48 

«.21 

3.67 

2.27 

2.99 

2.69 

4.10 

3.31 

2.65 

2. *9 

15 

5.25 

2.60 

2.91 

3.6* 

2.95 

2.55 

3.00 

2.73 

4.04 

3.33 

2.34 

2.54 

1* 

1.58 

5.09 

2.90 

3.34 

2.90  S 

3.25 

3.03 

3.32 

4.30 

2.57 

2.39 

2.16 

IS 

2.19 

2.94 

2.67 

3.18 

2.73 

3.03 

3.05 

3.07 

3.3* 

3.45 

2.55 

2.77 

1* 

2.67 

2.57 

3.01 

3.1* 

2.45 

2. *4 

2.69 

3.17 

3.25 

3.55 

2.14 

2.46 

17 

2. *4 

2.15 

3.52 

3.0* 

2.54 

3.0* 

2.95 

3.39 

3.40 

3.46 

2.42 

2.00 

18 

2.54 

2.09 

3.58 

2.77 

2.20 

3.34 

3.26 

3,40 

0.06 

3.25 

2. *3 

2.** 

19 

2. TO 

2.16 

3.56 

2.74 

2.68 

3.62 

3.33 

3.39 

3.45 

3.55 

3.00 

2.8* 

20 

5.22 

2. *5 

3.38 

3.10 

2.85 

3.49 

3.35 

3.37 

5.6* 

3. *9 

3.05 

2.48 

21 

0.S8 

2.75 

2.9* 

3.52 

5.16 

3.49 

3.3* 

3.3* 

*.33 

3.77 

3.20 

3.10 

22 

1.17 

2.*1 

3.14 

3.48 

3.78 

3.38 

3.34 

3.19 

3.83 

4.37 

2.72 

3.55 

25 

2.57 

5.02 

2.98 

3.5* 

3.52 

3.34 

3.77 

3.06 

*.04 

2.35 

2.26 

3.51 

24 

1.0* 

5.47 

1.55 

5.7* 

2.89 

3.31 

4.56 

3.20 

4.06 

3.2* 

2.63 

3.34 

25 

t  .57 

2.22 

l.«5 

3.95 

2.87 

3.01 

3. 68 

3.21 

3.75 

3.43 

3.25 

1.53 

2* 

2.89 

1.35 

2.59 

4.08 

3.11 

2.72 

4.39 

3.21 

4.09 

3.3* 

2.75 

2.14 

27 

2.19 

2.84 

3.13 

3.57 

3.15 

2.60 

S  5.13 

3.26 

4.13 

3.7* 

3.13 

2.12 

28 

1  .59 

5.43 

3.38 

3.6* 

2.79 

2.64 

4.45 

3.36 

4.04 

3. *5 

2.16 

2.1* 

29 

2.5* 

3.8* 

3.19 

2.66 

2.80 

3.90 

3.78 

3. *6 

3.51 

1.43 

2.01 

5* 

5.14 

4.04 

5.55 

3.10 

2.47 

3.4* 

3.63 

3. *7 

3.46 

1.60 

1.91 

51 

1.90 

3.83 

5.45 

3.44 

*.2l 

3.65 

1.41 

THE 

SOLLOmING 

RESER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

above 

MEAN 

2.12 

2.57 

2.84 

5.31 

3. -.9 

3.07 

3.36 

3.52 

3.66 

3.32 

2.74 

2.56 

MAX 

5.25 

5.48 

4.04 

4.66 

4.34 

3.82 

S  3.13 

».21 

5.6* 

*.37 

4.03 

3.55 

MIN 

0.55 

1.55 

1.45 

2.01 

2.20 

2.27 

2.55 

2.69 

3.01 

2.1* 

1.43 

1.53 

S-  NOT  at  STATED  tine 


highest  stage  NAS  S.S*  ON  SEP.  20. 
LONEST  STAGE  NAS  MINUS  0.60  ON  JAN,  2 
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oauy  stages  ro«  ioto 


OELCANSRE  canal  AT  DELCAN6RE,  la. 


LOCATION.  LAT.  29-56-55,  LONG.  41-56-56.  ON  NHARR  GOO  TUT  DOWNSTREAM  ARON  STATE  HIGHWAY  14 
SRIOCE.  CSTA.  7450013.) 

GAGE.  STATE  TYRE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

RECORDS  AVAILABLE.  Jan.  1440  TO  DATE.  THE  LOCATION  OR  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING 
PERIOD  OR  RECORD.  THE  GAGE  HAS  SEEN  LOCATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE  JUNE  4,  1463. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.0  REET,  RRON  WATERMARK  LETT  BY  HURRICANE  OR  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS 
3.2  REET  ON  NOV.  17,  1951. 


daily  eight  a.m.  stage  in  reet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


OAY 

JAN 

RES 

man 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.06 

1.40 

2.50 

2.50 

2.50 

3.70 

2.50 

2.90 

3.00 

2.60 

2.50 

2 

2.07 

1.50 

2.90 

2. TO 

2.50 

3.90 

2. TO 

2.60 

2.50 

2.60 

2.90 

3 

2.06 

1.50 

2.60 

2.40 

2.50 

2.50 

2.B0 

2.30 

2.30 

2. TO 

2.00 

4 

2.05 

2.10 

2.90 

2.50 

2,30 

2.70 

2. TO 

2.10 

2.60 

2.40 

2.10 

5 

2.05 

1.20 

2. TO 

2. TO 

2.10 

2.60 

2.40 

2.50 

2.90 

2, SO 

1.00 

6 

2.06 

2.50 

2.50 

2.60 

2.50 

2.20 

2.00 

2.40 

2.40 

2.90 

i.oo 

7 

2.50 

2.15 

2. TO 

2.50 

2.10 

2.10 

2.60 

2.60 

2. TO 

2.50 

1.50 

8 

1.01 

2.20 

2.60 

2.50 

3.60 

2.20 

2.50 

2.70 

2.90 

2.60 

1.00 

9 

1.05 

2.40 

2.90 

3.40 

3. TO 

2.30 

2.30 

2. TO 

2.50 

2. TO 

1.40 

10 

1.06 

2.50 

2.60 

3.50 

3.50 

2.50 

3.50 

2,40 

2.30 

2.90 

1.50 

11 

t.OS 

2.90 

2.50 

4.50 

3,60 

2.10 

3.60 

2. TO 

2.20 

2.60 

2.S0 

12 

1.07 

2. SO 

2. TO 

4.00 

3.60 

2.10 

3.00 

2.50 

2.30 

2.60 

2.60 

13 

1.06 

1.10 

2.10 

4.00 

2.50 

2.20 

2.30 

2. TO 

2.50 

2.90 

2.90 

14 

2.50 

1.20 

3.90 

4.10 

2. TO 

2.50 

2.50 

2.40 

2.50 

2.50 

1.10 

15 

1.20 

1.30 

3.60 

2.50 

2.90 

2.40 

2.50 

2. TO 

2.40 

2.20 

1.20 

16 

1.40 

1.10 

3.60 

2.10 

2.60 

2.60 

2.50 

2.90 

3.90 

2.30 

1.10 

17 

1.60 

1.20 

3.90 

3.60 

2.70 

2.50 

2.70 

2.90 

3.60 

2.10 

1.20 

16 

1.50 

2.50 

2.50 

3.60 

2.50 

2.40 

2.50 

2. SO 

3.70 

2.10 

1.00 

14 

1.50 

2.60 

1.50 

3. TO 

2.40 

2.50 

2.00 

2.50 

3.70 

3.90 

1.00 

20 

1.60 

2.90 

1.90 

3. TO 

2.50 

2.60 

2.10 

2.40 

3.90 

2.10 

1.00 

21 

1.10 

2. TO 

l.SO 

3.50 

2.30 

2.60 

2.30 

2.60 

2.50 

2.50 

1.10 

22 

1.20 

2.00 

1.90 

2.10 

2.20 

2.50 

2.50 

2.60 

2.50 

2.60 

1.20 

23 

1.30 

2.90 

1.60 

3.00 

2.10 

2.50 

2.50 

2.50 

2.50 

2.40 

1.00 

24 

1.10 

2.60 

1.90 

3.00 

2.30 

2.50 

4.00 

2.40 

2.40 

2.30 

1.00 

25 

1.40 

2.90 

2.50 

3.60 

2.50 

2.50 

5.04 

2.50 

2.40 

2.20 

2.50 

26 

1.60 

2.90 

2.«0 

2.10 

2.60 

2.50 

5.06 

2.50 

2.90 

2.10 

2.40 

27 

1  .TO 

2. TO 

2.30 

3.90 

2.50 

2.40 

5.05 

2.90 

2.90 

2.10 

1.10 

20 

2.90 

2.60 

3.90 

3.80 

2.20 

2.«0 

4.10 

3,80 

2.90 

3.50 

1.00 

29 

1.10 

3.60 

2.50 

2.20 

2.50 

2.50 

3.50 

2.40 

3.10 

1.10 

30 

1.20 

3. TO 

2,60 

2.10 

2.50 

2.40 

3.60 

2.*0 

3.30 

1.30 

31 

1.30 

3.60 

3.40 

2.40 

3.90 

3.20 

The 

FOLLOWING 

RERER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

1.56 

2.19 

2.TT 

3.15 

2.66 

2.51 

2.43 

2.TT 

2.67 

2.67 

1.56 

MAX 

2.90 

2.90 

3.90 

4.50 

3.90 

3.90 

5.06 

3.90 

3.40 

3.90 

2.40 

MIN 

I. 01 

1.10 

1.50 

2.10 

2.10 

2,10 

2.00 

2.10 

2.20 

2.10 

1.00 

HIGHEST 

stage 

MAS  5,60 

AT  4  00 

R.M., 

JUL.  27, 

LOMEST  stage  was  1.00  ON  JAN.  7  ANO  LATER  OATES. 


DEC 


daily  meet  for  iota 


*AVOO  LAFOURCHE  Af  TNXSOOAUX,  LA. 


LOC«tT5!0.)AT’  ”*4r’51'  L0NS*  ON  NORTH  END  NIN6  HALL  OF  HI6HHAY  20  SRIDSE.  (8TA, 

6A6£.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  InTENHITTENTLY,  1*0*  TO  1*7*. 


STAGE  In  FEET 
DAY 


SAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 

JAN  FE»  H*R  APR  HAY  JUN  Jut  AUG  SEP  OCT  NOV  0 


5.  AO 


5.  AO 


5. AO 


5.10 


5.  AO 


S.50 


5.10 


5. AO 


5. AO  5.40 


5.70 


5.40 


5.50 


5.iO 


5.01 


5.50 


5.  IS 


5.51 


5. AS 


5.15  5.50 


5.50 


«. 75 


5. AO 


$.50 


S.A2 


5.51 


5.01 

S*,a  «. Si  5.18 

The  follohing  refer  only  to  reaoinss  appearins  in  the  table  above 


S.Sl 


5.01  5.10 


1.15 


5.11 


5.11 


5.10 


5.12 


S, 


«. 


A.' 

A.' 
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OAKY  STASES  FOR  1979 


BAYOU  SLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) 

LOCATION.  LAT,  29-23-31,  LONS.  90-20-49,  APPROXIMATELY  1.5  NILES  NORTHNEST  OF  CATFISH  LAKE.  (STA, 
8230107 , ) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  information,  prior  tu  1070  gage  reported  as  csta.  8230007.1. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  17,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3.7$  FEET  (CAUSED  8V  HURRICANE  BABE)  ON  SEP.  8,  1977. 
LOMEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.57  FOOT  ON  FEB.  16,  1977. 

daily  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


day 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.77 

0.97 

1.50 

1.44 

1.29 

1.33 

1.69 

2.07 

1.72 

1.87 

0.34 

2 

0.79 

F  0.32 

1.14 

1.75 

1.67 

1.27 

1.27 

1.65 

2.03 

1.63 

1.57 

0.31 

3 

0.33 

0.50 

1.57 

1.64 

1.81 

1.29 

1.18 

1.65 

1.98 

1.39 

1.27 

0.18 

4 

0.34 

0.55 

1.54 

1.88 

1.98 

1.24 

1.33 

1 .  SO 

1.91 

1.55 

1.34 

0.61 

5 

0.37 

0.38 

0.98 

1.11 

1.81 

1.30 

1.39 

1.54 

1.B7 

1.17 

1.41 

0.90 

6 

0.34 

0.57 

0.82 

1.14 

1.37 

l.«5 

1.36 

1.42 

1.58 

1.2« 

1.38 

1.47 

7 

1  .St 

1.63 

1.13 

1.19 

1.64 

1.57 

1.33 

1.38 

1,54 

1.25 

1.22 

1.22 

6 

0.47 

0.86 

1.05 

1.46 

1.84 

1.58 

1.31 

1.37 

1.69 

1.27 

1.42 

1.17 

9 

0.31 

0.86 

0.86 

1.78 

1.93 

1.48 

1.36 

1.39 

1.31 

1.62 

1.72 

0.88 

10 

0.47 

0.34 

0,96 

1.66 

1.91 

1.51 

1.51 

1.46 

1.61 

1.58 

1.68 

0.99 

11 

0.56 

0.61 

0.49 

2.03 

1.94 

1.16 

1.68 

1.46 

1.82 

l.«l 

1.28 

1.25 

12 

0.48 

0.67 

0.71 

2.39 

1.93 

0.91 

1.94 

1.46 

2.19 

1.61 

1.25 

1.10 

13 

1.39 

0.71 

0.98 

2.37 

1.62 

1.31 

1.81 

1.37 

2.39 

1.58 

0.76 

1.30 

ta 

1.12 

0.94 

1.21 

1.79 

1.31 

1.23 

1 .61 

1.46 

2.24 

1.38 

0.37 

0.52 

15 

0.31 

0,99 

0.36 

1.54 

1.29 

1.32 

1.73 

1.39 

1.63 

1.33 

0.56 

0.74 

16 

0.59 

0.95 

0.96 

1.44 

1.21 

1.35 

1.55 

1.48 

1.09 

1.43 

0.54 

1.12 

17 

0.84 

O.OS 

0,96 

1.34 

1.08 

1.58 

1.46 

1.47 

1.83 

1.54 

0.71 

0.63 

ia 

0.73 

0.34 

1.33 

1.22 

1.11 

1.63 

1.59 

1.48 

2.02 

1.34 

0.76 

0.56 

19 

0.86 

-0.02 

1.40 

1.13 

1.31 

1.64 

1.73 

1.51 

2.04 

1.50 

1.02 

0.90 

20 

1.30 

0.33 

1.26 

1.16 

1.26 

1.57 

1.74 

1.55 

2.21 

1.74 

1.10 

1.11 

21 

1.31 

0.86 

1.20 

1.44 

1.39 

1.53 

1.67 

1.55 

2.59 

1.78 

1.30 

1.16 

22 

0.34 

1.1« 

1.27 

1,87 

1.63 

1.47 

1.54 

1.50 

1.99 

1.98 

1.59 

1.46 

23 

0 .99 

1.24 

1.80 

2.14 

l.«4 

1.46 

1.74 

1.54 

1.66 

1.74 

1.3 

1.64 

24 

0.89 

1.44 

1.54 

2.25 

1.62 

1.43 

2.29 

1.52 

1.65 

1.51 

1.2. 

1.83 

25 

0.41 

1.71 

1.13 

2.29 

l.os 

1.30 

2.87 

1.62 

1.66 

1.56 

1.64 

0.95 

26 

0.73 

0.91 

0.88 

2.36 

1.19 

1.09 

2.72 

1.64 

1.62 

1.58 

1.46 

0.76 

27 

0.84 

1.02 

1.06 

2.01 

1.29 

1.17 

2.54 

1.71 

1  .80 

1,70 

1.34 

0.45 

20 

0.80 

1.02 

1.22 

1.69 

1.30 

1.20 

2,38 

1.71 

2.00 

1.74 

1.14 

0.45 

29 

0.61 

l.«B 

1.56 

1.26 

1.36 

2.04 

1.94 

1.96 

1.81 

0.36 

0.50 

30 

0.47 

1.54 

1.61 

I.«7 

1.34 

1.75 

1.97 

1.84 

l.*2 

0.04 

0.50 

31 

F  0.30 

1.59 

1.58 

1.74 

2.11 

2.25 

0.76 

THE 

FOLLOmInG 

REFER 

only  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.71 

1.l« 

1.69 

1.52 

1.36 

1.73 

1.56 

1.85 

1.57 

1.15 

0.89 

MAX 

1.77 

1  .80 

2.39 

1.98 

1.64 

2.87 

2.11 

2.59 

2.25 

1.87 

1.83 

MIN 

F  0.30 

0.36 

1.11 

1.05 

0.91 

1.18 

1.37 

1.09 

1.17 

0.04 

0.18 

F-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  3.09  AT  5  00  P.M.,  JUL.  25 
LOMEST  STAGE  MAS  minus  0.32  ON  OEC.  2. 


DAILY  STALES  SO*  1*74 
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BAYOU  LAFOURCHE  AT  LEEVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-14-32,  LONS,  *0.12-32.  ON  RuNnav  LEADJN6  TO  HOUSE,  NORTHEAST  OF  HISHRaY  I 
8R20SE,  (8TA.  8235407.) 

SACE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

SENERAL  INFORMATION.  On  OCT.  23,  1*74  CASE  MAS  RAISED  O.J  FOOT  TO  ASREE  mITH  nEn  BENCHMARK 
elevations.  STASES  FROM  JAN.  1  THRU  OCT.  22  HERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  4,  1*55,  TO  OATE.  ADO  0.4  TO  DAILY  STASES  RRIOR  TO  1*54. 

EXTREMES.  MlSMEST,  5.44  FEET  (CAUSED  8Y  HURRICANE  CARMEN)  ON  SEF.  8,  1*?4.  LOnEST,  MINUS  1.44 
FEET  ON  FEB.  27,  1*45, 


DAILY 

EIGHT  A 

.H.  STAGE 

IN  feet 

SAGE 

ZERO  IS 

AT  N6VD 

(1*74 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUS 

SEP 

OCT 

NOV 

oec 

1 

0.24 

1.14 

1.51 

1.7* 

1.11 

1.14 

1.74 

2.20 

1.81 

1.45 

2 

0.84 

1.15 

1.84 

l.*7 

1.21 

1.24 

1.75 

2.30 

1.44 

1.58 

3 

9.48 

1.72 

l.*» 

1.47 

1.27 

1.24 

1.81 

2.21 

1.35 

1.04 

A 

9.44 

1.93 

1.84 

2.92 

1.23 

l.«5 

t.7a 

2.11 

t.«« 

4,92 

F 

0,01 

S 

4.43 

4,*0 

1.07 

1.72 

1.28 

1.51 

1.78 

l.*0 

1.95 

9.92 

0,61 

6 

0.** 

o.«« 

1.1* 

1.3* 

1.** 

1.51 

1 ,46 

1.41 

0,*0 

9.89 

1,3* 

7 

1.71 

1.33 

1.24 

l.*7 

1.45 

1.51 

1.44 

l.l* 

4.84 

9.77 

1,09 

* 

4.34 

1.4* 

1.44 

2.45 

F  1.49 

l.*4 

1.40 

1.15 

9.85 

1.45 

1,03 

9 

9.23 

1.95 

1.84 

2,14 

1.44 

1.44 

1.54 

1.34 

1.12 

1.52 

0,6* 

10 

4.12 

1.1* 

1.82 

2.0* 

F  1.71 

1.45 

1.4* 

1.45 

1.24 

1.18 

0.66 

11 

0.4* 

0,  *4 

2.2  » 

2.11 

1.29 

2.24 

1.51 

2.14 

1.21 

1.2* 

1,31 

12 

0.82 

9.** 

2.52 

2.44 

l.lt 

2.41 

l.*l 

2.95 

1.40 

1 .12 

1,63 

1 3 

1.14 

1,11 

2.41 

l.*2 

1.57 

1.70 

1.38 

3.19 

1.41 

9.44 

1*60 

1 A 

0.*7 

1.38 

1.44 

1.3* 

l.«t 

1.70 

1.47 

2.25 

1.94 

4.54 

0.66 

IS 

9.  *8 

9. *2 

1.44 

1.35 

l.«7 

1.** 

1.55 

1.45 

1.57 

4.48 

f 

0,66 

16 

4.45 

1.14 

1.44 

1.28 

1.49 

1.55 

1.49 

2.11 

1.57 

9.17 

0,9* 

17 

0.75 

l.l* 

1.55 

1.14 

1.49 

1.44 

1.44 

2.23 

1.32 

9.3* 

0,*l 

16 

9.57 

1.51 

1.42 

1.17 

1.57 

1.73 

1.70 

2.41 

1.24 

9.18 

0.96 

19 

9.84 

1.53 

1.17 

1.18 

1  »*4 

1.46 

1.71 

2.11 

1.34 

9.40 

0,66 

26 

1.49 

1.91 

'.51 

1.2* 

1.1* 

1.43 

l.*l 

1.72 

2.4* 

1.40 

*.** 

0.6* 

21 

1.51 

1.17 

1.41 

1.48 

1.28 

1.70 

1.82 

2.23 

l.«* 

4.48 

0,9* 

22 

9.15 

1.41 

1.44 

1.84 

1.73 

1.79 

1.74 

1.47 

1.71 

1.44 

1,19 

23 

4.59 

1.47 

2.99 

2.10 

2.10 

1.42 

2.47 

1.57 

1,04 

1,62 

24 

4.44 

1.58 

1.74 

2.44 

1.** 

1.58 

2.8* 

1.57 

1.1* 

1.6* 

25 

•0.14 

2.19 

1.01 

2.41 

1.14 

!.*1 

2.81 

1.73 

1.32 

0.6* 

26 

4.38 

1.18 

l.«l 

2.40 

1.2* 

1.2* 

2.57  F 

1.44 

1.87 

1.31 

0.69 

27 

4.55 

4.85 

1.14 

1.84 

1.05 

1.33 

2.35 

1.89 

2.14 

1.42 

f 

6.1* 

26 

4.44 

1.07 

1.1* 

1.41 

1.91 

1.40 

2.24 

1.8* 

2.15 

1.74 

0,11 

24 

9.24 

1.41 

1.7* 

1.03 

1.51 

1.88 

2.14 

2.11 

1.81 

6.17 

36 

9.34 

1.8* 

l.*« 

1.28 

1.38 

1.72 

2.18 

1.48 

2.4* 

0.93 

31 

4.38 

1.87 

1.14 

l  .4* 

2.2* 

2,3* 

0.99 

THE 

folloming 

refer  only  to 

REA01NGS 

APPEARING  in  THE 

TABLE 

ABOVE 

"(AN 

1.31 

1.84 

1.5* 

l.«T 

1.82 

2.01 

1.43 

«A* 

2.94 

2.41 

2.1* 

F  1.7l 

2.8* 

1.14 

2.1* 

»1N 

9.9* 

1.97 

1.91 

1.13 

1.2* 

1.35 

9.85 

P«  NOT  AT  STATED  TIME 

hiomesy  stase  mas  j.jj  at  12  34  r.n.,  jul.  ii. 
LQMEST  stale  mas  minus  9.14  ON  JAN.  25, 


y\% 

s 
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DAILY  5TA6E8  FOR  1979 

BAYOU  CHEVREUIL  NEAR  CHEGBY,  LA 

• 

L 

LOCATION.  LAT.  29. 54. 

42,  LONS*  90-4S-4S.  ON 

PILING  IN  BORROW 

PIT,  300  FEET 

NORTH  OF 

highway 

20 

■. 

BRIDGE  AND  5.5  MILES  NORTHEAST  OR  CHEGST . 

(STA.  8252507.) 

*'•  / 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  staff. 

*  i 

general  information. 

DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1469,  GAGE 

ZERO  NAS  MINUS 

0,60  FOOT 

.\V 

NGVO  FROM  1951  TO 

1975.  ON  NOV,  10,  1976 

GAGE  >AS  RAISED 

0.60  FOOT  TO  AGREE  m I TH  NEM  GAGE 

ZERO.  STAGES  FROM 

JAN.  1  TO  NOV,  10  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 

PRIOR 

0  1976  GAGE  ZERO 

HAS 

tm 

MINUS  0.60  FEET,  NCVD . 

w 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  11,  1951,  TO  DATE. 

»  i '• 

EXTREMES.  HIGHEST,  3. 

60  FEET  ON  APR.  23,  1973 

.  LOmEST,  MINUS 

1,00  FOOT  ON  JAN.  14, 

145*. 

>v< 

EXTREMES  have  seen 

ADJUSTED  TO  ngvd. 

OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  NGVD 

(1976 

ADJ.) 

w**  % 

r 

DAY  JAN  FEB 

MAR  APR  MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1  1.5*  0.47 

2.83 

2.30 

2.54 

2.09 

1.65 

1.87 

0,60 

2  1.3B  0.89 

2.76 

2.31 

2,46 

2.11 

1.47 

1.79 

0.54 

3  1.21  0.88 

2.T* 

2.29 

2,36 

2.16 

1.36 

1.57 

0.54 

4  1.01  1.33 

2.80 

2.26 

2.31 

2.17 

1.34 

1.36 

0.45 

5  0.44  1.B5 

2.T7 

2.19 

2.24 

2.11 

1.15 

1.32 

0.45 

5 

*  2.53 

2.72 

2.12 

2.17 

2.16 

1.30 

0.61 

7  2.78 

2.64  F  2.60 

2.08 

2.11 

2.19 

0.99 

1.21 

0.87 

B  2.  S3 

2.59  2.77 

2.04 

2,04 

2.14 

1.04 

1.10 

0.97 

4  2.88 

F  2.10  2.74 

2.03 

2.00 

2.04 

1.10 

1.2* 

1.02 

■.  ■'.■ 

10  2.S7 

2.72 

2.03 

1,96 

1.93 

1.17 

1.38 

0.8* 

V" 

11  2.84 

2.72 

2.03 

1.93 

1.92 

1.03 

1.46 

0.93 

12  2.80 

2.73 

1.97  F  1.92 

I. 84 

1.93 

1.05 

1.35 

l.l* 

13  2.76 

2.74 

1.87  1.42 

1.78 

1.78 

1.15 

1.11 

1.32 

^  -* 

14  2.71 

2.74 

1.78  1.89 

1.69 

1.88 

1.27 

0.83 

1.47 

k.  / 

15  F  0.90  2.65 

2.75 

1.76  1.48 

1.73 

1.42 

1.16 

0.60 

1.25 

i 

16  2.60 

2.75 

1.77  1.42 

1.78 

1.81 

1.26 

1.05 

p 

17  2.54 

2.75 

1.76  1.7* 

1.70 

1.77 

1.40 

F  0.5* 

1.00 

18  2.51 

1.74  1.63 

1.66 

1  .•* 

l.*l 

0.66 

0.64 

19  2.45 

1.74  1,62 

1.66 

1.45 

l.*5 

0.81 

0.55 

r.'-' 

20  2.38 

1.71  1,71 

1.67 

2.65 

1.60 

1.01 

0.62 

K- 

21  2.60 

F  2.10 

1.64  1.72 

1.68 

2.1* 

1.70 

l.l* 

0.77 

22 

2.09 

1,77 

1.68 

2.18 

1.76 

l.*4 

1.02 

23 

2.25 

1,65 

1.66 

2.1* 

1.84 

l.«l 

1.33 

f . 

24 

2.22 

1,96 

1.71 

2,06 

1.60 

1.35 

1.6* 

M 

25 

2.18 

2.*3 

1.7* 

2.02 

1.37 

1.68 

1.56 

26  F  2.95 

F  1.90  2.16 

2.56 

1.81 

1.92 

1.28 

1.72 

1.31 

27  2.43 

1.86  2.04 

2.64 

1.81 

1.85 

1.32 

1.59 

1.10 

c 

28  2.88 

1.86  1.46 

2.89 

1.4* 

1.7* 

l.*2 

1.54 

0.84 

29  0.80 

1.86  1.94 

2.86 

1.96 

1.75 

1.50 

1.21 

0.88 

30  0.79 

1.86  1.47 

2.85 

1.98 

1.71 

1.61 

0.85 

0.82 

L'-’ 

31  1.23 

1.44  2.29 

2.5* 

2.06 

1.81 

0.63 

h:- 

THE  FOLLOmING  REFER  only  TO  READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

g® 

MEAN 

1.42 

1.98 

0.93 

MAX 

2.5* 

2.19 

1.6* 

MIN 

1,66 

1.71 

0.45 

k' 

F«  NOT  AT  STATED  TIME 

•  ‘ 

HIGHE8T  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  2.95  AT  9  00  A.M.,  FEB.  26. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  0.46 

ON  DEC.  4  ANO  5. 

& 

r>- 

/• 

**  * 

»  • 

CO 

tJ 

<9 _ •... 

:vi  .  9  _  -  9. 

...  9  .  •*  -9 

■9  9 

"9 

-- 

9 

* 

57rr 

«T 

■  —  -  .Y 

< 

- 

• 

►  - 

» 

DAILY  stages  for 

1979 
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BAYUU  DES 

allemands 

AT  OES 

allehands,  la. 

» 

-  - 

- ... 

-i 

k 

LOC*TIUN#  LAT,  ?9-49- 

2b,  LONG.  90*28 

-36,  ON  BULKHEAD 

100  FEET 

UPSTREAM  FHOM 

U,  S.  HIGHWAY  90 

bRIDGE.  (STA,  837000/.) 

•  i 

‘ 

GAGfc. 

automatic  recorder  and 

WIRE  WEIGHT, 

--  \  / 

l" 

GENERAL 

informat  ion. 

ON  SEP. 

30,  1976  GAGE  WAS 

RAISED 

0,56  FOOT  TO  AGREE  -ITh  NEW  BENCHMARK 

* 

ELEVATIONS 

.  stages 

FROM  JAN.  1  Thru  SEP.  30 

-ERE  CORRECTED 

TO  NEm 

DATUM, 

* 

E 

' 

RECORDS 

AVAILABLE.  JAN.  18, 

1950,  TO 

date. 

_ 

.■-.‘A.  - 

A 

! 

EXTREMES.  HIGHEST,  3. 

74  FEET 

UN  APR, 

22,  1973, 

LOWEST 

,  MINUS 

0.3  FOOT 

FROM 

JAN,  13 

TO  15,  1950, 

• 

i' 

DAILY  EIGHl  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NG  V  0 

(197b 

AOJ.) 

;• 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.99 

0.18 

1  ,40 

1  ,84 

1.98 

1.70 

1.00 

1.98 

1,90 

1.68 

0,39 

_ 

3 

2 

l.«5 

0.19 

1.35 

1.90 

1.99 

1.70 

0,99 

1  .67 

1.09 

1.60 

0 , 3e 

9 

- 

3  f 

0.79 

0.48 

1 .67 

1  .97 

2.13 

1.60 

1.00 

1.73 

1.97 

l.«l 

0.38 

a 

O.bO 

0.73 

1.85 

2.04 

2.27 

1.50 

1,03 

1  .65 

1.92 

1.26 

0.34 

- 

i*' 

5 

0.57 

1.03 

1.70 

1  .87 

2,20 

1.38 

1  .06 

1.58 

1.83 

1.27 

0,39 

-  ■ 

'■ 

b 

0.53 

1.82 

1.53 

1 .89 

2.03 

1,30 

1.05 

1.50 

1.79 

1.28 

0.64 

V. . 

.  *• 

* 

7 

0.95 

1.97 

1.38 

1  .62 

1,99 

l.«8 

1.10 

1.87 

1.77 

1.10 

0.90 

.  *•  .  "* 

„  * 

•  ■ 

8 

t.oo 

1  .US 

1.22 

1.88 

1.97 

1  .60 

1.10 

1,46 

1.66 

1  .0? 

0.94 

.  *. 

*', 

9 

0.72 

1.82 

1.26 

1.70 

1.91 

1,60 

1.13 

1.52 

1.52 

1.17 

0.08 

Lj 

10 

V).b7 

1  .58 

1.82 

1  .68 

2.08 

1.63 

1  ,20 

1.53 

1.50 

1.38 

0.79 

*  • 

a 

1  1 

0,79 

1  .48 

1.23 

1.07 

2.07 

1.56 

l  ,05 

l.«5 

F 

1.60 

1.30 

0.86 

* 

12 

0,74 

1.38 

1.00 

2.10 

2,00 

1.31 

1  .70 

1.37 

1.10 

1.15 

.  , 

-  . 

13 

r  ,85 

1.27 

1.08 

2.2« 

2.09 

1.27 

1.72 

1.27 

F 

1.50 

0,92 

1.29 

*•  . 

19 

0.89 

1.23 

1.29 

2.19 

1.96 

1.38 

1.73 

1.25 

1  ,78 

0.59 

1.15 

«„■  *.  .  .* 

i5 

0.50 

1.28 

1.13 

2.01 

1.02 

1.68 

1.30 

1.79 

0.43 

0.92 

f- 

lb 

o.so 

1.21 

1.12 

1  .89 

1.72 

1.50 

1.25 

1.58 

0.4b 

0.91 

1  * 

17 

0.57 

1  .06 

1.28 

1.04 

1  .bb 

1.32 

1.25 

1.59 

0.40 

0.0? 

**8  *  -  ‘  ‘  ^ 

ie 

0,68 

1.02 

1.58 

1.78 

1.59 

1.26 

1.28 

1.81 

0.59 

0.46 

! 

A| 

1* 

0,69 

0.80 

1.79 

1.70 

1.66  F 

1.87 

1.32 

1.37 

1.92 

0.73 

0,41 

t#."*  . 

20 

1.15 

0.82 

1.83 

1.64 

1  ,bO 

1.86 

1.42 

1.82 

2.08 

0.92 

0.5b 

■"; 

21 

0.85 

1.25 

1.87 

1.81 

1.57 

1.37 

1.8» 

1.46 

2.29 

1.05 

0.71 

'  •  \* 

*/ 

22 

0.57 

l  .85 

1.70 

2.29 

1.64 

1.30 

1.51 

1.40 

2.09 

1.37 

0.9? 

* 

L~ 

23 

0.7a 

F  1.87 

1,06 

F  2.53 

1.30 

1.70 

1.39 

l.«3 

F  1.75 

1.38 

1.19 

’ 

1  - 

29 

0.77 

1.12 

1.58 

2.52 

1.32 

1.95 

1.88 

1.77 

1.62 

1  .07 

1.52 

*  .**  .  " 

.** 

■„-' 

25 

0.52 

1.85 

1.30 

2,44 

1.60 

1.27 

2.30 

1.53 

1.65 

1.23 

1.1b 

1.26 

/ 

>* 

2b 

0.72 

1.59 

1.03 

2.2« 

1.87 

1,19  F 

2.50 

1.60 

1.18 

1.2* 

0.92 

Jy 

27 

0,8a 

l.«7 

1.10 

2,20 

1.40 

1.13 

2.57 

1.60 

1.20 

1.27 

0 .76 

■ 

26 

o.s« 

1.40 

1.17 

2.00 

1.85 

1.18 

2.57 

1.68 

1.32 

1.30 

0.67 

k 

'41 

P 

29 

0,37 

1.89 

1.90 

1.51 

1.20 

2.45 

1.73 

1.41 

0.90 

0.79 

-* 

30 

0,45 

1.73 

1.98 

1.62 

1.18 

2.26 

1.03 

1.56 

O.Si 

0.63 

•  *  . 

.  * 

31 

0,45 

1,65 

1.70 

2.10 

1.95 

1.89 

0,50 

I  HE 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TU 

READINGS  APPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

-  *•  *  . 

S-“s 

MEAN 

0.73 

1.27 

1.83 

1.97 

1.59 

1.51 

1.07 

0,70 

* 

MAX 

1.89 

1.97 

1,86 

F  2.53 

2.57 

1.98 

1  .04 

1.52 

.  *.  ** 

MlN 

0.37 

0.18 

1  .00 

1  .62 

0,99 

1.25 

0,43 

0.38 

* 

si 

-  9 

F*  NOT 

AT  stated  time 

HIGHEST 

STAGE 

«»S  2.57 

ON  JUL 

26.  27 

AND  20. 

►4 

LOWEST 

STAGE 

WAS  0,08 

UN  7E8. 

1. 

#  ... 

Ht? 

W  ^  ‘ 

■.  ; 

L  -’■ 

•  :] 

.  .* 

*  8 

,  A 

-  • 

- 

yi 

.  ■' 

jf 

•;  -'9 

9 

'9 

9 

-  .  -9 

. . :9 . 

_ 9 

,-4 

F 

9 

9 

9  • 

r.  . 

E 

DAILY  STAGES  FOE  1979 
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8A70U  8ARATARIA  AT  LAFITT €,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29.40-06,  LONS. 
MARRERO  ANO  FOURTH  STREETS. 


"H**r  0r  MICK»  «■*«  ANO  S0AT.LAUNCH1N6  RAMS  AT 
(STA«  6267507,) 


SASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF, 


RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  14,  1455,  TO  DEC,  31,  1460,  AND  NAT  I,  14*3#  TO  DATE. 

£XTj5S“i2  JnoISI'iSm!  <C4U*E0  BY  "“"a11*"*!  ON  OCT.  A,  1464.  LOHEST.  MINUS  «.*  FOOT  ON 


OAILT 

EIGHT 

A.H.  STAGE 

IN  FEET 

gage  zero 

18  AT 

NGVD 

OAT 

JAN 

Fee 

MAR  AFR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

« 

S 

2.02 

1.23 

0.52 

0.73 

0.20 

0.59 

0.86 

1.06 

l.OS 

l.OS 

1.45  2,18 
2.05  2.07 
2.01  2.18 
1.64  1.70 

1.90 

2.20 

2.41 

2.51 

1.77 

1.76 

1.69 

1.59 

1.50 

1.37 
1.36 

1.38 
1.49 
1.54 

1.44 

1.90 

1.87 

1.82 

1.81 

2.32 

2.33 
2.26 
2.16 
2.03 

1.47 

1.84 

1.62 

1.70 

1.35 

2.03 

1.78 

1.62 

1.56 

1.54 

0.67 

0,65 

0.54 

o.si 

1.06 

6 

7 

S 

9 

19 

0.89 

1.70 

1.08 

0.67 

0.82 

1.66 

2.01 

1.60 

1.33 

1.00 

1.46  1.59 
1.59  1,64 
1.34  1.89 
1.37  2.00 
1.59  1.96 

1.41 

2.04 

2.20 

2.25 

2.35 

1.68 

1.88 

1.41 

1.78 

1.8! 

1.52 

1.50 

1.49 

1.55 

1.65 

1.70 

1.62 

1.67 

1.73 

1.72 

1.86 

1.82 

1.76 

1.65 

1.87 

1.37 

1.31 

1.33 

1.60 

1.56 

1.59 

1.43 

1.59 

1.84 

1.79 

1.54 

1.55 
1.50 
1.28 
1.28 

11 

12 

13 

14 

15 

0.88 

0.92 

1.51 

l.l« 

0.63 

1.21 

1.17 

1.18 
1.28 
1.40 

1.17  2.48 
1.07  F  2.90 
1.38  2.75 
1.51  2.21 
0.90  1.94 

2.36 

2.30 

2.  OS 
1.72 
1.66 

l.St 

1.16 

1.43 

1.46 

1.63 

2.48 

2.11 

1.42 

1.45 

1.42 

1.67 

1.64 

1.60 

1.70 

1.70 

2.06 

2.22 

2.23 

2.24 
1.81 

1.48 

1.62 

1.65 

1.24 

1.43 

1.50 

1.40 

0.48 

0.63 

0.77 

1.54 

1.53 

1.64 

1.13 

1.14 

14 

17 

18 

19 

20 

0.91 

1.10 

1.03 

1.22 

1.65 

1.32 

0.80 

0.96 

0.58 

0.84 

1.19  1.82 
1.32  1.79 
1.78  1.71 
I.9J  1.68 
1.89  1.72 

1.60 

1.58 

1.67 

1.76 

1.71 

1.67 

1.77 

1.81 

1.82 

1.74 

1.69 

1.59 

1.63 

1.82 

1.89 

1.62 

1.69 

1.72 

1.79 

1.80 

1.79 

2.02 

2.27 

2.21 

2.60 

1.64 

1.71 

1.57 

1.77 

2.08 

0.79 

0.42 

0.49 

1.26 

1.35 

1.20 

0.88 

0.67 

0.95 

1.17 

21 

22 

23 

24 

25 

1.43 

0.65 

1.02 

1.01 

0.67 

1.34 

1.73 

1.77  1.94 
1.85  2.41 
2.22  2.67 
1.72  2.66 
1.33  2.50 

1.74 

1.97 

2.33 

l.«3 

1.48 

1.73 

1.7! 

1.68 

1.64 

l.«7 

1.82 

1.78 

2.12 

2.74 

2.66 

1.74 
1.67 
1.78 

1.75 
1.88 

2.81 

2.26 

l.*7 

1.90 

1.84 

2.12 

2.39 

1.88 

1.60 

1.66 

1.54 

1.93 

1.64 

1.44 

1.83 

1.27 

1.51 

1.90 

2.02 

1.23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0.98 

1.15 

0.89 

0.68 

0.79 

0.53 

1.12  2.48 
1.34  2.18 
1.50  1.93 
1.80  1 .84 
2. II  1.44 
2.08 

1.35 

1.48 

1.58 

1.67 

1.90 

1.47 

1.30 

1.35 

1.44 

1.52 

1.54 

2.77 

2.99 

2.87 

2.55 

2.21 

2.07 

1.42 

1.98 

2.05 

2.20 

2.33 

2.41 

1.85 

1.95 

2.04 

2.10 

2.05 

1.60 

1.77 

1.85 

1.98 

2.12 

2.52 

1.73 

1.69 

1.43 

0.62 

0.46 

0.44 

0.74 

0.74 

0.83 

the 

FOLLONlNG 

refer  onlt  to 

'READINGS 

AFPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

HA* 

"IN 

2.09 

F  2.90 
1.54 

1.62 

l.*t 

1.16 

1.44 

2.49 

1.36 

1.82 

2.«1 

1,60 

2.07 

2.81 

1.65 

1.72 

2.52 

1.24 

1.39 

2.03 

0.46 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HISMEST  STASE  MAS  3.9#  AT  10  90  F.H.,  JUL.  *7. 
LOMEST  STAGE  NAS  0.16  On  FEB.  |.  * 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 


COMITE  RIVER  NEAR  BAKER,  LA. 

LOCATION.  LAT.  10-35-47,  LONG,  41-05-18.  DYER  ROAO  BRIDGE,  4.5  MILES  EAST  OF  BAKER.  (BTA. 
8501604. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE,  JAN.  IS,  1465,  TO  DATE, 

EXTREMES.  HIGHEST,  73.34  FEET  ON  APR.  16,  1467.  LOXEST  [FROM  INCOMPLETE  RECORD)  SB. 61  FEET  ON 
AUG.  24,  1472. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

-AR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

54.26 

56.45 

54.62 

S5.40 

53.86 

54,06 

51.34 

2 

54.27 

S5.3B 

54.45 

F 

54.07 

F 

53.15  54.50 

53.78 

54.22 

1 

54.23 

54.45 

58.60 

54.64 

54.11 

F 

53.21 

F 

53.65 

S4.ll 

4 

F  54.20 

S4.14 

54.05 

60.41 

54.03 

F 

56.07 

54.02 

8 

5 

S7.2S 

58.56 

SB. 53 

54.46 

53.45 

6 

60,60 

S5.S7 

56.44 

54.25 

F 

S3. 45 

7 

60.84 

55.01 

56.32 

54,48 

8 

58.48 

54.80 

S5.76 

F 

53.51 

54.28 

4 

F  54.63 

55.88 

54.66 

55.24 

54.07 

F 

51.61 

10 

54.32 

55.12 

F 

54.71 

F 

53.14 

54.05 

54.11 

11 

54.17 

54.87 

F 

53.66 

54.78 

12 

54.08 

54.64 

F  53.72 

54.57 

54,71 

8 

11 

54.02 

54.55 

54.41 

54.28 

53.51 

14 

54.00 

54.47 

55.75 

54.14 

58.38 

15 

53.48 

54.42 

51.16 

F 

53.20 

55.15 

54.05 

57.04 

16 

51.45 

54.36 

54.42 

F 

S3. 57 

54.01 

55.35 

17 

51.42 

54.27 

54.12 

53.48 

54.52 

18 

51.46 

54.44 

54.20 

F 

53.44 

51.47 

54.17 

14 

53.45 

56.01 

54.10 

53.45 

54.04 

20 

57.27 

55.02 

F  53.68 

54,87 

F 

S3.S4 

51.43 

21 

60.02 

54.57 

54,2« 

54.54 

F 

53.45 

22 

54.22 

62.50 

54.70 

54,10 

55.17 

F 

51.55 

F 

51.44 

23 

55.52 

F 

54.77 

67.76 

54.02 

54.24 

53.44 

24 

54.18 

F 

54.15 

F 

53.88 

54.14  F 

53.47 

25 

57.40 

55.87 

F 

54.40 

54.48 

26 

55.43 

F 

55.57 

55.34 

53.86 

54,63 

27 

56.26  F 

55.63 

54,88 

55.52 

F 

55.85 

54.17 

28 

56.47 

54.42 

55,08 

54.28 

54.13 

54.04 

24 

55.10 

F 

51.40 

54,72 

54.08 

53.46 

30 

54,86 

51.83 

54.41 

54,00 

53.62 

31 

54.44 

56.18 

53.43 

F 

53.45 

the  fqllomIng  refer  only  to  readings  appearing  in  the  table  above 


MEAN 

MAX 

MIN 


F-  NOT  AT  STATED  TIME  8.  CHANNEL  DRY 

HIGHEST  STAGE  mas  64.70  AT  3.45  P.M.,  APR.  23. 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  53.15  UN  m*y  2. 
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UNITE  8AYQU  NEAR  ZACHARY,  LA, 


^0C (STA^* 8501909^)"^****^*  L0NS*  ,l*0T'19*  L0"1*  ZACHERY  ROAD,  TnQ  NILES  SOUTHEAST  OF  ZACHARY, 

SA6E.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  staff, 

SEN|icr  ,R£A0  *N0  **int*inE0  SY  U,  S.  SEOLOSICAL  80RVEY ,  PRIOR  TO  AUtt.  1972, 

*as£at  n«vo!NTalso?  o9I,l?  reaoins.'nere  2?  EE?s“?eAE?HS:  °RUEANS  0I8TRICT-  *N0  ™£  S*SE 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1965,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HISHEST,  22.62  FEET  ON  APR.  2J,  1979.  LO"EST,  5.06  FEET  OH  MAY  1J,  1979. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  CORRECTEO  TO  PRESENT  OATUM.  >3'  1  7  * 


MEAN  DAILY  STASE  IN  FEET 

°*Y  JAN  FEB  M*R  APR  MAY  JUN  JUL 


Case  ZERO,  65.00  FEET,  NSVD 
XUS  SEP  OCT  NOV  OEC 


I 

3.64 

6,18 

4.34 

3.64 

3.85 

5.82 

3.39 

3.66 

3.74 

2 

4.01 

8.92 

8.99 

3.68 

3.77 

«.3T 

3.39 

3,60 

4.96 

3 

3.62 

6.78 

13.89 

12.94 

3.63 

8,16 

3.36 

3.56 

10.37 

4 

3.69 

11.30 

5.38 

15.23 

6.03 

4,29 

3.38 

3.52 

5.39 

5 

3.64 

11.11 

10.42 

8.02 

0.28 

«. IT 

3. 37 

3.69 

4.26 

4 

3.64 

15.85 

4.64 

8.79 

5.10 

3.88 

3.37 

3.66 

4.00 

7 

4.95 

16.39 

8.37 

4.43 

4,34 

3.69 

3.«2 

3.44 

4.13 

8 

4.75 

7.91 

4.20 

«.17 

4.02 

3.61 

9.23 

3.42 

3.76 

9 

«.42 

5.13 

8. OT 

4.01 

3.89 

3.56 

3.61 

3.42 

3.62 

10 

4.45 

9.61 

5.05 

3.92 

3. T9 

3.58 

3,50 

3.43 

3.56 

U 

3.84 

8.37 

6.21 

3.87 

8.  T  t 

3.52 

7.22 

3.45 

3.49 

1? 

3.73 

*.23 

4.66 

8.10 

5.76 

3.48 

6,87 

3.42 

3.47 

13 

3.67 

«.12 

8.38 

4,38 

3.06 

3.85 

7.89 

3  »  4 1 

3.45 

14 

3.64 

9.08 

4.14 

8.01 

3.93 

3.89 

8.91 

3.42 

3.45 

IS 

3.61 

8.03 

3.97 

3.86 

3.74 

3.83 

9.80 

3.42 

3.39 

16 

3.6a 

3.96 

3.89 

3.77 

3.66 

3. 8J 

8.18 

3.69 

3.36 

17 

3.57 

3.90 

3.85 

3.71 

3.61 

3.83 

3.88 

4.10 

3.42 

18 

3.56 

5.91 

3.88 

3.67 

3.58 

3.49 

3.60 

3.66 

3.50 

19 

3.56 

6.68 

3.80 

3.66 

3.55 

3.87 

7.31 

3.55 

3.46 

20 

12.02 

6.86 

3.»1 

3.63 

3.54 

3.42 

7,08 

3.46 

3.94 

21 

11.67 

8.56 

3.77 

10,89 

3.53 

3.81 

5.92 

3.45 

4.77 

22 

5.93 

9.82 

3.97 

19.90 

3.53 

3.81 

7.06 

3.49 

3.92 

23 

11.11 

12.37 

8.64 

22.62 

3.57 

3.41 

8.83 

3.52 

3.66 

24 

7.66 

20,14 

8.18 

14.03 

3.55 

3.91 

8.26 

3.46 

3.56 

2$ 

6.05 

15.78 

9.08 

5.38 

3.58 

3.85 

5.61 

3.70 

3.52 

26 

5.06 

6.12 

3.88 

«.72 

3.51 

3.81 

6.16 

3.60 

3,47 

27 

7.4S 

4,86 

3.88 

8.86 

3.89 

s.8« 

8.35 

3.45 

3.45 

28 

5.65 

9.53 

3.78 

8.25 

3.88 

3.39 

9,83 

3.41 

3,42 

24 

4.65 

3.70 

4.06 

3.51 

3.37 

«.22 

3.43 

3.41 

30 

6.61 

3.71 

3.92 

8.43 

3.38 

3.93 

3.45 

3.42 

31 

12.65 

3.67 

9.88 

3.76 

3.44 

the 

FOLLU«INS 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

H£AN 

5.48 

7.53 

8.72 

*.59 

4.34 

3.64 

4.94 

3.51 

3.97 

*AX 

12.65 

20.14 

13.89 

22.62 

9.88 

5.82 

0.67 

4.10 

10.37 

HJN 

3.5b 

3.90 

3.67 

3.63 

3,06 

3.37 

3. ST 

3.«J 

3.  38 

9,07 
J.76 
3. SR 
J.9S 
3.80 

3.39 
3. 38 
3.37 
3.36 
3.35 

3.35 

3.35 

3.35 

3.36 
3.36 

3.36 
3.16 
3. IT 


3. 99 
9.12 
9.89 

3.99 
3.61 

3.56 

1.50 

3,96 

3.95 

3.91 

9.99 


9.22 

3.78 
3.92 

3.95 
3.51 

3.95 

3.90 

3.91 
3.62 
9.00 

1.78 
3.69 
3.59 
1.50 


3.87 

3.97 

1.89 
3.85 
1.82 

3.90 

1.77 

8.78 
9.80 

10.99 

8.35 

8.96 

9.27 

1.83 

3.76 


3.99 
3.69 
3.62 
3. SB 
3.57 

3.55 

3.53 

3.52 

3.51 

3.51 

3.98 

3.98 

7.35 

11.01 

6.09 

8.78 

8.80 

9.11 

3.95 

1.85 

3.77 

1.78 

3.79 
9.61 

8.85 

8.15 

9.00 

3.89 

3.81 

3.78 

3.70 


3.57  8.16  8.27 
8.89  10.88  u.oi 
3,35  3.80  3.98 


MISMEST  STASE  MAS  22.62  ON  APR,  21. 
LONEST  STASE  MAS  3.06  ON  MAY  13. 
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OAILY  STASES  EOS  1479 


WHITE  BAYOU  EAST  DIVERSION  CANAL  NEAR  BATON  ROUGE,  LA. 


LOCATION,  LAT.  JO-O7-O0,  LONS.  91.06-55.  STATE  NISHNAV  *7  (PLANK  ROAD)  BRIDGE,  2.1  NILES  SOUTH 
ON  FRED.  (STA.  *502209.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  START. 

GENERAL  INFORMATION.  EASE  READ  AND  MAINTAINED  SY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  AUG.  19T2, 
GAGE  NAS  MAINTAINED  SY  U.S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS.  NE*  ORLEANS  DISTRICT,  THE  GAGE  ZERO  NAS  AT 
N6V0,  ANO  DAILY  READINGS  HERE  AT  EIGHT  A.M.  PRIOR  TO  1*79,  GAGE  NAS  RNORN  AS  STENART  SWAMP 
DIVERSION  CANAL  near  FRED,  LA. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1965,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17. AS  FEET  ON  OEC.  7,  1971.  LOnEST,  1.51  FEET  ON  OCT.  21,  197*. 

EXTREHES  HAVE  SEEN  CORRECTED  TO  PRESENT  OATUM. 


mean  daily  stage  in  FEET 


GAGE  ZERO,  62.00  FEET,  NCvO 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

*.00 

4.17 

4.02 

1.92 

1.44 

5.02 

l.«l 

l.*l 

4.15 

3.96 

4.05 

2 

4.05 

4.14 

4.55 

1.96 

1.94 

4.77 

l.«2 

l.*l 

4.27 

3.94 

1.95 

3 

4.01 

4.40 

7.41 

6.94 

1.95 

4.18 

1.42 

1.91 

4.05 

3,92 

1.92 

4 

4,00 

4.65 

4.42 

S.14 

4.02 

4.01 

3.91 

1.41 

1.95 

3,92 

1.90 

5 

4.00 

5. SO 

«.17 

4.14 

1.98 

1.49 

1.40 

1.40 

1.91 

3.9| 

1.89 

6 

4.01 

9.25 

4.05 

1.99 

1.45 

1.94 

1.40 

1.90 

4.01 

3.91 

1.87 

7 

4.21 

7.77 

4.00 

1.91 

1.44 

1.94 

1.90 

1.90 

4.01 

3.91 

1.87 

6 

4.04 

4.46 

I.** 

1.91 

1.95 

1.48 

1.45 

1.90 

1.41 

3.91 

l.ST 

9 

*.0l 

«.15 

1.97 

1.90 

1,94 

1.44 

l.*6 

1.89 

1.41 

3.91 

4.07 

10 

1.9S 

4.06 

«. IT 

l.SS 

1.94 

1.91 

1.47 

1.89 

1.90 

3.09 

*.19 

11 

1.97 

4.01 

4.10 

1.89 

1.96 

1.91 

4.87 

1,69 

1.90 

3.00 

4.09 

12 

1.95 

4.01 

4.10 

1.92 

4,02 

1.94 

4.2* 

1.89 

1.95 

3.07 

1.96 

13 

1.95 

4.01 

4.01 

4.01 

1.45 

1.9* 

4.17 

l.SS 

1.97 

3.06 

1.94 

14 

1.91 

4.04 

1.9S 

1.94 

1.92 

1.91 

4.16 

l.SS 

1.98 

3.04 

1.91 

15 

1.91 

4.02 

l.S* 

l.SS 

1.42 

1.4* 

4.02 

l.SS 

l.*2 

3.00 

1.90 

16 

1.91 

4.01 

1.95 

1.87 

1.94 

1.4* 

1.95 

l.SS 

1.90 

3.70 

1.90 

17 

1.91 

4.01 

l.«7 

1.87 

1.41 

1.9* 

1.92 

1.88 

l.»9 

3.75 

1.89 

16 

1.91 

4.41 

1.49 

1.87 

1.91 

l.«4 

1.92 

1.87 

l.SS 

3.72 

1.89 

19 

1.94 

4.1* 

4.00 

1.87 

1.91 

1.94 

l.»l 

1.87 

l.SS 

3.09 

1.B9 

20 

7.2* 

«.ll 

4.00 

1.87 

1.42 

1.94 

1.91 

l.SS 

*.19 

3.67 

1.89 

21 

5.5S 

4,14 

4.00 

8.17 

1.91 

1.94 

1,94 

1.89 

4.14 

3.66 

l.S* 

22 

•.25 

4. IS 

4.15 

11.18 

1.4« 

1.94 

1,94 

1.92 

1.98 

4.10 

4.10 

23 

5.10 

7.70 

4.24 

15.45 

1.45 

1.94 

1.94 

1.92 

l.»5 

4.06 

4,58 

24 

5. OS 

12. SO 

4.04 

8.99 

1.94 

1.94 

1.99 

1.92 

1.42 

3.94 

4.2* 

25 

4.5* 

10.00 

4.00 

4.42 

1.4* 

!.*5 

4.07 

1.98 

1.90 

3.92 

7.42 

26 

4.11 

4.00 

«. IS 

1.94 

1.95 

«.16 

4.04 

1.90 

3.90 

4.42 

27 

4.40 

4.02 

4.08 

1,94 

1.94 

4,10 

4.02 

1.40 

3.00 

4.24 

26 

4.20 

4.0* 

4.02 

4.04 

1.95 

l.»l 

1.45 

1.95 

1.90 

3.97 

*.10 

29 

4.10 

4.00 

4.02 

1.97 

i.«l 

1.91 

1.92 

1.90 

3.07 

4.00 

30 

4.76 

1.96 

1.46 

5.10 

1.92 

J.»2 

1.92 

1.91 

3.06 

1.49 

31 

5. SO 

1.94 

4.97 

1.92 

3.94 

4,50 

the 

FOLLOnING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

WEAN 

4.16 

4. IS 

5.21 

4.01 

4.01 

4.00 

1.91 

1.96 

3.09 

*.15 

WAX 

7.24 

7.41 

15.45 

5.10 

5.02 

4,07 

4,04 

4.27 

4  50 

7.42 

MIN 

!.«1 

1.44 

1.87 

1.91 

1.42 

3.90 

1.8T 

l.SS 

3.00 

1.87 

DE 


1. 


highest  STAGE  «AS  15, «5  ON  APR.  21 
LONEST  STAGE  NAS  1.66  ON  uCT.  21. 
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BAKER  (SOUTH)  CANAL  NEAR  BAKER,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-37-00,  LONS.  91-96-54. 
(STA.  6902509. > 


MCMUSM  ROAD  BRIOSE,  2.5  NILES  NORTHEAST  OS  BAKER. 


base,  autonatic  recorder  and  stasf. 


general  insornation,  case  read  and  naintained  by  u.  s. 
base  has  maintained  by  u.s.  army  corss  os  ensineers> 

NSVO,  ANO  DAILY  REA0IN68  »ER£  AT  EIGHT  A.H. 


GEOLOGICAL  SURVEY.  SRIOR  TO  AUS.  1972, 

NEk  ORLEANS  DISTRICT,  THE  GAGE  ZERO  mn8  AT 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1995,  TO  OATC. 


EXTREMES.  HIGHEST,  19.52  S££T  ON  ASR.  J5,  199?. 
EXTREMES  HAVE  SEEN  CORRECTED  TO  RRESENT  DATUM. 


LOnEST,  2.99  SEET  ON  OCT. 


17  ANO  IS,  1979. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  SEET 


GAGE  ZERO,  90.90  SEET,  N6VD 


OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

ASR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SES 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.19 

T.50 

3.52 

3.03 

3.37 

4.44 

2.70 

2.93 

2.97 

3.35 

2.05 

2 

5,40 

*.02 

*.U 

3.04 

3.34 

3.70 

2.70 

2.90 

3.74 

3.24 

2.95 

2.9* 

3 

5.24 

5.14 

12.20 

11.13 

3.30 

3.45 

2.70 

2.69 

6.25 

3.04 

2.77 

2.92 

4 

3. IS 

10.06 

13.44 

5.07 

3.52 

2.70 

2.67 

4.54 

2.94 

2.74 

2.99 

s 

5.11 

9,75 

7.04 

?.T2 

3.45 

2.70 

2.67 

3.42 

2.90 

2.74 

2.69 

6 

7 

A 

3.10 

3.92 

14.39 

13.30 

3.91 

3.55 

4.04 

3.59 

3.24 

3.22 

2.70 

2.70 

2. ST 
2.64 

3.20 

3.34 

2.67 

2.64 

2.74 

2.74 

2.69 

2.66 

o 

A 

3.64 

7,07 

3.47 

3.45 

3.15 

3.34 

2.64 

3.02 

2.65 

2.75 

2.67 

¥ 

to 

3.44 

5.42 

4.16 

3.74 

3.37 

3.24 

3.35 

3.30 

3.11 

3.10 

3.23 

2.79 

2.67 

2.90 

2.69 

2.65 

2.64 

2.61 

2.64 

3.31 

2.66 

2.90 

U 

12 

15 

14 

15 

3.24 

3.19 

3.14 

3.15 
3.12 

3.91 

3.50 

3.40 

3.34 

3.35 

3.21 

3.33 

3.31 

3.27 

3.19 

3.30 

5.04 

3. 46 
3.40 
3.24 

3.03 

2.92 

5.73 

7.54 

4.07 

5.  S3 
3.6S 

2.90 

2.90 

2.90 

2.90 

2.90 

2.62 

2.76 

2.61 

2.62 

2.62 

2.60 

2.60 

2.60 

2.60 

2.60 

3.01 

2.67 

2.77 

2.72 

2.71 

2.90 

2.66 

5.02 

6.47 

5.12 

1* 

17 

IS 

19 

20 

3.14 

3.11 

3.05 

3.02 

10.62 

3.30 

3.24 

4.42 

3.57 

3.92 

3.14 

5.10 

3.06 

3.05 

3.04 

3.20 

3.14 

3.13 

3.10 

3.04 

3.27 

3.05 

2.94 
5,56 

5.94 

2.94 

3.34 

3.02 

2.90 

2.64 

2.79 

2. T9 
2.65 
2.67 
3.44 

2.60 

2.60 

2.60 

2.60 

2.60 

2.72 

2.71 

2.75 

2.77 

Z.TI 

3.66 

3.59 

1.10 

3.14 

3.07 

21 

22 

25 

24 

25 

11.09 

5.14 

4.50 

10.10 

5.21 

3.47 

3.57 

10.86 

17.35 

14.17 

9.59 

17.51 

16.70 

12.42 

4.33 

3.07 

3.07 

3.12 

3.07 

3.05 

4.51 
5.92 

3.52 
3.2S 
4.24 

2,05 
2.65 
2. BO 
2.62 
3.37 

3.64 
3.12 
2.67 

2.64 

2.60 

3.14 

4.00 

3.26 

2.91 

2.76 

3.00 

1.62 

l.*» 

10.71 

1.05 

3.02 

3.02 

1.59 

3.61 

29 

27 

26 

29 

50 

11 

4.03 

4.12 

4.71 

3.64 

5.27 

11.45 

5.09 

3.90 

3.77 

3.15 
3.14 
3. OS 
3.08 

3.60 

3.44 

3.54 

3.47 

3.40 

3.02 

3.02 

3.04 

3.09 

5.10 

6,44 

2.71 

2.70 

«.0l 

5.22 

3.04 

3.34 

3.09 

3,00 

3.54 
2. 47 
2.61 

2. SO 
2,63 
2.65 

2.TT 

2.74 

2.75 
2.75 
2.74 
3.43 

6.11 

4.06 

3.45 

1.10 

3.00 

3.53 

3.1* 

3.05 

1.02 

2.*4 

2.95 

THE 

SOLLORtNG 

REEER 

ONLY  TO 

READINGS 

ASSEARING  in  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 

4.72 

11.45 

3.02 

4.40 

17.33 

3.24 

5.40 
IS, TO 
3.03 

3.74 

6,44 

3.02 

3.94 

T.50 

2.70 

2.93 

3.54 

2. BO 

1.42 

10.71 

2.71 

l.*7 

9.47 

2.67 

HIGHEST  STAGE  MAS  IS. 70  ON  ASR.  25 
LOMEST  STAGE  MAG  2. TO  ON  JUN.  50. 


X 


DAILY  STAGES  FOR  1*T» 


AMITE  RIVER  NEAR  DENHAM  SFRINSS,  LA. 


location,  lat.  jo.jt-so,  long.  u.  s.  hignmay  i»o  (hestbound)  bridge,  three  miles 

SOUTHMEST  OF  DENHAM  SFRINSS.  CSTA.  BBOAOO*.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  *IRE  HEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  ST  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  ORA1NAGE  AREA,  1,200 
SOUARE  NILES.  ON  OCT.  I,  1*77  GAGE  HAS  LOHEREO  S.GT  FEET  TO  AGREE  HITH  NE*  GAGE  ZERO.  STAGES 
FROM  JAN,  1  THRU  SEF.  SO  HERE  CORRECTED  TO  NEH  OATUM.  FRI OR  TO  1*77  CAGE  ZERO  HAS  1.S7  FEET, 
N6V0. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  SEP.  1*SS  TO  DATE.  FUSLISHEO  8Y  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1**6. 

DISCHARGE.  1*SS.  OBSERVED  GY  CORPS  OF  ENGINEERS.  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL 
SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  S*.27  FEET  (PROM  PLOOOmaRKJ  ON  MAR.  IS,  1*11.  LOME ST,  S.4S  FEET  ON  MOV.  IS, 
l«IS.  EXTREMES  HAVE  BEEN  A0JUSTE0  TO  NCVD. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET 


SAGE  ZERO  IS  AT  NSVO 


HIGHEST  STAGE  MAS  SA.SA  ON  APR.  14 
LOMEST  STAGE  MAS  14.SS  ON  NOV.  2*. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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ALLIGATOR  tt  A  YOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA  , )  (UPPER) 

LOCATION.  LAT.  3v-1«-15,  LONG.  91-ut-U.  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  FLOODGATE,  TWO  NILES  SOUTH  OF 
KLEIKPETER#  LA.  (ST a .  BSC50U9.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff, 

RECORDS  AVAILABLE,  Jan,  29,  1955  TO  *Ay  14,  1973  AND  APR.  25,  1974  TO  DATE.  DAILY  STAGES  »ERE  NOT 
IN  ERROR  AS  REPORTED  In  1957,  THEREFORE  SUBTRACT  0.5  FROM  OAILY  STAGES  IN  I9S7  ANO  1956. 

EXTREMES,  HIGHEST,  10, 00  FfcET  ON  mar,  3,  1966,  LOWEST,  *lNUS  0.40  FOOT  ON  JULY  12,  1964, 
daily  eight  a.m,  stage  in  feet  gage  zero  is  at  ngvo 


OAY 

JAN 

FEB 

»AR 

APR 

RAY 

JON 

JUG 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

5.56 

0.37 

7.99 

8.89 

6.89 

5.40 

5.69 

5.41 

5.20 

4.43 

5.27 

2 

5.63 

6.12 

7.93 

F  6.20 

8,89 

0.99 

5.38 

5.87 

5.40 

S,  20 

4.43 

5.23 

1 

5.64 

5.R7 

7.59 

6.33 

8.86 

7.00 

5.  So 

5.83 

5.53 

5.20 

4.91 

5.19 

4 

5.62 

5.78 

7.06 

6.58 

8.78 

6.98 

5.33 

5.80 

5.60 

5.17 

F 

4.90 

5.20 

5 

5.62 

5.93 

7.o8 

6 ,66 

8.89 

6.95 

5.30 

5.73 

5.57 

5.16 

5.20 

6 

5.62 

0.71 

7.56 

6.69 

8.72 

6.91 

5.28 

5,70 

5.54 

5.12 

F 

4.90 

5.22 

7 

6.02 

7.55 

7.90 

6.68 

a. 60 

6.88 

5.24 

5.70 

5.54 

5.10 

4.88 

5.23 

6 

6.18 

7.00 

7.29 

6.63 

8.52 

6,80 

5.20 

5.70 

5.52 

5.08 

4.88 

5.2* 

9 

6.16 

7.58 

7.09 

6.60 

8.37 

6.70 

5.22 

5.64 

5.50 

5.08 

4.89 

5.23 

10 

6.17 

7.53 

6.89 

5.68 

8.21 

6.65 

5.20 

5.60 

5.45 

5,08 

4,91 

5.22 

U 

6.17 

7.55 

6.79 

5.63 

8.05 

6.58 

5.33 

5.58 

5.42 

5.07 

4,94 

5.17 

12 

6.15 

7.39 

6.63 

5.40 

7,99 

5.81 

5.57 

5.53 

5.40 

5.06 

4.93 

5.18 

13 

6.15 

7.1« 

6.52 

5.87 

7.90 

5.58 

5.60 

5.48 

5.37 

5.04 

4.45 

5.26 

14 

6.18 

7.00 

6.33 

5,90 

7.79 

6.02 

5.60 

5.43 

5.33 

5.03 

4.93 

5.50 

15 

6.15 

0.69 

6.12 

5.90 

7.70 

6.01 

5.60 

5.42 

5.30 

5.00 

4.91 

5.51 

16 

6.21 

6.67 

5.86 

5.90 

F  7.90 

5.98 

5.57 

5.44 

5.30 

5.00 

4.92 

5.51 

17 

5,08 

6.98 

5.65 

5,90 

7.39 

5.92 

5.52 

5.43 

5.27 

4.94 

4.92 

5.44 

18 

4.54 

6.32 

5.38 

5.90 

7.15 

5.90 

5.50 

5.38 

5.25 

4.93 

4.91 

5.49 

19 

5.48 

6.23 

5.11 

5.98 

6.99 

5.84 

5.50 

5.35 

5.24 

9.93 

*.B9 

S.«B 

20 

5.67 

6.0* 

5.68 

5.87 

6.80 

5.82 

5.57 

5.34 

5.27 

4.93 

4.90 

5.47 

21 

5.99 

6.35 

5.76 

5.92 

6.62 

s.eo 

5.60 

5.31 

5.40 

4.92 

4.89 

5.46 

22 

6.02 

6.32 

5.80 

7.68 

6.97 

5.75 

5,68 

5.30 

5.40 

4.90 

4.93 

5.43 

23 

5.91 

6.35 

6.20 

8.38 

6.50 

5.72 

5,67 

5.30 

5.37 

4.92 

5.01 

5.43 

24 

6.66 

7.12 

6.3(1 

4.60 

6.90 

5.67 

5.68 

5.26 

5.34 

4.93 

5.07 

5.4* 

25 

6.62 

7.39 

6.33 

8.77 

6.20 

5.63 

6.00 

5.27 

5.34 

«.93 

5.21 

5.51 

26 

6.85 

7.38 

6.13 

8.80 

6.9$ 

5.56 

6,69 

5.46 

5.29 

4.91 

5.33 

5.52 

27 

6.87 

7.90 

6.30 

8.82 

6.91 

5.52  F 

6.57 

5.95 

5.30 

4.90 

5.16 

5.48 

26 

6.89 

7.92 

6.10 

6.88 

6.36 

5.50 

6.38 

5.43 

5.23 

4,87 

5.36 

5.49 

29 

6.35 

6.29 

8.89 

6.29 

5.47 

6.07 

5,46 

5.22 

4.84 

5.34 

5.48 

30 

6.13 

6.27 

8.90 

6.28 

5.92 

5.75 

5.43 

5.20 

4,87 

5.29 

5.4* 

31 

6.74 

f 

6.28 

6,74 

5.44 

5.43 

4.9* 

5.47 

THE 

FOLLOWING 

refer 

ONLY  TO 

REAOINSS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.04 

6.78 

6.52 

7.49 

6.14 

5.60 

5.51 

5.37 

5.00 

5.37 

MAX 

6.B9 

7.55 

7,68 

8,86 

7.00 

6.69 

5,89 

5.60 

5.20 

5.52 

MIN 

4.54 

5.78 

5. a 

6.20 

5.42 

5.20 

5.26 

5.20 

4,84 

5.17 

f»  not  at  stated  time 

HIGHEST  STAGE  has  6.90  ON  APR.  29  ANO  30. 
LOWEST  STAGE  WAS  4.44  On  JAN.  IS, 


% 
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0AILV  STACK*  ro*  ioto 


ALLIGATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LAKE  RLOOOCATE  (LA.)  (LONER) 

LOCATION'.  LAT.  30.10.18,  LONS.  01.01.14.  ABOUT  »«  BUT  NORTH  OR  RLOOOCATE,  TNO  MILKS  SOUTH  OR 
KLEINHETKR'  LA.  (STa.  C507500.) 

CASK.  AUTOMATIC  rkcorokr  ano  btarr, 

RECORDS  AVAILABLE.  RES.  A.  1HS,  TO  DATE.  DAILY  STASES  MERE  NOT  IN  ERROR  AS  RERORTEO  IN  l«!T< 
THERCRORE  SUBTRACT  0.5  RROM  DAILY  STACKS  IN  I0S7  ANO  ISIS. 

EXTREMES.  HICHEST,  14.40  REST  ON  ARM.  20*  10TB.  LOMSST,  MINUS  2. SC  REET  ON  ARR,  2B,  1060. 

DAILY  EISHT  A.H.  STASE  IN  REET  CASE  ZERO  IS  AT  NSVD 


OAY 

JAN 

RES 

maR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

aub 

SER 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.42 

0.43 

2.21 

10.40 

5.00 

0.T5 

2.10 

I.os 

1.2* 

2.SS 

0.23 

2 

3.13 

8.10 

2.14 

0.37 

4.17 

0.04 

1.77 

2.03 

0.05 

l.W 

0.23 

3 

R  0.33 

4.TS 

8.47 

3.77 

S.42 

2.07 

0,05 

1.05 

3.10 

0.3* 

1.7* 

o.si 

4 

4.73 

7.00 

*.12 

s.to 

3.05 

0,50 

!,*• 

2.12 

0.00 

1.39 

R 

o.ol 

5 

3.33 

7.00 

5.53 

7,04 

2.07 

0.44 

1.43 

1.05 

0.43 

0.77 

0 

7.5S 

7.03 

3.40 

7.30 

2.30 

0.35 

1.07 

1.3* 

0,30 

R 

1*90 

R 

1.01 

T 

8.40 

0.73 

4.SI 

0.80 

2.30 

0.34 

1.7* 

!.*• 

0.2* 

1*06 

1.80 

S 

R  2.14 

*•28 

0.2* 

3.07 

0.40 

2.30 

8.02 

l.SS 

1.30 

0.1* 

R 

1.01 

1.02 

0 

1.25 

•  •20 

3.74 

2.42 

0.40 

2.20 

1.03 

1.0* 

1.33 

0.55 

1.11 

R 

l.SI 

IS 

1.07 

7.77 

3.33 

4.13 

3.82 

2.20 

1.07 

t.ST 

t.*3 

0.3* 

1,93 

O.SO 

11 

1. 11 

O.SO 

3.42 

«. IS 

3.04 

2.23 

l.*0 

1.02 

2.13 

0.03 

1.49 

R 

o.ss 

12 

1.30 

*•37 

3.27 

4.20 

3.00 

«.4S 

3. *7 

1,27 

2.«1 

0.73 

1.49 

1  .IS 

13 

1.00 

3.00 

3.0* 

3.01 

*.24 

4.37 

2,10 

1.34 

2.23 

0.77 

1.04 

1.37 

14 

1.10 

3.32 

S.SS 

2.44 

3.01 

2.32 

1.00 

1.32 

1.73 

1.00 

0.66 

3.4* 

15 

4.S3 

3.27 

4.72 

2.2* 

3.50 

2.32 

1.3* 

l.S* 

l.SS 

1.35 

0.50 

2.20 

10 

O.TO 

5.00 

4.3S 

2.14 

3.33 

2.37 

O.SO 

lilt 

2.00 

1.73 

0.59 

2.** 

IT 

3.37 

4.00 

4.47 

2.07 

3.14 

2.14 

O.SO 

l.tt 

I.oo 

1.32 

4.19 

2.20 

IS 

3.41 

4.00 

4.40 

1.00 

5.00 

1.84 

0.04 

1.23 

2.31 

1.38 

o.ss 

t.t* 

10 

O.SO 

3.14  R 

4.  IS 

1.80 

4.01 

1.73 

l.SO 

1.43 

2.30 

1.41 

9.57 

O.SI 

20 

I.SO 

4.00 

*.*« 

1.S1 

4. SI 

1.73 

1.73 

1.** 

2.30 

1.01 

R 

1.92 

o.TI 

21 

S.4T 

3. S3 

2.13 

1.1* 

4. OS 

t.*4 

2.02 

1.27 

3.*3 

1.77 

1.12 

R 

0.7* 

22 

2.08 

3. *3 

2. IS 

IS. St 

4.58 

1.03 

2.00 

1.12 

2.33 

l.S* 

1.27 

1.2* 

23 

3.31 

0.10 

4.40 

11. *3 

4.83 

l.*2 

2.2* 

1.17 

i.o* 

l.»7 

l.*4 

1.31 

24 

7.32 

7.03 

3.44 

12.50 

4.70 

1.33 

2.T* 

1.0* 

1.73 

1.11 

1.29 

1.7* 

25 

0.04 

S.SS 

2.00 

I3.0S 

4.48 

1 .48 

4.32 

1.** 

l.SS 

1.8* 

4.97 

1.20 

20 

0.33 

0.41 

1.00 

14.43 

2.43 

1.32 

0.07 

2.0* 

l.*l 

R  1.01 

9.90 

0.77 

27 

3.43 

IS. 22 

!.»• 

14. IS 

2.30 

1.33 

3.03 

1.S7 

1.00 

1.07 

2.24 

0.37 

28 

4.17 

10.24 

1.7* 

13.33 

2.20 

1.38 

5.77 

2.02 

I.ST 

1.17 

1.93 

0.0* 

20 

4.83 

1.80 

12.73 

R  2.18 

1.43 

3.22 

l.S* 

1.00 

1.13 

1.01 

R 

0.71 

30 

4.70 

2.11 

1I.S0 

2.30 

1.12 

4. St 

2.13 

1.40 

1.38 

0.12 

O.SI 

31 

4.03 

2.2* 

3.07 

». ** 

2.10 

0.0* 

THE 

ROLLONINC 

RERER 

ONLY  TO 

REAOINS* 

arrearinc  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

*.30 

4.01 

*.l* 

3.32 

2.33 

2.17 

l.SS 

2.02 

1.08 

i.u 

MAX 

10.24 

0.43 

14.43 

10.40 

3.00 

0.07 

8.44 

3.45 

2.10 

3.44 

MIN 

4.73 

!.*• 

l.SI 

R  2.1* 

1.12 

0.33 

1.0* 

l.*8 

0.10 

0.23 

R-  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STACK  MAC  IS, AO  AT  It  30  A.N.,  ARR.  20. 
LONEST  STACK  NAS  O.SO  On  OCT.  8. 


DAILY  8TA6E8  FOR  1479 
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BAYOU  HANCHAC  AT  HOSE  VILLA,  LA. 


'  LOCATION.  LAT.  30*20*38,  LONS.  40-59*00.  ON  U.  S,  MIGHMAY  61  (N0RTH80UM0)  BRIDGE.  (STA. 
8310009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  NEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  FES.  6,  19«S,  TO  OCT.  S,  1938,  AND  JULY  19,  1960,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.86  FEET  ON  APR.  23,  1979.  LOhEST,  MINUS  1.63  FEET  ON  DEC.  19,  1934. 


DAILY  EIGHT  A.M,  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M&VO 


OAV 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.86 

8.69 

1.98 

8.49 

3.60 

0.22 

1.12 

l.SO 

1.17 

0,18 

2 

3.63 

6.78 

1.91 

7.40 

2.86 

0.50 

0,68 

1.89 

0.71 

0.22 

3 

F 

0.13 

3.09 

7.92 

3.58 

6.60 

1,96 

0.14 

0.96 

2.76 

0.29 

0.50 

a 

•0.14 

3.17 

A. 52 

5,65 

6.17 

1.75 

0.19 

1.01 

1.92 

0.76 

0.76 

5 

F 

0.58 

4.69 

6.18 

4.70 

6,13 

1.38 

0.14 

1.01 

1.80 

0.15 

0,62 

b 

7,47 

6,15 

4.74 

5.54 

0.12 

1.27 

1.17 

0.14 

0.86 

7 

8.00 

5.98 

4.68 

5.11  F 

1.24 

0.44 

1.14 

F  1.32 

0.11 

1.01 

A 

F 

1.36 

7.94 

3.14 

1.77 

4.76 

1.11 

0.77 

1.16 

1.45 

0.25 

0.45 

9 

0,64 

S.10 

3.94 

1.94 

4.39 

1.43 

1.02 

l.«» 

1.40 

0.57 

0.76 

10 

0 .75 

7.37 

l.*7 

2.41 

4.16 

1.66 

1.06 

1.50 

1.56 

0.53 

0.61 

11 

0.91 

6,05 

1.92 

2.89 

1.95 

1.63 

1.70 

1.17 

2.05 

0.51 

0.73 

12 

1.31 

4,74 

3.12 

1.12 

4.04 

2.62 

1.44 

0.74 

2.30 

0,44 

1.11 

13 

1.54 

3.81 

1.07 

2.71 

5.28 

2.69 

1.88 

1.04 

2.11 

0.52 

F  0.80 

1.10 

10 

0.97 

3.53 

2.89 

2.08 

4.22 

l.SO 

1.62 

1.26 

1.64 

0.78 

0.13 

3.00 

15 

0.43 

3.21 

2.69 

1.89 

1.84 

1.92 

1.30 

0.97 

1.75 

1.11 

0.27 

2.16 

16 

0.56 

3.00 

2.76 

1.78 

1.52 

2.01 

O.SO 

0.85 

1.93 

1.71 

0.16 

2.43 

17 

1.57 

2.83 

2.*1 

1.75 

3.34 

1.65 

0.64 

1.03 

1.91 

1.44 

0.22 

2.08 

18 

1.50 

3.26 

2.94 

1.57 

1.19 

1.15 

1.00 

1.03 

2.19 

1.16 

0.18 

0.85 

10 

0.53 

1.27 

2.91 

1.55 

1.10 

1.68 

1.27 

2.29 

1.16 

0.63 

0.50 

20 

1.51 

3.18 

2.08 

1.61 

2.84 

1.67 

1.11 

2.19 

1.56 

O.ST 

0.55 

21 

2.T3 

4.54 

1.67 

1.98 

2.65 

1.77  F 

1.09 

1.2« 

1.66 

1.08 

0.64 

22 

2.22 

1.90 

1.62 

2.59 

1.85 

1.03 

2.19 

1.67 

1.22 

1.10 

23 

3.14 

5.66 

4.10 

3.44 

2.15 

1.09 

1.86 

1.54 

1.25 

l.«« 

20 

6.95 

7.84 

2.29  F 

11.65 

2.85 

2.71 

1.02 

1.62 

1.08 

1.12 

1.63 

25 

6.33 

7.64 

0.75 

14.67 

2.59  F 

0.70 

4.07 

1.47 

1.75 

0.95 

4.08 

1.08 

26 

3.69 

9.83 

0.04 

14.51 

1.12 

5.46 

2.54 

1.84 

0.B6 

3. IS 

0.36 

27 

4.89 

10.76 

0.69 

13.50 

1.19 

4.42 

1.67 

1.92 

0.49 

1.97 

0.33 

26 

3.47 

10.17 

1.01 

12.29 

1.15 

«,17 

1.81 

1.78 

1.10 

1.80 

0.58 

20 

3.39 

1.18 

10.89 

1.21 

3.76 

1.72 

1.56 

1.10 

0.81 

0.77 

30 

3.14 

1.83 

9.64 

F  1.80 

0,88 

3.10 

t.*7 

I. IS 

0.08 

0.78 

31 

4.26 

2.08 

4.95 

2.77 

2.07 

0.63 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

M£AN 

5.51 

l.«7 

l.SS 

1.2S 

1.89 

0.98 

HAX 

10.76 

8.69 

5.96 

2.54 

1.24 

3.00 

WIN 

2.81 

0.04 

0.12 

0.68 

F  1,32 

0.18 

F.  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  stage  HAS  14,86  AT  3  30  F.M.,  APR.  23. 
LOHEST  STAGE  HAS  MINUS  0.17  ON  JAN.  4, 


I 
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DAILY  STASES  FOR  1979 


AMITE  RIVER  AT  FORT  VINCENT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-19-57,  LONS,  90-51-07.  ON  SOUTH  SIDE  OF  NEN  MIGHMAV  92  BRIDGE,  (STA,  0517509.) 
SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

NECOROS  AVAILABLE.  DEC.  15,  195«  TO  JUNE  IS,  1970  ANO  JUNE  21,  1975  TO  DATE  . 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.87  FEET  ON  APR.  20,  1977.  LON£ST,  MINUS  1.60  FEET  ON  DEC.  19,  1959, 


daily 

EIGHT  a 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  zero 

18  AT 

N6VD 

DAY 

JAN 

F£8 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.12 

1.73 

5.48 

2.25 

4.00 

2.03 

0.56 

1.10 

2.27 

1.57 

2.47 

2 

1.54 

1.60 

3.42 

2.21 

3.70 

1.88 

0.87 

0.77 

2.31 

1,0$ 

2.35 

3 

9. S3 

1.48 

3.25 

2.75 

3.65 

1.48 

0.70 

0.94 

2.43 

0*66 

F  1.00 

4 

0.26 

1.53 

3.70 

3.22 

3.51 

1.03 

0.S5 

1.04 

2.32 

1*10 

F  0.65 

5 

1.02 

2.38 

3.44 

3.32 

3.43 

0.43 

0,48 

1.13 

2.14 

0.52 

6 

1.37 

3.80 

4.18 

3.44 

3.24 

0.80 

0,47 

1.IS 

1.76 

0,49 

F 

1.69 

7 

1.75 

4.90 

3.79 

3.38 

3.06 

1.00 

0.78 

1.37 

1.63 

0,49 

1.48 

8 

1.18 

S.6S 

2.74 

2.83 

2.91 

1.22 

1,08 

1,68 

1,88 

0,65 

1.36 

9 

0.8S 

5.87 

1.54 

1.60 

2.79 

l.«4 

1.38 

1.86 

1.83 

1,03 

1.53 

10 

1.11 

5.08 

1.80 

1.65 

2.76 

1.82 

1.38 

1.88 

2.02 

0,i7 

1.54 

F  1.05 

11 

1.28 

3.84 

1 .42 

2.44 

2.59 

1.77 

2.23 

1.45 

2.53 

1,00 

1.83 

1.07 

12 

1.74 

2.12 

1.12 

2.80 

2.59 

1.84 

2.35 

1.04 

2.79 

0,66 

1.72 

1.46 

13 

2.00 

1.23 

1.28 

2.65 

2.68 

2.07 

2.13 

1.47 

2.57 

0.92 

1.27 

1.58 

14 

1.25 

1.03 

1.22 

2.18 

2.41 

2.05 

1.98 

1.68 

2.10 

1,23 

F 

0.70 

1.66 

15 

0.83 

1.01 

1.09 

2.10 

2.28 

2.27 

1.74 

1.27 

2.23 

1.74 

1.52 

Ifc 

1.02 

0.92 

1.58 

1.45 

2.16 

2.32 

1.13 

1.22 

2.36 

2,07 

t  .93 

17 

1.02 

0.90 

1.95 

2.12 

1.85 

1.13 

1.43 

2.39 

1,56 

1,80 

ta 

0.94 

1.29 

2.32 

1.99 

1.27 

1.46 

1.42 

2.69 

1,67 

io 

0.44 

t.«2 

2.«5 

1.97 

1.00 

1.90 

1.54 

2,78 

1,78 

F 

1.11 

20 

1.47 

1.73 

2.25 

1.40 

1.05 

2.00 

1.71 

2.87 

2,00 

1.26 

21 

1.22 

2.32 

1.86 

1.15 

0.92 

1*83 

1.53 

3.16 

2.12 

1.48 

22 

1.20 

2.14 

1.82 

1.24 

0.97 

2.00 

1.42 

2.60 

2.18 

1.63 

23 

1.88 

2.39 

2.30 

1.74 

1.07 

2.68 

l.«7 

2.27 

1.98 

1.40 

24 

3.47 

3.64 

1.20  F 

11.33 

l.«2 

1.06 

3.27 

1.41 

2.05 

1.50 

1.33 

25 

3.55 

5.10 

0.11 

12.13 

1.20 

1.04 

3. SB 

1.85 

2.20 

1.43 

1.98 

26 

3.23 

8.23 

-0.10 

11.57 

0.89 

1.49 

4.30 

2.20 

2.29 

1.37 

2.09 

f  0,62 

27 

2.47 

8.69 

0.79 

9.81 

1.07 

1.60 

4.00 

2.07 

2.37 

1.49 

1.42 

2a 

2.06 

7.57 

1.14 

7.65 

1.04 

1.81 

3.47 

2.14 

2.23 

1.59 

1.54 

29 

1  .60 

1.56 

5.78 

1.14 

1.60 

2.95 

2.14 

2.00 

1.54 

0,78 

30 

1.52 

2.09 

4.54 

1.51 

1.18 

2.34 

2,44 

1.61 

1.82 

F 

0.32 

31 

1.93 

2.36 

2.05 

1.58 

2.52 

2.55 

the 

FOLLOMING 

REFER  ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING 

IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.57 

3.19 

2.11 

2.24 

1.46 

1.89 

1.56 

2.29 

1.50 

MAX 

3.55 

8.69 

5.48 

4,00 

2.32 

4.30 

2.52 

3.18 

2.55 

HIM 

0.26 

0.90 

-o.io 

0,89 

0,80 

0,47 

0.77 

1.63 

0,49 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  has  12.16  AT  12  15  P.N.,  APR.  25. 
LOMEST  stage  mas  minus  0.J9  ON  MAR,  26. 


DAILY  STAGED  FOR  1479 
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AMIT£  RIVER  AT  FRENCH  SETTLEMENT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-16-30,  long.  90-46-65.  ABOUT  200  FEET  NEST  OF  STATE  HIGHMAY  16  BRIDGE  AT  OLD 
FERRY  LANDING.  (STA.  8522509.) 

GAGE,  automatic  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949.  DAILY,  JAN.  t,  1950,  TQ  FEB.  IT,  1951,  AND  DEC,  16, 
1954,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  7.4  FEET  ON  APR.  25,  1976,  LONEST,  MINUS  1.50 
FEET  ON  DEC.  19,  1954. 


OAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


o*r 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

l 

2.16 

1.10 

3.40 

2.24 

3.84 

1.76 

0.64 

1.11 

2.26 

1.64 

2.69 

0.59 

a 

F  1.66 

0.95 

2.59 

2.18 

3.62 

1.75 

0.94 

0.79 

2,30 

1.14 

2.5« 

0.66 

3 

F  0.48 

1.27 

2.68 

2.39 

3.58 

1.44 

0.80 

0.44 

2.42 

0.75 

2.13 

0.98 

4 

0.24 

1.36 

2.92 

2.71 

3.45 

1.02 

0.68 

1.06 

2.33 

1.21 

1.83 

1.22 

5 

1.07 

1.88 

2.83 

2.64 

3.34 

0.93 

0.63 

1.17 

2.07 

0,60 

1.78 

1.11 

t> 

1.35 

2.87 

2.73 

2.52 

3.10 

0.82 

0.60 

1.23 

1.74 

0,58 

1.65 

1 .35 

7 

1.64 

3.49 

2.43 

2.39 

2.90 

1.03 

0.91 

1.34 

1.63 

0.58 

1.53 

1.5* 

& 

1.13 

3.63 

1.70 

2.19 

2.77 

1.25 

1.19 

1.64 

1.84 

0.70 

1.38 

1.45 

9 

O.RO 

3.61 

1.23 

1.46 

2.72 

1.97 

1.46 

1.83 

1.81 

1.06 

1.57 

1.22 

10 

1.07 

3.27 

1.63 

1.56 

2.74 

1.79 

1,48 

t.84 

1.98 

0.92 

1,56 

1.07 

11 

1.21 

2.66 

1.25 

2.39 

2.57 

1.76 

2.15 

1.46 

2.47 

1.05 

1.75 

1.19 

u 

1.66 

1.74 

1.02 

2.79 

2.55  F 

1.62 

2.31 

1.06 

2.75 

0.97 

1.87 

1.58 

1 3 

1.93 

1.14 

1.20 

2.63 

2.51 

2.02 

2.14 

1.45 

2.59 

t.00 

1.79 

1.71 

14 

1.29 

0.96 

1.19 

2.18 

2.29 

2.82 

1.98 

1.68 

2.10 

1.27 

0.74 

1.57 

15 

0.76 

0.97 

1.04 

2.05 

2.24 

2.22 

1.76 

1.30 

2.21 

1.78 

0.76 

1.6* 

19 

1.03 

0,40 

1  .48 

1.95 

2.10 

2.27 

1.1» 

1.24 

2.36 

2.08 

0.62 

1.78 

17 

1.02 

0.80 

1.90 

1.95 

2.05 

1.84 

1.13 

1.45 

2.38 

l.*l 

0.66 

1.62 

ia 

0.9B 

1.29 

2.31 

1.77 

1.90 

1.27 

1.45 

1.44 

2.66 

1.75 

0.64 

1.10 

19 

0.97 

1.35 

2.43 

1.82 

1.87 

1.09 

1.85 

1.61 

2.74 

1.81 

1.09 

0.91 

20 

1.S6 

1.64 

2.24 

1.91 

1.36 

1.14 

1.94 

1.71 

2.81 

2.02 

1.33 

0.95 

21 

0.91 

2.09 

1.84 

2.33 

1.14 

1.00 

1.78 

1.53 

3.12 

2.13 

1.51 

l.«4 

22 

0.63 

2.03 

1.80 

3.75 

1.22 

1.07 

1.91 

1.42 

2.58 

2.17 

1.64 

l.*8 

23 

1.21 

2.12 

2.15 

4.93 

1.65 

1.21 

2.51 

1.52 

2.24 

1.98 

1,41 

1.65 

24 

1.85 

2.6S 

1.08 

6.02 

1.39 

1.17 

3.19 

1.45 

2.04 

1.52 

1.35 

1.91 

25 

1,74 

3.01 

-0.08 

6.93 

1.16 

1.14 

3.62 

1.83 

2.17 

1.44 

1.79 

1.31 

29 

1.84 

3.50 

-0.27 

F  7.01 

1.10 

1.49 

3.70 

2.06 

2.29 

1.37 

1.86 

0.56 

27 

2.02 

0.73 

6.66 

1.12 

1.59 

3.56 

2.01 

2.39 

1.49 

1.41 

0.57 

2S 

1.46 

F  3.73 

1.14 

5.85 

1.04 

1.79 

3.26 

2.11 

2.25 

1.61 

1.42 

0,9* 

29 

1.05 

1.57 

5.04 

1.17 

1.64 

2.79 

2.13 

2.04 

1.58 

0.76 

1.20 

30 

1.10 

2.09 

4.34 

1.40 

1.27 

2.25 

2.41 

1.86 

1.84 

0.38 

1.1* 

31 

1.40 

2.36 

1.70 

1.57 

2.52 

2.51 

1.04 

THE 

following 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

ARPEARING  in  the 

TABLE 

ABOVE 

H£AN 

1.26 

1.76 

3.21 

2.18 

l.Qb 

1.85 

1.56 

2.28 

l.«3 

l.«5 

1.21 

"AX 

2.16 

3.40 

F  T.01 

3.64 

2.27 

3.70 

2.52 

3.12 

2.51 

2.69 

l.*l 

MIN 

0.24 

-0.27 

1.46 

1.04 

0.82 

0.60 

0,79 

1.63 

0.58 

0.36 

0.56 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  7.01  ON  APR.  25  AND  26. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.43  ON  MAR.  25. 
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DAILY  STAGES  FOR  1474 


PETITE  ANITE  RIVER  NEAP  ST.  PAUL,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-11-14,  LONG.  90-03-04.  AT  JUNCTION  WITH  NEW  RIVER  CANAL,  S.8  MILES  SOUTHEAST 
OP  ST.  PAUL  AND  7.5  MILES  EAST  OF  SORRENTO,  LA.  (STA.  852500b.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1450  TO  1451.  OAILY,  OCT.  5,  1451,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  R.72  FEET  ON  APR.  21,  1473.  LOwEST,  MINUS  1.60  FEE T  ON  DEC.  24,  1456. 

OAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


OAY 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

WAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

1 

2.02 

0.66 

3.64 

1.57 

0,48 

1.00 

2.13 

2 

1.54 

0.49 

3.04 

1,59 

0.76 

0.64 

2.16 

3 

0.4? 

1.03 

3.36 

1.27 

0,60 

0.78 

2.26 

a 

0.11 

1.15 

3.26 

0.68 

0.08 

0.89 

2.16 

5 

0.84 

1.69 

3.14 

0.76 

0.04 

0.97 

1.40 

6 

1.23 

r  2.oo 

2.41 

0.69 

0.00 

1.03 

1.61 

7 

l.«7 

1.80 

2. TO 

0,89 

0.71 

1.13 

1.50 

8 

1.04 

1.70 

2.56 

1.14 

0.47 

1.46 

1.72 

9 

0,64 

1.22 

2.51 

1.3b 

1.24  F 

1.56 

1.64 

10 

0 . 9<J 

1.38 

2.44 

1.70 

1.20 

1.69 

1.84 

11 

1.12 

2.11 

2.36 

1.67 

2.13 

1.30 

2.30 

12 

1.55 

2.04 

2.33 

1.70 

2.08 

0.90 

2.54 

13 

1.78 

2.34 

2.26 

1.89 

1.45 

1.30 

2.41 

14 

1.17 

1.44 

2.05 

1.90 

1.74 

1.55 

2.00 

15 

0.66 

1.87 

2.00  F 

2.03 

1.57 

1.15 

2.10 

16 

0.67 

1.76 

1.87 

2.15 

1.00 

1.09 

2.22 

17 

0.91 

1.77 

1.85 

1.70 

0.46 

1.29 

2.23 

ie 

0.87 

1.61 

1.71 

1.27 

1.29 

2.07 

19 

d  .65 

1.60 

1.64 

1.73 

1.47 

2.56 

20 

1.39 

1.70 

l.l« 

1.81 

1.58 

2.60 

21 

0.44 

2. IS 

0.40  F 

0.77 

1.62 

1.39 

22 

•0.17 

3.20 

1.00 

0.88 

1.77 

1.26 

23 

0.68 

0.10 

1.38 

1.02 

2.35 

1.31 

24 

0.94 

0.03 

1.12 

1.03 

2.77 

1.28 

25 

0.75 

0.06 

0.95 

3.28 

1.65 

26 

1.12 

0.07 

1.32 

3.28 

1.86 

27 

1.53 

0.08 

1.44 

3.14 

1.85 

26 

1.03 

0.07 

1.61 

3.0V 

1.97 

29 

0.65 

0.30 

1.46 

2.67 

2,00 

30 

0.89 

3.40 

1.06 

2.16 

2.27 

31 

1.15 

F  l.oo 

1.04 

2.36 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.98 

1.65  • 

1.39 

MAX 

2.02 

3.28 

2.36 

MJN 

•0.17 

0.40 

0.64 

NOV  DEC 


F  1.50 
F  1.04 


F.  NOT  at  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  WAS  R.RS  ON  APR,  26  AND  LATER  OATES 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.17  ON  JAN.  22. 


DAILY  STASES  FDR  1979 
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RESERVE  CANAL  NEAR  LAKE  MAUREPAS 


LOCATION.  LAT.  30-10-06,  LONS.  90-}J*00.  ON  NEST  BANK  OF  CANAL  ABOUT  0.3  MILE  FROM  LAKE  MAUREPAS 
(STA.  852750b. ) 

BASE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1979  TO  DATE. 

EXTREMES.  MIBHEST,  3.21  FEET  ON  SEP.  20,  1979.  LOkEST.  MINUS  0.98  FOOT  ON  JAN.  22,  1979. 


DAILY 

EIBHT  A 

.M.  STASE 

IN  FEET 

BABE  ZERO 

IS  AT 

NGVO 

DAY 

JAN 

FES 

M  AR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EF 

OCT 

NOV 

D6 

1 

1.80 

0.37 

1.55 

1.82 

1.29 

0.24 

1.74 

1.35 

2.46 

0. 

2 

1.51 

0.14 

1.29 

l.»0 

1.33 

0.56 

0,42 

0.85 

2.15 

0. 

3 

0.25 

0.79 

2.03 

1.93 

1*10 

0,44 

0.62 

0.A7 

1.87 

0. 

a 

•0.12 

0.99 

2.25 

2.13 

0.69 

0.31 

0.75 

0.86 

1.60 

0. 

5 

0.44 

0.36 

1.87 

1.76 

0,64 

0.27 

0,94 

0.33 

1.58 

0. 

t 

l.OJ 

2.28 

1.62 

1.65 

0.24 

0.92 

0.28 

1.64 

I. 

7 

1.33 

2.53 

1.07 

1.99 

0.78 

0.53 

1.00 

0.31 

1.34 

1. 

§ 

0.90 

2.15 

0.73 

1.99 

0.93 

0,90 

1,26 

0.46 

!.l« 

I. 

9 

0.50 

1.93 

0.74 

1.19 

1.20 

1.02 

1.44 

0.77 

1.29 

1. 

10 

0.67 

1.37 

1.35 

1.15 

1,46 

1.07 

1.43 

0.79 

1.92 

0* 

ti 

0.95 

1.09 

0.96 

1.62 

2,36 

1,04 

2.53 

0.89 

1.61 

0, 

12 

1.93 

0.90 

0.69 

F  2.15 

1.56 

1.70 

0.70 

2.76 

0.72 

1.54 

1. 

13 

1.09 

0.67 

0.97 

2.19 

1.79 

1,64 

1.14 

f 

2.49 

0.76 

1.16 

1« 

1.19 

0.62 

0.93 

1*69 

1.76 

1.97 

1.56 

1.08 

0.63 

1 « 

15 

0.49 

0.99 

0.73 

1,97 

1.96 

1.37 

1.14 

f 

2.47 

1.52 

0.52 

1, 

It 

0.68 

0.5T 

1.15 

1.77 

1.98 

0.91 

1.12 

f 

2.47 

1.74 

O.ST 

17 

0.73 

0.63 

1.53 

F  1.96 

1.79 

1.55 

0.86 

1.30 

f 

2.47 

1.80 

0.42 

1. 

18 

0.69 

1.03 

1.93 

F  1.96 

1.61 

1.04 

1.12 

1.32 

2.56 

1,44 

0.57 

10 

0.62 

0.98 

2.02 

F  1.96 

1.58 

0.81 

1.53 

1.52 

2.66 

1.53 

0.84 

20 

1.29 

1.17 

1.89 

F  1.95 

1,09 

0.87 

1.54 

1.64 

2.6* 

1,76 

1.07 

0. 

21 

0.33 

1.68 

1.97 

0.86 

0.79 

v.i* 

1.45 

2.58 

1.87 

1.26 

o. 

22 

-0.46 

1.61 

1.96 

0,99 

0.69 

1.54 

1.31 

2.46 

1.94 

1.38 

1. 

23 

0.33 

1.70 

1.69 

1.30 

0.83 

2.26 

1.38 

2.63 

1.77 

1.34 

1. 

29 

0.20 

2,00 

0.63 

1.12 

0.79 

2,80 

1.32 

2.51 

1.34 

1.12 

1. 

25 

o.oo 

1.62 

-0.51 

0.91 

0.78 

2.92 

1.69 

2.23 

1.25 

1.63 

I. 

2b 

0.95 

0,89 

-0.59 

0,94 

1.06 

2.98 

1.99 

2.36 

1.18 

1.32 

«. 

27 

1.33 

0.69 

0.59 

0.82 

1.17 

2.84  F 

1.83 

r 

2.41 

1.31 

0.98 

0. 

29 

0.79 

1  .07 

0.89 

0,79 

1.35 

2.61 

2.07 

F 

2.20 

1.36 

1.10 

0, 

29 

0.92 

1.27 

0,97 

1.18 

2.13 

1.71 

1.37 

0*44 

30 

0.55 

1.73 

1.09 

0.85 

1.66 

2.92 

1.53 

1.63 

0.13 

1. 

31 

0.85 

1.96 

1.19 

1.09 

2.47 

2.24 

THE 

FOLLOmINS 

REFER 

ONLY  TO 

REA0IN6S 

APPEARIN6  IN  THE 

7A61E 

ABOVE 

MEAN 

0.79 

1.16 

1.21 

1.42 

I.U 

1.19 

1. 

MAX 

1.88 

2.53 

2.25 

2.98 

2.24 

2.46 

1. 

MIN 

•0»44 

0.19 

-0.59 

0,29 

0.28 

0.1S 

0. 

F-  NOT  at  stateo  TIME 

HIBHEST  STA6E  MAS  3.21  AT  5  30  P.M,  ON  SEP.  20 
LOMEST  STA6E  mas  MINUS  0,98  FOOT  ON  JAN,  22. 
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DAILY  STAGES  FOR  1976 


TICKFAM  RIVER  NEAR  SPRINGFIELD,  LA, 

LOCATION.  LAT.  30-22-36,  LONG.  90-33-02.  HIGHhAY  22  (ROME  FERRY)  BRIDGE,  3.7  MILES  SOUTH  OF 
SPRINGFIELO.  (STA.  8330006.) 

gage,  automatic  recorder  and  staff. 

RECORDS  AVAILABLE,  may  22,  1997,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.57  FEET  ON  APR.  25,  1979.  LOmEST,  MINUS  1,93  FEET  ON  DEC.  19,  1959. 


DAILY  EIGHT  a.m.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.36 

0.66 

1  .93 

2.32 

3.58 

1.86 

0.89 

1.30 

2.38 

1.77 

2.78 

0.76 

2 

t.JJ 

0.57 

1.78 

2.35 

3.69 

l.«3 

1.11 

1.05 

2.91 

1.37 

2.90 

0.7* 

3 

0.60 

1.29 

2.73 

2.31 

3.72 

1.65 

1.03 

1.29 

2.99 

0,89 

2.12 

1.02 

4 

0.32 

1.36 

2.69 

2.73 

3.50 

1.19 

0,89 

1.37 

2.92 

l.*l 

1.93 

1.33 

5 

1. 10 

1.70 

2.21 

2.20 

3.26 

1.20 

0.82 

1.98 

2.11 

0.78 

1.06 

1.26 

6 

)  .96 

2.81 

2.06 

2.11 

2.98 

1.11 

0.81 

1.51 

1.78 

0.82 

2.0* 

1.52 

7 

1.81 

3.19 

1.73 

1.90 

2.86 

1.39 

1.12 

1.60 

1.68 

0.77 

1.69 

1.65 

e 

0.97 

2.80 

1.09 

2.10 

2.76 

1.51 

1.38 

1.87 

1.89 

0.91 

1.60 

1.60 

Q 

0.86 

2.13 

1.27 

1.99 

2.89 

1.68 

1.57 

2.07 

1.81 

1.28 

1.79 

1.36 

10 

1.07 

1.82 

1.78 

1.58 

2.82 

2.09 

1.62 

2.09 

2.13 

t.os 

1.72 

1.29 

11 

1.35 

1.62 

1.22 

2.72 

2.71 

1.72 

1.81 

1.79 

2.62 

1.29 

1.93 

1.90 

12 

1.82 

1.90 

1.09 

3.07 

2.69 

1,76 

2.98 

1.32 

2.82 

1.18 

1.81 

1.76 

13 

2.15 

l.l« 

1.35 

2.79 

2.50 

2.21 

2.29 

1.72 

2.72 

1.20 

1.92 

1.87 

14 

1.29 

1  .09 

1.55 

2.08 

2.25 

2.16 

2.17 

1.97 

2.19 

1.37 

0.81 

l.*6 

IS 

0.82 

1.11 

0.98 

2.09 

2.32 

2.95 

1.89 

1.55 

2.19 

1.85 

0.9* 

1.73 

16 

1.19 

1.03 

1.99 

1.95 

2.22 

2.98 

1.37 

1.98 

2.33 

2.15 

0.83 

1.85 

17 

1.16 

0.89 

1.98 

1.96 

2.16 

2.09 

1.39 

1.67 

2.9* 

2.02 

0.83 

1.33 

10 

1.19 

1.29 

2.90 

1.80 

2.12 

1.59 

1.70 

1.69 

2.76 

1.8* 

1.03 

1.2* 

19 

1.09 

1.39 

2.98 

1.90 

2.13 

1.39 

1.99 

1.82 

2.82 

1.98 

1.29 

1.07 

20 

1.81 

1.62 

2.29 

2.09 

1.61 

1.39 

2.15 

1.88 

2.93 

2.20 

1.98 

1.1* 

21 

0.80 

2.1* 

1.89 

2.95 

1.36 

1.21 

1.88 

1.79 

3.30 

2.33 

1.68 

1.27 

22 

0.02 

2.10 

l.«3 

3.60 

1.50 

1.27 

1.96 

1.66 

2.51 

2.96 

1.80 

1.66 

23 

0.82 

2.18 

2.37 

9.77 

1.88 

l.«0 

2.7* 

1.67 

2.19 

1.95 

1.6* 

2.13 

24 

0.79 

2.51 

1.07 

5.33 

1.58 

1.38 

3.71 

1.62 

2.09 

1.69 

1.96 

2.15 

25 

0.93 

2.10 

-0.11 

5.57 

1.27 

1.27 

3.9* 

2.03 

2.32 

1.57 

1.88 

1.38 

26 

1.07 

l.«3 

-0.37 

5.25 

1.33 

1.60 

3.76 

2.18 

2.9* 

1.55 

1.83 

0.66 

27 

1.76 

1.66 

0.96 

9.66 

1.90 

1.69 

3.59 

2.22 

2.55 

1.67 

1.9* 

0.71 

20 

1.26 

1.90 

1.3* 

9.19 

1.33 

1.99 

3.30 

2.26 

2.36 

1.78 

1.35 

1.07 

29 

0.81 

1.07 

3.88 

1.93 

1.8* 

2.77 

2.30 

2.1* 

1.80 

0.72 

I.*9 

30 

0.96 

2.20 

3.65 

1.72 

1.51 

2.21 

2.57 

1.96 

2.06 

0.96 

l.«0 

31 

1.33 

2.96 

1.68 

1.62 

2.65 

2.78 

1.28 

THE 

folloming 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.15 

1.07 

1.65 

2.89 

2.29 

1.65 

1.99 

1.78 

2.35 

1.60 

1.55 

1.37 

MAX 

2.36 

3.19 

2.73 

5.57 

3.72 

2.98 

3.99 

2.65 

3.30 

2.78 

2.78 

2.1* 

MIN 

0.02 

0.57 

-0,37 

l.*9 

1.27 

1.11 

0.81 

1.05 

1,68 

0.77 

0.96 

0.66 

HIGHEST 

stage 

HAS  5.57 

AT  6  OO 

A.H., 

APR,  25. 

L0NE8T 

STAGE 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

HAS  MINUS 

0,39  ON 

MAR.  25 

0 *  I L  V  STAGES  FOR  1979 


32? 


PONCMATOULA  CREEK  AT  HAMMOND,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-30-24,  LONS.  90-26-50.  ON  0.  S.  hI5M«AT  190  BRIOSE.  (STA.  8532506.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECOROER  and  mire  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  ARR.  15.  19R8,  TO  DATE. 

EXTREMES.  RICHEST »  J9.11  FEET  ON  APR.  21,  197T.  LOWEST ,  CHANNEL  DRV  ON  OCT.  T,  ANO  LATER  OATES 
IN  195? • 

DAILV  EICHT  A.M.  ST  ACE  In  FEET  GACE  ZERO  IS  AT  NSVO 

OAT  JAN  FEB  MAR  APR  HAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


F-  NOT  AT  STATED  TIME  M.  PEAK  STAGE  (MAY  NOT  BE  AT  STATEO  TIME) 

HIGHEST  STAGE  MAS  35.90  AT  9  00  P.M.,  APR.  22. 

LONEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MAS  20.76  ON  NOV.  13. 
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DAILY  STASES  FOR  1ST* 


ronchatoula  creek  near  ronchatoula,  la. 


location.  LAT.  30-2 7-2|,  LONS.  *0-27-2*.  U.  S.  nIGHnaY  SI  BRIDGE,  I.T  NILES  NORTHNEST  OF 
RONCHATOULA.  (STA.  SSISOO*.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  MIRE  HEIGHT . 

RECORDS  AVAILABLE.  ARR.  1,  1948,  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.37  FEET  ON  JUNE  7,  1*50.  LUNEST,  MINUS  0.93  FOOT  ON  JUNE  27,  1*77. 
daily  EI6HT  A.M.  stage  IN  FEET  CASE  ZERO  IS  AT  NSVD 


0*Y 

JAN 

FEB 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.00 

1,00 

1.47 

2.05 

3.27 

0.48 

0.97 

2.06 

1.50 

2.4* 

a 

1.20 

0.5* 

1.45 

2.07 

3.34 

0.71  H 

3.16 

2.08 

1.06 

2.07 

f  0.5 

3 

0.47 

H  2.55 

3.57 

H  10.22 

3.42 

0.58 

1.16 

2.16 

0,62 

1.62 

0.7 

4 

0.30 

2.25 

3.07 

H  11.60 

3.21 

F  0.84 

0.43 

0.97 

2.06 

1.12 

1.0 

5 

0.62 

3.55 

2.05 

2.66 

3.00 

0.86 

0.40 

1.06 

1.62 

0.52 

0.9 

6 

1.0* 

H  9.47 

1.77 

1.90 

2.69 

0.75 

0.40 

1.10 

1.52 

0.54 

F  1.77 

1.2 

7 

M 

*.27 

7.21 

1.46 

1.60 

2.55 

1.00 

0.73 

1.13 

1.42 

0.49 

1.3* 

1.3 

6 

1.30 

2.80 

0.83 

1.80 

2.43 

1.15 

H  3.79 

l.«3 

1.53 

0.63 

1.26 

1 .3 

o 

0.63 

1.77 

o.*3 

1.12 

2.52 

1.30 

1.28 

1.61 

1.50 

0.96 

1.51 

1.0 

10 

0.75 

1.35  H 

2.80 

1.25 

2.51 

1.64 

1.18 

1.66 

1.63 

0.74 

1.53 

0.9 

11 

1.02 

1.18 

2.35 

2.33 

2.3S 

1.26 

H  10,70 

1.2* 

2.30 

1,00 

1.70 

1*1 

12 

l.«2 

1.02 

1.12 

2.81 

2.34 

1.37 

5.66 

0.92 

2.50 

0.S9 

1.50 

1.4 

13 

1.73 

0.80 

1.08 

2.4* 

2.95 

1.81 

2.01 

1.2* 

2.46 

0.89 

1.14 

1.5 

14 

0.69 

0.79 

1.05 

1.85 

1.96 

1.77 

1.93 

1.53 

1 .87 

1.07 

0.53 

H  2,7 

IS 

0.48 

0.78 

0.70 

1.77 

1.96 

2.03 

1.57 

1.16 

1.66 

1.53 

0.56 

1.5 

16 

0.73 

0.70 

1.17 

1.67 

1.85 

2.07 

1.03 

1.07 

2.00 

1.63 

0.49 

1.5 

17 

0.7* 

0.58 

1.67 

1.67 

0,97 

1.2* 

2.11 

1.70 

0.53 

1.0 

16 

0.7* 

1.26 

2.12 

1.12 

1.J3 

1 .28 

2.46 

1.52 

0.66 

0,9 

19 

0.70 

1.13 

2.23 

0.93 

1.62 

1.42 

2.51 

1.65 

0.96 

0.6 

20 

M 

*.25 

1.26 

2.00 

0.97 

H  3.32 

1.46 

M 

4.44 

1.S7 

1.17 

O.B 

21 

2.*7 

3.6* 

1.60 

0.82 

1.45 

1.36 

3.19 

1.9* 

1.36 

0.9 

22 

0.67 

l.*2  H 

6.60 

f 

1.22 

0.86 

H  3.12 

1.35 

2.23 

2.12 

1.47 

1.3 

23 

H 

9.14 

3.42 

4.77 

0.99 

2.42 

1.2* 

1.66 

1.63 

1.37 

H  5.3 

24 

6.52 

H  6.87 

1.50 

F  5.07 

1.03 

3.27 

1.29 

1.77 

1.3* 

1.2* 

2.5 

25 

1.1S 

3.30 

0.67 

4.72 

0.92 

H  6,76 

1.65 

1  .96 

1.28 

H  5.61 

1.3 

26 

0.64 

1.3* 

0.4* 

4.56 

1.17 

3.97 

1.82 

2.06 

1.24 

1.64 

0.9 

27 

1.74 

0.*5 

0.72 

4.20 

1.25 

3.23 

1.86 

2.21 

1.37 

1.17 

26 

1.10 

1.30 

1.00 

3.65 

1.53 

2.** 

1.92 

2.0* 

1.4* 

1.04 

0.7 

29 

0.62 

1.J7 

3.58 

f 

0.96 

1.44 

2.47 

l.*3 

1.6* 

l.«9 

0.56 

1.1 

30 

M 

3.52 

l.*l 

3.37 

1.13 

1.86 

2.21 

1.67 

1.76 

1.9 

31 

3.02 

2.2* 

t.24 

2.32 

2.53 

0.9 

THE 

FOLLOMING 

refer 

ONLY  TO 

READINGS 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.S1 

2.36 

1.86 

2.35 

1,46 

2.11 

1.30 

MAX 

M 

*.l* 

M  9.47  H 

6.60 

H  10,70  H 

3.16 

H 

*.*4 

2.53 

MIN 

0.30 

0.58 

0.4* 

0,40 

0,92 

1.42 

0,49 

M-  PEAK 

stage 

(MAY  NOT  BE  AT 

STATEO  TIME) 

fm 

NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  STAGE  mas  ll.»«  AT  2  00  A.M.,  ARR.  I, 

LOMEST  STAOE  (FROM  INCONRLETE  RECORD)  MAS  0.2*  ON  JAN,  « 
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PASS  MANCHAC  HEAD  PONCMATOULA,  LA, 

LOCATION,  LAT.  30-16-53,  LONS,  00-29-01.  On  PILINS  AO  PEET  EAST  OP  SOUTH  END  OP  U.  I..  HIQHNaT 
St  BRIDGE,  NINE  NILES  SOUTH  OP  PONCHATUULA,  (STa.  9592006,) 

CASE.  STAPP  TYPE. 

SENEPAL  INFORMATION.  On  HAP.  VS.  1977  SASE  NAS  RAISED  0.A8  POOT  TO  ASREE  *1TH  NEN  BENCHMARK 
ELEVATIONS.  STASES  PROM  JAN.  1  THRU  MAR.  IT  HERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM, 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  It,  19SS  TO  DATE. 

EXTREHES.  HISHEST,  4, SO  PEET  On  APR.  23,  1979.  LDnEST,  minus  2.0  PEET  ON  JAN.  21,  19*1. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  P££T  SAGE  ZERO  IS  AT  N6VD 


0AV 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1,60 

0.60 

l.*0 

1.80 

3.40 

l.SO 

1.00 

1.80 

2.60 

1.60 

2.90 

O.SO 

2 

0.80 

0.40 

1.80 

2.20 

3,40 

1.80 

1.00 

1.60 

2.00 

1.00 

2.20 

1.00 

3 

0.00 

0.60 

2.  *0 

2.00 

3.60  ' 

1.20 

O.SO 

1.40 

2.20 

1.00 

2.00 

1.40 

4 

0.00 

0.60 

Z.SO 

2.60 

3. SO 

1.00 

o.oo 

1.20 

i.so 

1.20 

l.SO 

l.SO 

5 

0,00 

1.00 

2.28 

1.80 

3.20 

1.20 

o.so 

1.40 

l.SO 

O.SO 

l.SO 

l.«» 

6 

0,60 

1.80 

2.00 

l.SO 

2.80 

1.00 

O.SO 

1.28 

1.60 

O.SO 

l.SO 

1.90 

7 

1,20 

2.60 

2.00 

1.80 

2.60 

1.20 

O.SO 

1.40 

1.60 

0.80 

1.90 

1.90 

8 

0,60 

1.60 

l.*0 

2.00 

2.40 

1.20 

1.00 

1.00 

1.60 

o.so 

1.20 

1.90 

9 

0,20 

1.20 

0.60 

1.80 

2.40 

1 .00 

1.20 

l.SO 

l.SO 

1.00 

1.90 

1.90 

10 

0,60 

0.60 

1.00 

l.SO 

2.60 

l.SO 

1.40 

1.80 

2.00 

1.20 

l.SO 

1.90 

11 

0,60 

0,80 

0.60 

2.00 

2.40 

1.60 

1.60 

2. 00 

2.48 

1.00 

l.SO 

1.20 

12 

0,60 

0.60 

0.60 

2. SO 

2.20 

1.60 

2.00 

1.20 

2. 80 

1.00 

1.90 

1.90 

13 

0.80 

0,60 

O.S0 

2.60 

2.00 

2.00 

l.SO 

1.40 

2.60 

1.00 

1.20 

1.90 

14 

0.80 

0.60 

0,84 

1.80 

2.00 

2.00 

l.SO 

1.60 

2.00 

1.20 

O.SO 

1.90 

15 

0.20 

0,60 

0.00 

1.80 

2.00 

2.20 

1.00 

1.20 

2.10 

1.60 

0.20 

1.90 

16 

0.40 

0,40 

1.00 

1.80 

2.00 

1.20 

1.20 

1.00 

2.20 

2.00 

0.00 

1.90 

17 

0.40 

0,60 

1.20 

l.SO 

2.00 

1.60 

1.20 

t.«« 

2.20 

l.SO 

0.60 

1.90 

18 

0.40 

0,80 

1.40 

1.90 

l.SO 

1.40 

1.40 

1.60 

2.40 

1.60 

0.00 

1.20 

19 

1.40 

0,80 

1.98 

l.SO 

2.00 

1.00 

l.SO 

l.SO 

2.60 

l.SO 

0.60 

l.St 

20 

1.00 

1.00 

2.20 

1.80 

1.60 

1.40 

l.SO 

1.60 

2.60 

2.00 

O.SO 

1.00 

21 

1.80 

1.20 

t.SO 

2.40 

O.SO 

1.00 

t.so 

1.60 

>.00 

2.20 

1.00 

1.00 

22 

0.40 

1,60 

1.80 

3. AO 

1.20 

1.00 

1.60 

1.90 

2.20 

2.20 

1.60 

1.40 

23 

0.80 

2,20 

2.20 

A. 40 

1.60 

0.60 

2.60 

l.«0 

2.00 

l.SO 

1.60 

1.90 

24 

0.60 

2.40 

0.80 

4.60 

1.40 

O.SO 

>.20 

1,90 

l.SO 

1.90 

1.60 

1.40 

25 

0.60 

2,60 

0.80 

4.60 

1.60 

1.00 

1.40 

l.SO 

2.20 

1.00 

l.SO 

1.90 

26 

0.40 

1,60 

0.90 

«.20 

1.20 

>.20 

2.00 

2.20 

1.40 

1.60 

1.00 

27 

1.20 

1,00 

0.80 

4.00 

1.20 

1.40 

3,00 

2.00 

2.40 

1.90 

1.00 

1.20 

26 

0.60 

1.40 

O.SO 

3.60 

1.00 

l.SO 

2. SO 

2.00 

2.2o 

1.60 

1.00 

1.40 

29 

0.60 

l.«0 

3.60 

1.20 

1.40 

2.28 

l.SO 

2.00 

1.90 

0.60 

!.«• 

30 

0.60 

2.00 

3.40 

1.40 

1.20 

2.20 

2.40 

l.SO 

l.SO 

0.60 

l.«« 

31 

0.80 

2.20 

1,40 

1.60 

2.40 

2.40 

l.*0 

the 

FOLLOWING 

REPfcP 

ONLT  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

table 

ABOVE 

HEAN 

0.67 

1.16 

1.42 

2.59 

1,36 

1.71 

1.60 

2.15 

l.«« 

1.26 

I.J* 

«AX 

1.60 

2.80 

2.80 

4.60 

2.20 

>.40 

2,40 

3.00 

2.40 

2.60 

1.80 

MIN 

0.00 

0.40 

0.40 

1.60 

0.60 

o.so 

I. 00 

l.*0 

o.so 

0.00 

o.so 

HIGHEST  STAGE  NAS  9. S0  ON  APR.  23 
LONEST  STAGE  HAS  0.00  ON  JAN,  3, 
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OAKY  STASES  FOR  1979 


TANGIPAHOA  RIVER  NEAR  ROBERT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-29-12,  LONG.  90-21-23.  POST  ON  EAST  SANK,  !.«  MILES  DONNSTREAM  FROM  U.  S. 
HIGHNAY  190  BRIOGE  ANO  TnO  MILES  SOUTH  OF  ROBERT,  (STA.  6545506. ) 

SAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  4,  1955,  TO  DATE,  FOR  AOOITIONAL  RECORDS,  REFER  TO  U.  S.  GEOLOGICAL 
SURVEY  GAGE  ON  u.  S.  HIGHNAY  190  BRIDGE, 

EXTREMES.  ESTIMATED  HIGHEST,  24,0  FEET  ON  FEB,  22,  1901.  LDmEST,  5.1  FEET  ON  OCT.  29,  ANO  LATER 
DATES  IN  1963. 


OAILY  STAGE  IN  FEET. 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

6,90 

13.90 

14.30 

6.50 

10.30 

11.60 

7.60 

9.90 

8.00 

7.60 

7.40 

2 

7,50 

13.20 

12.40 

6.50 

9.90 

11.40 

7.50 

9.40 

7.80 

7.30 

7.40 

3 

8.4  0 

11.50 

11.90 

13.50 

9.70 

10.70 

7.50 

9.10 

7.60 

7.50 

7.30 

4 

6,00 

12.00 

14.20 

17.50 

9.40 

10.30 

7.30 

8,80 

6,80 

7.50 

7.20 

5 

7.30 

14.30 

16.00 

17.80 

9,90 

9.60 

7.50 

6.80 

6,40 

7.40 

7.20 

6 

7.10 

15,00 

15.70 

16.40 

10.40 

9.20 

7.40 

9.10 

7,90 

7.40 

7.10 

7 

6.20 

17.00 

10.70 

14.90 

9.90 

9.20 

7.40 

6.70 

6,70 

7.40 

7.10 

6 

10.20 

17.50 

12.90 

13.30 

9.90 

9.00 

7.40 

8.40 

8,40 

7.30 

7.10 

9 

10.50 

16.40 

11.70 

9,40 

6,70 

8.10 

8.30 

8,00 

7.30 

7.10 

10 

9.40 

14.50 

10.60 

9.10 

9.70 

8.30 

8.20 

7,60 

7.20 

7.20 

11 

6.60 

13.00 

12.20 

10.20 

8.90 

9.30 

8.60 

8,20 

7.70 

7.20 

7.40 

12 

A.50 

11.60 

12.40 

9.60 

6.60 

8.60 

13.80 

6.10 

7.60 

7.20 

7.80 

13 

6.30 

11.10 

11.50 

9.60 

15.50 

6.40 

15.00 

6,10 

7.50 

7.20 

7.70 

14 

7.90 

10.60 

10.50 

9.40 

15.10 

8.20 

13.80 

6,00 

7.50 

7.20 

7.50 

IS 

7.70 

10.00 

10.00 

«.20 

14.60 

8,10 

14.20 

8.00 

7.50 

7.20 

7.30 

16 

7.50 

9.60 

9.50 

9.00 

12.50 

S.lu 

14.20 

7.90 

7.40 

7.20 

7.20 

17 

7.30 

9.40 

9.50 

8.80 

10.40 

8.10 

11.80 

7.80 

7.40 

7.20 

7.20 

18 

7.20 

9.30 

9.30 

8.70 

9.50 

6.00 

10.10 

7.80 

7.50 

7.20 

7.10 

19 

7.20 

10.30 

9.20 

8.60 

9.20 

8,00 

9.40 

7,70 

7.50 

7.20 

7.10 

20 

8.60 

11.00 

9.10 

8.50 

9.00 

7.90 

9.10 

7.70 

7.80 

7.20 

7.10 

21 

13.50 

12.00 

9.00 

8.50 

8.80 

7.90 

10.50 

7,70 

11.90 

7,10 

7.00 

22 

14.50 

12.00 

8.90 

14.20 

6.70 

7.80 

12.50 

7.70 

12.80 

7.10 

7.00 

23 

15.90 

12.10 

12.20 

19.10 

9.40 

7.80 

12.00 

7.70 

10.50 

7.20 

7.10 

24 

16.00 

15.40 

12.70 

19.90 

10.10 

7.80 

10.50 

7.70 

6.90 

7.20 

7.10 

25 

16.20 

18.60 

11.30 

18.40 

9.40 

7.70 

13.30 

7.90 

6.30 

7.10 

11.30 

26 

15. BO 

19.90 

9.70 

16.60 

9.00 

7.70 

15.10 

6.20 

8.00 

7.10 

12.90 

27 

14.20 

17.40 

9.30 

14.80 

8.70 

7.70 

15.00 

9.30 

7.60 

7.10 

13.60 

20 

14.20 

15.50 

9.10 

13.40 

6.40 

7.60 

14, SO 

8.20 

7.70 

7.10 

12.80 

29 

14.20 

8.60 

11.90 

8.30 

7.60 

14,30 

9.20 

7,70 

7.10 

10.50 

30 

12.90 

8.70 

10.90 

6.40 

7.60 

12.80 

8,50 

7.60 

7.10 

9.10 

31 

12.90 

8.60 

10.60 

11.00 

8,40 

7.30 

THE 

FOLLOrInC  refer 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

NgAN 

10.40 

13.37 

12.41 

10.05 

8.64 

10.90 

8.33 

6.27 

7.24 

6.13 

PAX 

16.20 

19.90 

19.90 

15.50 

11.60 

13.10 

9,90 

12.80 

7.60 

13.60 

HJN 

6.90 

9.30 

e.50 

8.30 

7,60 

7.40 

7.70 

7.40 

7.10 

7.00 

HIGHEST 

STAGF 

NAS  20. 

00  ON  APR 

.  23. 

LOWEST 

STAGE 

NAS  6.90 

ON  JAN. 

1. 

DEI 


1 

l 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 


♦. 

14. 

7. 


DAILY  STASES  EOS  197? 
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BAYOU  BONFOUCA  AT  SLIDELL.  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-16-1S,  LONS.  89.47-39.  ABOUT  30  FEET  UPSTREAM  FROM  MISHNAY  033  SRID6E.  (STA. 
8554003.) 

CASE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  On  FEB.  T,  197$  BASE  NAS  RAISED  0.S7  FOOT  TO  AGREE  MI TH  NEN  BENCHMARK 
ELEVATIONS.  STASES  FROM  JAN.  I  THRU  FEB.  6  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM. 


RECORDS  AVAILABLE.  AU6.  IT,  19*2,  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  t.S 

FEET 

CAFFECTEO 

BY  HURRICANE)  ON 

AUG.  IS 

,  19*9, 

,  LOMEST 

,  MINUS 

0,6  FOOT 

ON 

FEB. 

1$,  19*3. 

daily  eight  a 

STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1975 

ADJ.) 

day 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0,90 

0.30 

2.50 

l.feO 

2.60 

1.00 

O.SO 

0.90 

2.00 

1.20 

2.30 

0.30 

2 

0.50 

0.40 

2.50 

1.30 

2.60 

0,70 

1.00 

1.00 

1.10 

1.10 

2.00 

0.20 

3 

0,30 

1.60 

2.00 

2.00 

2.80 

O.fcO 

0.60 

1,00 

1.20 

1.00 

1.00 

0.50 

4 

a. so 

2.30 

1.30 

0.90 

2.60 

0,70 

0.60 

0.90 

1.20 

1.00 

1.70 

0.30 

5 

0*70 

2.50 

1.20 

1.20 

2.10 

0.70 

0.50 

0.90 

1.40 

o.so 

l.SO 

0,50 

6 

1,40 

2.50 

1.30 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

0.70 

1.30 

o.*o 

1.70 

O.SO 

7 

0,90 

1.50 

1.20 

0.90 

2.20 

1.00 

1.00 

0.70 

1.20 

O.SO 

1.00 

0.40 

a 

0.10 

0.60 

1.39 

1.20 

2.10 

1.60 

1,40 

1.00 

1.20 

o.so 

1.70 

0.40 

9 

0.40 

0,60 

1.23 

1.50 

2.00 

0,80 

1.40 

1.10 

1.50 

1.00 

1.50 

0.70 

to 

1.40 

O.SO 

0.90 

2.00 

2.00 

0.90 

1.30 

1.20 

2.00 

0.90 

1.00 

0.90 

11 

0.90 

0.40 

0.40 

2.50 

1.70 

1.30 

1,30 

1.00 

2.70 

1.30 

1.70 

1.00 

12 

0.70 

0.50 

o.$o 

1.90 

1.70 

1.30 

1.00 

1.00 

2.70 

1.00 

1.60 

O.SO 

13 

0.40 

0.50 

0.40 

1.00 

1,20 

l.SO 

0.60 

1.00 

3.00 

1.00 

I.JO 

o.so 

14 

0.60 

0.50 

0.80 

1.40 

1.40 

1.60 

0.60 

1.20 

2.90 

0.50 

1.00 

0.30 

IS 

O.oQ 

0.70 

0.50 

1.30 

1.40 

1.00 

1,30 

1.20 

2.70 

o.so 

0.80 

0.30 

It 

0.70 

0.70 

1.00 

1.20 

1.30 

O.SO 

1.40 

1.30 

1.60 

1.00 

0.90 

0.70 

17 

0.60 

0,40 

1.30 

O.SO 

1,20 

1.00 

1.30 

1.90 

1.90 

0.90 

0.40 

o.so 

16 

0.70 

1.00 

1.30 

1.20 

1.00 

o.so 

1 .20 

1.40 

1.90 

1.30 

0.40 

0.50 

19 

1.40 

0.90 

1.40 

1.40 

0.90 

0.90 

1.40 

1.20 

2.00 

i.oo 

0.20 

0.70 

20 

0.40 

1.50 

l.«0 

l.*0 

0,90 

1.00 

1.40 

t.10 

2.30 

1.00 

0.40 

0.90 

21 

0,20 

1.40 

2.00 

2.80 

1.00 

0.7o 

1.60 

1,40 

2.50 

1.90 

1.20 

0.90 

22 

C.SQ 

1.40 

1.50 

4.60 

1.00 

0.70 

2.60 

1.30 

2.10 

2.00 

1.50 

0.T9 

23 

0.60 

1.60 

1.30 

4.00 

0,90 

0.»0 

2.60 

1.50 

1.40 

1.P0 

1.40 

1.00 

24 

0.00 

1.40 

0.40 

3. SO 

0.90 

0.7o 

3.00 

1.50 

1.40 

1.40 

1.20 

1.00 

25 

0*00 

1.00 

O.SO 

3. BO 

0.90 

0.90 

3.00 

1.30 

1.90 

1.30 

1.00 

0.90 

2t 

t.50 

1.00 

1.00 

2. 80 

0.70 

1.00 

3,00 

1.50 

2.10 

1.30 

0.40 

0,70 

27 

1.50 

0.90 

1.50 

2.60 

0.70 

I. 10 

2.50 

1.60 

1.90 

1.40 

o.so 

0.50 

26 

0.50 

0.90 

1.30 

2.50 

0,90 

1.10 

2.50 

1.50 

i.so 

1  .00 

0.50 

0.*0 

29 

0.50 

1.60 

2.40 

1.00 

0.40 

1,50 

l.BO 

1.90 

1.50 

0.40 

0.50 

30 

0.9o 

1.80 

2.40 

1.00 

0.60 

1.20 

2.10 

1.30 

1  .TO 

0.20 

0.90 

31 

0.30 

1.50 

0,90 

1.00 

1.80 

2. TO 

0.90 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO  REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.67 

1.05 

1.2* 

1 .98 

1.46 

0,94 

1.47 

1.24 

1.S5 

1.10 

1.12 

0.62 

MAX 

1.50 

2.50 

2.50 

4.60 

2.60 

l.BO 

3,00 

2.10 

3.00 

2. TO 

2.30 

1.00 

MIN 

0.00 

0.30 

0.40 

0.80 

0,70 

0,40 

0,50 

0.70 

1.10 

0,30 

0.20 

0.20 

highest 

stage 

WAS  4.60 

ON  APR 

.  22. 

LOWEST 

STAGE 

WAS  0,00  ON  JAN. 

24  AND  25 

• 

A 
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DAILY  STAKES  TOR  1474 


LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  FREnIER,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-06-22,  LONS.  40-25-17.  SAKE  INTAKE  AND  STAFF  ON  STRUCTURE  1,204  FEET  OFF  SHORE 
FROM  SERVICE  ROAO  AND  REMOTE  RECORDER  ON  SHORE.  (STa.  6555006.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  mITH  BUBBLER  EQUIPMENT  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  MAY  22,  1475  CAGE  MAS  RAISED  10.00  FEET  TO  AGREE  "ITM  nEM  GAGE  ZERO. 

STAGES  from  Jan.  1  Thru  MAY  21  MERE  CORRECTED  TO  NEm  DATUM.  PRIOR  TO  14TS  CAGE  ZERO  MAS  MINUS 
10.40  FEET,  NGVO.  PRIOR  TO  1457,  GAGE  ZERO  MAS  ERRONEOUSLY  REPORTED  AS  MINUS  10. 4B  FEET,  M.S.L. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1431  TO  SEP.  1465,  ANO  JAN.  1464  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.04  FEET,  From  maTERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  SEP.  10,  1465.  LOMEST,  minus 
2.1  FEET  ON  JAn.  26,  |43«.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


daily 

FIGHT  A.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  1$ 

AT  NGVO 

(1975 

AOJ.) 

DAY 

JAN  FEB 

maR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.95 

0,30 

0.81 

1.24 

2.54 

0.77 

0.00 

0.25 

1.51 

1.06 

2.36 

0.12 

i 

0.«5 

F  0.23 

0.41 

1.23 

2.44 

0.64 

0.25 

0.15 

1.55 

0.37 

2.23 

0.64 

3 

0.00 

0.36 

1.66 

1  .60 

2.52 

0.61 

O.ltt 

0.53 

1.64 

0.50 

1.63 

0.60 

4 

F  0.31 

0.39 

1.62 

1.54 

2.42 

0.51 

0.07 

0.45 

l.«2 

0.44 

1.67 

1.02 

5 

0.54 

1.14 

1.14 

1.15 

2.27 

0.20 

-0.01 

0.46 

1.04 

0.17 

1.73 

0.40 

o 

0.60 

2.56 

0.46 

l.l« 

1.84 

0.22 

0.00 

0.56 

0,41 

0.22 

1.53 

1.22 

7 

0.9ft 

i  .eo  F 

0.28 

0.41 

1.77 

0,44 

0,31 

0.65 

0.43 

0.08 

1.45 

l.«7 

ft 

ft. 54 

1.03 

0.30 

1  .00 

1.85 

0,44 

0.38 

0.80 

1.28 

0.47 

1.22 

l.«l 

9 

0,32 

0.44 

0.46 

0.74 

1.74 

0.80 

0.62 

0,95 

1.34 

0.63 

1.33 

1.13 

10 

0,69 

0,60 

0.84 

1.26 

1.73 

1.00 

0.54 

0.99 

2.07 

1.00 

1.52 

0.44 

11 

1.29 

0.53 

0.54 

1.43 

1.61 

1  .24 

3.11 

0,67 

2.62 

0.41 

1.71 

1.03 

12 

1  .50 

0.56 

0.24 

2.26 

1.34 

1.31 

1.26 

0.39 

2.70 

0.77 

1.51 

1.1» 

13 

1.5* 

0,35 

0.56 

1.61 

1.54 

1.33 

1.13 

0.93 

1.44 

0.81 

1.00 

1.23 

14 

0.66 

0,44 

0.66 

1.16 

1.30 

1.37 

0.44 

1.22 

1.43 

1.28 

0,70 

1.06 

15 

0,34 

0.47 

0.74 

1.24 

1.34 

1.70 

0.87 

0.76 

1.44 

1.53 

0.52 

1.22 

16 

0.62 

0.41 

0.80 

1.06 

1.24 

l.«l 

0.70 

0.96 

1.74 

1.5* 

0.15 

l.J* 

17 

0.67 

0.41 

1.18 

1.04 

1.26 

1.0! 

0.48 

0.96 

1.42 

l.» 

0.28 

1.41 

IB 

0.«2 

0.54 

1.53 

0.44 

1.10 

0.62 

1.24 

0,65 

2.04 

1.22 

0.44 

0.84 

19 

0.56 

0.77 

1.52 

1.04 

1.11 

0.54 

1.21 

0.95 

2.16 

1.36 

0.65 

0.63 

20 

1.09 

0.73 

1.24 

1.21 

0.67 

0.43 

1.06 

0.96 

2.14 

1.65 

1.07 

0.80 

21 

1.26 

0.44 

1.48 

0.52 

0.41 

0.82 

0.61 

2.2* 

1.72 

1.25 

0.47 

22 

1.16 

0.43 

3.15 

0.60 

0.47 

1.24 

0.74 

1.71 

1.46 

1.44 

1.48 

23 

0,26 

1.26 

1.27 

«.13 

0.48 

0.34 

3.05 

0,63 

1.76 

1.43 

1.26 

1.6* 

24 

F  -0.55 

1.63  F 

0.24 

3.65 

0.70 

0.34 

2.42 

0,76 

1.78 

1.47 

1.31 

1.86 

25 

F  -0,04 

0.56 

3.65 

0.54 

0.4B 

2.43 

1.1« 

2.02 

1.56 

1.64 

0.46 

26 

0.44 

F 

-0.24 

3.01 

0.34 

0.63 

2.26 

1.30 

2.12 

1.11 

0.64 

0.21 

27 

1 ,0o 

0.30 

0.34 

2.78 

0.32 

0,86 

2. 1 1 

1.44 

2.13 

l.«l 

0.44 

0.15 

2B 

0.43 

0.61 

0.66 

2.74 

0.33 

0.42 

1.86 

1.50 

1.85 

1.40 

1.27 

0.55 

29 

0.34 

0.47 

2.44 

0.35 

0,76 

1.26 

1.64 

I.S8 

1.41 

0.24 

0.56 

3Cr 

0.5B 

1.«5 

2.51 

0.55 

0.34 

0,66 

2.16 

1.36 

1.64 

0.05 

0.84 

31 

0.71 

1.52 

0.60 

0.45 

1.66 

2. *J 

thf 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  In  TME 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.85 

1.28 

0.75 

1.07 

0.91 

1.77 

1.16 

1.17 

MAX 

«.13 

2.54 

1.70 

3.11 

2.16 

2.70 

2.43 

2.36 

M  J  N 

0.74 

0.32 

0,20 

-0,01 

0,13 

0.41 

o.os 

O.OS 

F-  MOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  A. 30  AT  2  00  A.H.,  APR.  23. 

LOMEST  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  "AS  MINUS  0.55  ON  JAN.  2« 
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LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  MAnDEVILLE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-21-Sl,  LONG,  90-05-45.  ON  CAST  SIOC  OF  GREATER  NEK  ORLEANS  EXPREBSMAY  BRIDGE, 
0.5  MILE  FROM  NORTH  FLAZA  OF  (RIDGE.  (STA.  8557506.) 

gage,  automatic  recorder  and  mire  height. 

general  information.  On  AUG,  2,  1976  GAGE  HAS  RAISED  16,00  FEET  TO  AGREE  KITH  NEM  GAGE  ZERO. 

STAGES  FROM  JAN.  1  Thru  AUG.  2  here  CORRECTED  TO  nek  datum.  FRIOR  TO  I976  GAGE  ZERO  mas  MINUS 
10.06  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEF.  26,  1911,  TO  OATE,  FRIOR  TO  AUG.  2,  1957,  GAGE  MAS  LOCATED  AT  LOTTS 

DHARF.  ADD  0.1  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.95  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEF.  19,  19»7,  L0ME8T,  MINUS  2.25  FEET  On 
JAN.  26,  1916.  EXTREMES  HAVE  BEEN  AOJUSTEO  TO  NGVO. 


OAILV 

EIGHT  A 

.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1976 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.64 

0.44 

l.«5 

1.99 

1.27 

0.69 

1.16 

2.11 

1.61 

2.64 

0,74 

2 

1.04 

0.47 

1.54 

2.11 

1.16 

1.07 

1.01 

2.40 

1.11 

2.59 

0.66 

1 

0.19 

1.12 

2.66 

1,81 

1.41 

0.B9 

1.14 

2.11 

1.09 

2.02 

1.26 

4 

0.44 

1.11 

2.46 

2.46 

1.12 

F  0.97 

0.92 

1.14 

2.12 

1.16 

2.00 

1.54 

5 

1.22 

1.52 

1.71 

1.61 

2.64 

0.60 

0.84 

1.14 

1.S1 

1.04 

2.17 

1.54 

6 

1.14 

2.92 

1.70 

1.79 

2.45 

0,79 

0.66 

1.11 

1.62 

1.16 

2.09 

1.94 

7 

1.65 

2.77 

1.49 

1.54 

2.40 

1.01 

1.16 

1.16 

1.56 

0.61 

1.94 

2.02 

6 

0.^6 

1.82 

0.90 

1.66 

2.46 

1.12 

1.16 

1.59 

1.71 

1.22 

1.67 

1.8} 

9 

0.69 

1.44 

1.17 

1.19 

2.51 

1.17 

1.69 

1.69 

1.B6 

1.60 

2.12 

1.57 

16 

1.21 

1.22 

1.71 

1.69 

2.46 

1.42 

1.46 

1.74 

2.24 

1.16 

1.96 

l.«7 

11 

1.48 

1.24 

1.12 

2.79 

2.26 

1.07 

2.45 

1.51 

2.67 

1.66 

2.17 

1.56 

12 

2.16 

1.11 

1.12 

2.95 

F  2.18 

1.19 

1.94 

1.22 

1.05 

1.57 

2.04 

1.77 

11 

2.42 

1.14 

1.12 

2.47 

1.64 

1,66 

1.67 

2.44 

1.51 

1.16 

l.*l 

14 

1.19 

1.21 

1.54 

1.78 

1.64 

1.69 

1.97 

2.16 

1.06 

0.66 

1.46 

15 

0 .90 

1.24 

1.01 

1.75 

1.95 

1.62 

1.55 

2.15 

2.01 

1.12 

1.61 

16 

1.10 

1.16 

1.27 

1.68 

1.94 

1.56 

1.56 

2.20 

2.15 

0.77 

1.96 

17 

1.41 

0.87 

1.76 

1.7# 

1.59 

1.46 

1.65 

2.50 

1.99 

0.66 

1.21 

16 

1.22 

1.11 

2.15 

1.56 

1.12 

1.66 

1.65 

2.65 

1.61 

1.06 

l.«2 

19 

1.26 

1.21 

2.17 

1.67 

1.11 

2.06 

1.74 

2.61 

1.96 

1.4} 

1.29 

20 

1.69 

1.11 

2.01 

1.84 

1.26 

1.96 

1.67 

2.(4 

2.11 

1.64 

1.4} 

21 

0.96 

2.01 

1.62 

2.46 

1.26 

1.66 

1.62 

3.01 

2.16 

1.91 

1.50 

22 

-0.04 

1.81 

1.64 

1.78 

1.26 

1.76 

1.59 

2. IS 

2.66 

2.07 

1.61 

21 

0.72 

2.01 

2.17 

5.00 

1.27 

1.04 

1.59 

2.12 

2.56 

1.96 

2.16 

24 

0.51 

2.«1 

0.72 

4.54 

1.23 

1.55 

1.56 

2.19 

1.97 

1.76 

2.50 

25 

0,17 

1.1« 

•  0,26 

«.15 

1.11 

1.41 

1.61 

2.46 

1.66 

2.16 

1.12 

26 

1.06 

0.45 

0.26 

1.94 

1.12 

1.05 

2.04 

2.64 

1.66 

1.66 

0.61 

27 

1.65 

0.76 

1.10 

1.40 

1.42 

1.09 

2.16 

2. 61 

2.97 

1.60 

0.71 

26 

1.26 

1.15 

l.«2 

1.26 

1  .69 

2.72 

2.16 

2.57 

2.11 

0.76 

0.91 

29 

9.95 

1.74 

1.15 

1.64 

2.05 

2,46 

2.29 

2.12 

0.67 

1.47 

10 

1.09 

2.12 

1.20 

1.10 

1.59 

2.74 

2.11 

2.14 

0.54 

1.22 

11 

1.21 

2.26 

1.11 

2.41 

2.67 

1.11 

THE 

FOLLONING 

REFER 

ONLY  to 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.20 

1.16 

1.51 

2.51 

1.B1 

1,66 

2.14 

1.62 

1.66 

1.4* 

MAX 

2.64 

2.42 

2.66 

5.00 

1.55 

2.74 

1.05 

2.97 

2.64 

2.50 

MIN 

•0.04 

0.41 

•  0.26 

1.19 

0.84 

1.01 

1.58 

0.61 

0.54 

0.66 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  5.19  AT  12  20  A.M.,  APR.  21. 
LONCST  STAGE  MAS  MINUS  0,55  ON  MAR.  25. 
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OAILV  STAGES  FOR 

1979 

LAKE  FONTCHARTRAIN  AT  MIDLAKE  NEAR  MEN  ORLEANS, 

LA. 

LOCATION.  lAT 

.  30-11- 

1 6,  LONG 

.  00-07 

-31.  ON 

EAST  SIDE 

OF  GREATER  NEK 

ORLEANS 

EXPRC8SNAV  BRIDGE, 

11.6 

MILES 

nqrth  OF 

THE  SOUTH  PLA2A.  (STA. 

8560006. 

) 

SACE. 

AUTOMATIC  RECORDER  AND 

MIRE  HEIGHT, 

GENERAL 

information. 

ON  AUG. 

2,  1076 

CAGE  MAS 

RAISED  10.00  FEET  TO  AGREE  WITH 

NEM  CAGE 

ZERO. 

stages  from 

JAN.  1 

Thru  aug 

.  2  MERE  CORRECTED  TO  MEN 

DATUM. 

PRIOR 

TO  1076 

GAGE  ZERO 

NAt  MINUS 

10.00  FEET, 

NGVD  . 

RECOROS 

available.  auC.  4,  1957,  TO 

DATE. 

EXTREMES.  RICHEST,  S. 

53  FEET 

(CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

IEF.  10, 

1065. 

LOMEST , 

MINUS  1. 

28  FEET 

ON 

mar. 

6,  146$.  EXTREMES  HAVE  SEEN 

ADJUSTEO 

TO  NGVO. 

OaILT  eicmt  a. 

M.  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  18 

AT  NCVO 

(1076 

AOJ.) 

day 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.73 

0.67 

1.50 

2.12 

1.4T 

1.61 

0.41 

1.24 

2.41 

1.02 

2.80 

0.6 

1.60 

0.63 

1.67 

2.24 

1.52 

1.66 

1.18 

1.07 

2.46 

1.41 

2.71 

0.6 

3 

0.63 

1.21 

I. SI 

2.24 

1.58 

1.55 

0.44 

1.30 

2.48 

1.17 

2.14 

l.« 

4 

0.56 

1.25 

2.64 

2.50 

3.46 

1.23 

1.00 

1.41 

2.27 

1.16 

2.00 

1.6 

5 

1.29 

1.82 

2.04 

I.S7 

3.11 

1.18 

0.43 

1.42 

1.02 

1.08 

2,16 

1.6 

b 

t  .46 

3.23 

1.87 

1.04 

2. 87 

1.16 

0.43 

1.15 

1.68 

1.13 

2.21 

1.0 

7 

1.91 

2.07 

1.72 

1.71 

2.83 

1.37 

1.21 

1.50 

1.74 

0.04 

1.08 

2.0 

a 

1.44 

1.02 

1.32 

1.06 

2.85 

1.50 

1.13 

1.68 

1.86 

1.27 

1.S6 

l.« 

9 

1.13 

1.66 

1.44 

1.56 

2.84 

1.65 

1.53 

1.70 

2.05 

1.62 

2.10 

1.6 

10 

1.34 

1.37 

1.80 

1.01 

2.76 

1.85 

1.A8 

1.84 

2.46 

1.57 

2.10 

I.S 

11 

1.76 

1.35 

1.73 

2.01 

2.63 

1.77 

2.46 

1.50 

1.04 

1.60 

2.28 

1.6 

12 

2.33 

t.«l 

1.26 

1.17 

2.61 

1 .17 

2.11 

1.20 

1.21 

1.50 

2.07 

1.6 

13 

2.54 

1.21 

l.«7 

2.50 

F  1.51 

2.06 

l.*6 

1.78 

2.52 

1.57 

1.60 

1.0 

14 

i.ei 

1.20 

1.6« 

1.04 

F  2.00 

2.10 

1.41 

2.05 

2.52 

1.64 

1.07 

1.6 

1$ 

t.16 

1.11 

1.64 

1.42 

2.17 

2.40 

1.70 

1.64 

2.51 

2.07 

1.17 

1.6 

16 

1.46 

1.25 

1.75 

1.S3 

2.06 

2.31 

l.ST 

1.70 

2.42 

2.20 

0.02 

2.0 

17 

1.51 

1.06 

2.02 

1.84 

1.04 

1.84 

l.«* 

1.75 

2.61 

2.08 

0.06 

1.6 

16 

1.35 

1.46 

2.11 

1.73 

1.44 

t.«T 

1.88 

1.75 

2.71 

1.02 

1.16 

1.6 

19 

1.37 

1.52 

2.1« 

1.82 

1.44 

1.34 

2.10 

1.84 

2.60 

2.05 

1.51 

1.1 

20 

1.90 

1.52 

2.13 

2.02 

1.55 

1.14 

1.05 

1.78 

2.86 

2.15 

1.60 

t.« 

21 

1.19 

2.1« 

1.74 

2.56 

1.38 

1.12 

1.75 

1.67 

1.16 

2.44 

1.00 

l.l 

22 

0.06 

1.05 

1.B2 

I.S1 

1.56 

1.11 

1.02 

1.50 

2.12 

2.61 

2.12 

2.0 

23 

0.61 

2.12 

2.*0 

5.11 

1.00 

1.11 

1.14 

1.64 

2.11 

2.26 

2.14 

2.1 

24 

0.62 

2.56 

0.41 

4.70 

1.68 

1.31 

1.54 

1.65 

2.41 

2.05 

l.«* 

2.4 

25 

0.47 

l.«6 

0.11 

0.54 

1.34 

1.21 

1,40 

1.04 

2.67 

1.01 

2.26 

1.2 

26 

t  .16 

0.63 

0.18 

«. 11 

1.23 

1.52 

3.10 

2.15 

2.70 

1.86 

1.68 

0.8 

27 

2.03 

O.SS 

1.21 

!.*• 

1.20 

1.54 

2.01 

2.28 

2.03 

1.00 

1.62 

0.7 

26 

l.«9 

1.51 

1.54 

3.47 

1.12 

1.76 

2.77 

2.10 

2.66 

2.06 

1.46 

1.0 

29 

1.07 

1.07 

3.11 

1.10 

1.68 

2.15 

2.58 

2.10 

2.11 

0.87 

l.l 

30 

1.23 

2.1* 

1.16 

l.*6 

1.00 

1.64 

2,85 

2.17 

2.11 

0.67 

1.4 

31 

1.63 

2. IS 

1.40 

l.«l 

2.51 

1.25 

1.1 

TKC 

FOLLONING  refer 

ONLY  TO 

REA0ING8 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

F-  NOT  AT  STATED  tine 

HIGHEST  STACK  NAS  5.23  AT  1  AS  4.H.,  APS.  IS 
LOWEST  stack  sac  minus  S.II  ON  NAS.  IS. 


DAILY  ST  ACES  f OR  1979 
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LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  PEST  END.  LA, 


location,  lat.  jo- owe,  lons.  90.00-57.  on  nest  end  op  municipal  yacht  building  in  nest  end 

HARBOR.  (STA.  0502506 . ) 

CASE.  AUTOMATIC  recorder  and  staff. 

SENERal  information,  ON  APR.  7,  1975  CASE  NAS  RAISED  10. OS  FEET  TO  ACREE  NITH  NEM  BENCHMARK 

elevations  and  ne»  sage  zero,  stase  from  jan.  i  thru  apr,  o  mere  corrected  to  nem  datum,  prior 

TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1931,  TO  NOV.  JO,  1940,  ANO  MAR.  9,  1949,  TO  DATE.  PRIOR  TO  DEC. 

1,  1940,  GAGE  NAS  LOCATED  110  FEET  NEST  OF  SOUTHERN  YACHT  CLUB,  SUBTRACT  0,1  FOOT  FROM  OAILY 
STAGES  PRIOR  TO  1955.  EXTREMES  IN  CURRENT  REPORTS  HAVE  BEEN  CORRECTED. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.J7  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1905,  LONEST,  MINUS  2.2  FEET  ON 
JAN.  20  AND  27,  1938,  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


daily 

EIGHT  A 

.h,  stage 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1475 

ADJ.) 

oay 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

i 

0.97 

1.41 

2.74 

0.96 

0.27 

O.SO 

1.88 

1.55 

2.47 

0.10 

2 

1.04 

1.44 

2.81 

0.9J 

0.54 

0.40 

1.01 

0.64 

2.22 

0.54 

3 

1.85 

1.45 

2.69 

0.70 

0,34 

0.80 

1.97 

0.56 

1.57 

0.77 

4 

2.15 

1,67 

2.72 

0.57 

0.38 

0,85 

1.71 

0.07 

1.55 

0.44 

5 

1.44 

1.21 

2.71 

0.47 

0.32 

0.66 

1.28 

0.52 

1.54 

0.44 

6 

1.22 

1.25 

2.22 

0.54 

0.20 

0.83 

1.05 

0.48 

1.57 

1.51 

7 

0.82 

0.94 

2.10 

0.75 

0.58 

1.02 

1.22 

0.51 

1.44 

1.41 

6 

0.47 

1.15 

2.23 

1.01 

0.09 

1.08 

1.55 

0.04 

1.24 

1.29 

4 

0.57 

0,81 

2.21 

1.08 

0,42 

1.10 

1.04 

0.96 

1.4* 

1.12 

10 

1.11 

1.12 

2.17 

1.31 

0.90 

1.14 

2.09 

1.12 

1 ,57 

0.97 

11 

0.91 

1.95 

2.02 

1.26 

1.23 

0.94 

2.02 

1.07 

1.91 

1.12 

12 

0.57 

2.38 

1.44 

1.28 

1.42 

0.71 

2.84 

0.94 

1.56 

1.11 

13 

0.72 

l.ao 

1.90 

1.44 

1.27 

1.23 

1.78 

0.96 

1.12 

1.26 

14 

0.97 

1.35 

1.50 

1.55 

1.28 

1.48 

2.01 

1.1* 

0.62 

i  .01 

15 

0.03 

1.30 

1.50 

1.75 

l.OJ 

1.15 

2.12 

1.56 

0.57 

1.0* 

16 

0.94 

1.21 

1.30 

1.05 

1,04 

1.22 

1.94 

1.62 

0.24 

1.55 

17 

1.24 

1.13 

1.32 

1.25 

0.69 

1.20 

2.08 

1.46 

0.54 

1.15 

1a 

1.58 

1.04 

1 .26 

o.so 

1.27 

1.24 

2.14 

1.27 

0.47 

0.62 

1* 

1.04 

1.15 

1.21 

0.73 

1.59 

1.52 

2.10 

1.5* 

0.66 

0.60 

20 

1.47 

1.2B 

0.79 

0.05 

1.54 

1.25 

2.15 

1.71 

1.04 

0.75 

21 

1.10 

1.90 

0.08 

0.04 

1.10 

1.10 

2.56 

1.78 

1.25 

0.6* 

22 

F  1.18 

1.07 

2.93 

0.94 

0.00 

1.40 

0.99 

1.70 

2.07 

1.48 

l.«5 

23 

1,40 

1  .56 

4.37 

1.32 

0.05 

2.49 

1.09 

1.75 

1.86 

1.66 

1.75 

24 

1.95 

0.30 

4.01 

1.00 

0.71 

2.40 

1.09 

1.87 

1.52 

1.11 

1,75 

25 

1.45 

•  0.44 

3.85 

0.82 

0.57 

2.09 

1.40 

2.10 

1.46 

1.62 

0.5* 

26 

0.02 

-0.20 

3. 37 

0.04 

O.SO 

2.39 

1.55 

2.25 

1.52 

1.05 

0.26 

27 

0.27 

0.56 

2.90 

0.45 

0.9J 

2.22 

1,08 

2.58 

1.44 

0.94 

0.15 

2a 

0.B7 

0.90 

2.B2 

0.41 

1.04 

2.07 

1.74 

2.05 

1.52 

1.04 

0.45 

2» 

1.20 

2.09 

0.48 

1.03 

1.50 

2.10 

1.79 

1.56 

0,40 

0.5* 

30 

1.61 

2.74 

0.55 

0.74 

0.47 

2.54 

1.50 

1.69 

•0.05 

0.82 

31 

1.71 

0.62 

0.78 

1.45 

2.06 

0.75 

the 

FOLLONING 

REFER  ONLY  TO 

READINGS  APPEARING  IM  THE 

TA8LE 

ABOVE 

MEAN 

1.02 

1.90 

1.54 

0.95 

1.23 

1.21 

1.95 

1.27 

1.20 

0.95 

MAX 

2.15 

».J7 

2.89 

1.75 

2.00 

2.54 

2.84 

2.46 

2.87 

1.75 

MIN 

•0.44 

0.S1 

0.41 

0.47 

0.27 

0,40 

1.05 

0.51 

•0.05 

0.15 

F«  NOT  AT  STATEO  TIME 

HIGHEST  stage  mas  4.54  AT  2  45  A.M.,  APR.  23. 
LONEST  STAGE  MAS  MINUS  0.97  ON  MAR.  25. 
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DAILY  STASES  FOR  1974 


LAKE  PONTCHARTRAIN  (IRISH  8*YOu)  NEAR  SOUTH  SHORE.  LA. 


LOCATION,  LAT.  30*06*46,  LONS.  64-51*41.  U.  S.  HIGMMAY  u  SRIOEE  ACROSS  IRISH  BATOU.  (STA. 
*367503.) 

EASE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

6567503.) 

GENERAL  INFORHATION.  ON  JULY  27,  197*  SAGE  MAS  RAISED  10,00  FEET  TO  ASREE  NITH  NEM  GAGE  ZERO. 

STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  JULY  27  MERE  CORRECTED  TO  NE"  DATUM,  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  MAS  MINUS 
10.00  FEET,  N6V0, 

RECORDS  AVAILABLE.  HAY  3,  1949,  TO  OATE.  PRIOR  TO  APR,  17,  1963,  GAGE  MAS  LOCATED  ON  SOUTH 
DRAMBRIOGE.  SUBTRACT  0.1  FROM  DAILY  STASES  PRIOR  TO  1955. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.16  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1969.  LOmEST,  MINUS  1.30  FEET  ON 
JULY  25,  1954.  EXTREMES  HAVE  SEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


daily 

EIGHT  A 

,M.  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NSVD 

(1676 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NUV 

DEC 

1 

0,90 

2.20 

F  3.46 

1.02 

1.26 

1.57 

2.73 

2.22 

3.26 

0,92 

2 

0.60 

2.33 

3.62 

1.79 

1.41 

1.46 

2.63 

1.06 

2.62 

0.96 

3 

1.37 

2.24 

3.64 

1.67 

1.27 

1.63 

2.04 

1.32 

2.26 

1.4* 

4 

1.41 

2.60 

3.55 

1.27 

1.32 

1.64 

2.66 

1.67 

2.20 

1.72 

5 

1.06 

1.95 

3.44 

l.«4 

1.31 

1.67 

2.16 

1.43 

2.3S 

1.77 

6 

3.32 

F 

i.as 

2.03 

2.92 

1.41 

1.2S 

1.66 

1.92 

1.41 

2.33 

2.06 

7 

3.32 

1.62 

1.75 

2.95 

1.60 

1,49 

1.97 

1.99 

1.16 

2.22 

2.22 

6 

2.04 

1.04 

2.03 

3.01 

1.03 

1 .72 

2.02 

2.07 

l.*l 

2.07 

2.07 

9 

1.70 

F 

1.33 

1.60 

3.04 

1.90 

1.89 

2.13 

2.26 

1.B9 

2.36 

1.66 

10 

1.36 

2.00 

2.97 

2.19 

1.64 

2.09 

2.73 

1.00 

2.27 

1.77 

11 

1.40 

3.00 

2.64 

1.93 

2.37 

t.*3 

3.36 

1.69 

2.63 

1.9* 

12 

1.51 

3.24 

2.60 

1.99 

2.34 

1.52 

3.72 

1.06 

2.31 

1.96 

13 

1.35 

F 

l.*0 

2.84 

2.59 

2.22 

2.17 

1.99 

2.93 

1.68 

1.66 

2.11 

14 

1.46 

2.20 

2.27 

2.21 

2.14 

2.30 

2.76 

1,66 

1.34 

l.*0 

15 

1.50 

2.00 

2.25 

2.63 

1.67 

1.99 

2.03 

2.34 

1.33 

16 

1.47 

2.00 

2.16 

2.«7 

1.93 

2,04 

2.7* 

2.38 

1.04 

IT 

1.30 

1.93 

2.05 

2.07 

1.86 

2.09 

2.02 

2.27 

1.13 

10 

1.69 

1.63 

2.03 

1.69 

2.19 

2.16 

3.03 

2.10 

1.16 

F  1.40 

19 

1.61 

1.06 

2.03 

1.70 

2.46 

2.22 

2.08 

2.17 

1.58 

l.*l 

20 

1.59 

2.06 

1.64 

1.67 

2.33 

2.11 

2.63 

2.31 

1.75 

1.56 

21 

2.25 

2.44 

1.52 

1.64 

2.09 

2.04 

F  3.79 

2.53 

2.04 

1  ,60 

22 

2.00 

F 

1.96 

3.69 

1.72 

1.60 

2.27 

l.BB 

2.BI 

2.26 

2.16 

23 

0.95 

2.20 

2.46 

5.31 

2.00 

1.67 

3.26 

2.04 

2.38 

2.56 

2.36 

24 

1.62 

2.5* 

0.97 

4.65 

2.01 

1.66 

3.77 

1.69 

2.32 

2.13 

F  2.4S 

25 

0.54 

2.40 

0.17 

*.65 

1.55 

1.55 

3.46 

2.27 

F  2.62 

2.20 

2.46 

26 

1.16 

0.67 

0.56 

4.26 

1.50 

1.67 

3.29 

2.42 

3.03 

2.16 

1.76 

F  1.06 

27 

2.26 

1.09 

1.32 

3.63 

1.31 

1.79 

3.11 

2.56 

3.13 

2.20 

F  1.70 

0.66 

2S 

1.73 

F  1.60 

1.69 

3.43 

1.31 

1.97 

2.66 

2.62 

2.00 

2.3* 

1.72 

1.1* 

29 

1.33 

l.*S 

3.23 

1.3S 

1.67 

2.39 

2.67 

2.60 

2.46 

1.19 

1.36 

30 

1.34 

2.43 

3.37 

1.51 

1.71 

1.86 

3.17 

2.45 

2.62 

0.72 

1.6* 

31 

1.04 

2.57 

1,76 

1.74 

2.67 

3.26 

1.7* 

the 

FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.71 

2.76 

2.35 

1.02 

2.15 

2.12 

2.11 

1.67 

MAX 

3.32 

5.31 

3.64 

2.63 

3.77 

3.17 

3.26 

3.20 

MIN 

O.SO 

1.60 

1.31 

1.27 

1.27 

1.46 

1.16 

0.72 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  stage  MAS  5.63  AT  *  45  A.N.,  APR.  23. 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  0.01  ON  MAR.  2$. 


DAILY  ST  ACES  FOR  1974 
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RIGOLETS  NEAR  LAKE  POnTCMARTRAIN  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-10-02,  LONG.  S9-4A-13.  ABOUT  50  FEET  SOUTHEAST  OF  U.  S.  HI6HNAY  40  AT  FORT 
PIKE,  NEAR  EXTREME  EAST  ENO  OF  LAKE  FONTCHARTRAIN.  (STA.  S5T0001.) 

CASE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION,  ON  MAR,  25,  1«TS  GAGE  MAS  RAISED  10.77  FEET  TO  AGREE  nITH  NEM  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANO  NEM  GAGE  ZERO.  STAGES  FROM  JaN.  1  THRU  MAR.  2*  MERE  CORRECTED  TO  NEM  OATUM. 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE,  SEP,  1931  TO  DATE.  ADO  0.2  TO  OAILV  STAGES  PRIOR  TO  1955.  LOCATION  OF  GAGE 
HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  OURING  PERIOD  OF  RECORD.  THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE 
PRESENT  SITE  SINCE  APR,  17,  1963, 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1969.  LOmEST,  MINUS  1.9  FEET  ON 
JAN.  26,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 


daily 

FIOHT  A 

,M,  STAGE 

IN  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1475 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

l.SI 

•0.29 

0.58 

0.99 

1.80 

0.63 

0.24 

0.44 

1.64 

1.16 

1.68 

•0.46 

2 

0.61 

•0.26 

0.85 

1.07 

1.97 

0-.40 

0.33 

0.37 

1.71 

0.70 

1.53 

•0.48 

3 

•0.43 

0.06 

1.97 

0.80 

2.04 

0.31 

0.09 

0.91 

1.68 

0.54 

0.85 

0.17 

« 

-0.25 

0.04 

1.32 

1.18 

1.95 

0.19 

0.26 

0.85 

l.«7 

0.42 

0.76 

0.42 

5 

A. 14 

0.61 

0.64 

0.59 

1.83 

0.28 

0.27 

0,86 

0.98 

0.39 

1.01 

0.34 

6 

A. 09 

1.93 

0.44 

0.56 

l.«l 

0.41 

0.34 

0.76 

0.70 

0.37 

0.84 

0.87 

7 

0.69 

1.74 

0.18 

0.30 

1.49 

0.56 

0.33 

0.86 

0.81 

•0.05 

0.87 

1.00 

B 

•0.12 

0.49 

-0.31 

0.75 

1.02 

0.81 

0.69 

0,87 

0.41 

0.24 

0.77 

0.81 

9 

•  0.29 

0.05 

0.17 

0.36 

1.68 

0.89 

0.82 

0.89 

1.04 

0.80 

1.28 

0.81 

10 

•0.13 

0.05 

0.47 

0.95 

1.66 

1.06 

0.75 

0.86 

1.65 

0.69 

1.03 

0.64 

11 

A. 52 

-0.03 

0.33 

2.01 

1.54 

0.59 

1.28 

0.73 

2.30 

0.43 

1.47 

0.77 

12 

1.12 

0.13 

0.01 

2.02 

1.52 

0.89 

0.98 

0.45 

2.64 

0.83 

1.04 

0.66 

13 

1.26 

0.00 

0.25 

1.59 

1.21 

0.9J 

0.87 

0.97 

1.47 

0.91 

0.53 

0.75 

14 

0.53 

0.23 

0.56 

1.10 

1.01 

0.72 

0.88 

1,20 

1.52 

0.44 

0.14 

0.44 

15 

0.16 

0.35 

0.24 

0.96 

0.86 

1.12 

0.74 

0.94 

1.64 

1.32 

0.16 

0.54 

16 

0.35 

0.32 

0.61 

0.85 

0,67 

1.00 

0.79 

1.03 

1.47 

1.16 

0.81 

17 

0.43 

0.17 

0.87 

0.60 

0.68 

0.60 

0.81 

1.07 

1.71 

0.49 

•0  •  25 

0.24 

18 

0.22 

0.50 

1.19 

0.44 

0.54 

0.42 

1.38 

1.12 

1.81 

0.74 

-0.14 

0.21 

19 

0.42 

0.32 

1.08 

0.46 

0.52 

0.58 

1.44 

1.14 

1.58 

0.83 

0.24 

0.14 

20 

0.94 

0.22 

0.81 

0.53 

0.20 

0.51 

1.25 

0,98 

1.74 

1.22 

0.38 

0.30 

21 

0,20 

0.83 

0.46 

1.13 

0.25 

0.62 

1.08 

0,90 

2.01 

1.12 

0.69 

0.44 

22 

-0.79 

0.51 

0.48 

2.26 

0.60 

0.71 

1.22 

0,74 

1.23 

1.47 

1.05 

1.10 

23 

•0,40 

0.69 

1.10 

1.67 

1.24 

0.43 

2,10 

0.91 

1.24 

1.21 

1.43 

1.41 

24 

•0.03 

1.05 

-0.51 

3.19 

0.92 

0,68 

2.51 

0.88 

1.42 

1.12 

0.46 

t.65 

25 

•0.78 

0.99  F 

-0.69 

3.03 

0,46 

0.51 

2.07 

1.17 

1.69 

1.01 

1.44 

•0.10 

26 

-0.18 

-0,56 

•  0.42 

2.58 

0.49 

0.61 

1.97 

1.24 

1.84 

1.07 

0.69 

•0,06 

27 

0.79 

-0.03 

0.08 

1.99 

0.07 

0,73 

1.76 

l.3« 

1.49 

1.23 

0.68 

•0.32 

28 

0.17 

-0.49 

0.59 

1.89 

0.12 

0.64 

1.60 

1.43 

1.78 

1.27 

0.46 

•0.2  2 

29 

-0.08 

1.01 

1.70 

0.29 

0,70 

1.11 

1,76 

1.57 

1.42 

•0  •  1 7 

0.04 

30 

0.22 

1.40 

1.74 

0.54 

0.32 

0,63 

2.01 

1.42 

1.54 

•0,50 

0.18 

31 

0.44 

1.36 

0.61 

0.59 

1.04 

2.00 

0.24 

the 

fqlloming 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.23 

0.34 

0.54 

1.37 

1.02 

0.64 

1.01 

1.01 

1.36 

0.43 

0.68 

0.43 

MAX 

1.51 

1.93 

1.07 

3.67 

2.04 

1.32 

2.51 

2.01 

2.64 

2.00 

1.68 

1.65 

MIN 

-0.79 

•0.56  F 

-0.69 

0.30 

0,07 

0.19 

0.09 

0.37 

0.70 

•  0.05 

•o.so 

-0.48 

F-  MOT  AT  STATED  time 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  «,1S  AT  I  20  P.M.,  JUL.  II. 

LOMEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORO)  MAS  MINUS  O.SO  ON  JAN,  21  AND  LATER  DATES. 
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DAILY  STAGES  FOR  1879 


LAKE  BORGNE  AT  RXCOLETS  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-08-09,  LONS,  89-38-20.  ON  NAVIGATION  LIGHT  TONER  AT  MOUTH  OF  LITTLE  RISOLETJ, 
0.6  MILE  SOUTH  OF  INN.  (STA.  8572503.) 

CAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION,  On  MAR.  20,  1975  GAGE  NAS  RAISED  10.76  FEET  TO  AGREE  NITM  NEN  BENCHMARK 
ELEVATIONS  ANi)  NEN  SAGE  ZERO,  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  MAR,  19  «ERE  CORRECTED  TO  MEN  DATUM. 
PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  10,  TO  MAR.  30,  1950,  DEC.  21,  1957,  TO  SEP.  10,  1965,  AND  JULY  11,  1967, 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.25  FEET,  FROM  naTERMaRK  LEFT  8Y  HURRICANE  OF  AUG.  1969.  LONEST,  MINUS  2.06 
ON  FEB.  23,  1978.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAXlY 

EIGHT  i 

k.M.  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVD 

(1975 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

maR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.35 

0.30 

0.63 

0.87 

1.06 

0.66 

0.19 

0,49 

l.SS 

1.36 

1.51 

•0.74 

2 

0.92 

0.47 

0.99 

1.10 

1,37 

0.47 

0.26 

0.55 

2.02 

0.54 

1.48 

-0.62 

3 

0.16 

0.55 

2.01 

0.73 

1.58 

0.27 

0.05 

1.2« 

1.94 

0.95 

0.63 

-0.18 

4 

0.46 

0.40 

0.6B 

0.92 

1.43 

0.40 

0.33 

1.19 

1.53 

0.17 

0.57 

-0.16 

5 

0.94 

1.16 

0.34 

0.62 

1.35 

0.39 

0.3A 

1.13 

0.9$ 

0.38 

0.84 

-0.13 

6 

0.56 

2.68 

0.06 

0.55 

1.05 

0.67 

0.48 

1.02 

0,68 

0.18 

0.37 

0.54 

7 

1.31 

-0.38 

0.30 

1.28 

0.89 

0.85 

1.14 

o.sa 

-0,30 

0.59 

0.64 

6 

0.3« 

-0.45 

0.84 

1.62 

1.16 

0.45 

1.04 

0.96 

0.04 

0.60 

0.34 

9 

0.46 

0.23 

0.57 

1.63 

1.31 

0.42 

0.95 

1.08 

0.67 

1.27 

0.61 

10 

0.56 

0.35 

1.55 

1.69 

1.24 

0.73 

0.83 

2.09 

0.64 

1.07 

0.49 

u 

1.26 

0.21 

1.92 

1.57 

0.89 

2.51 

0.55 

2.80 

1.05 

1.56 

0.71 

12 

2.09 

0.15 

1.43 

1.31 

1.12 

0.67 

0.57 

3.31 

0.90 

1.15 

0.51 

13 

2.09 

0.38 

1.35 

0.83 

0.61 

0.52 

1.14 

0.69 

1.16 

0.50 

0.94 

14 

1.20 

0.74 

0.69 

0.69 

0.50 

0.63 

1.27 

1.58 

1.35 

0.13 

0.36 

15 

0.80 

0.47 

0.46 

0.50 

1.36 

0.42 

1.15 

1.94 

1.66 

0.18 

0.31 

16 

1.06 

F  -0.05 

0.61 

0.32 

0.24 

0.77 

0.69 

1.38 

1.63 

1.23 

•0.32 

0.41 

17 

1.23 

0.24 

1.05 

0.01 

0.30 

0.32 

0.90 

l.«5 

2.02 

0.95 

-0.36 

-0.21 

18 

0.89 

0.18 

1.27 

-0.10 

0.16 

0.39 

1.60 

1.47 

1.95 

0.61 

-0.41 

-0,36 

19 

1.16 

0.29 

0.94 

-0.12 

0.13 

0.75 

1,73 

1.37 

1.65 

0.69 

•0.12 

-0.61 

20 

1.49 

-0.15 

0.65 

-0.03 

•0.04 

0.61 

1,33 

1.10 

2.13 

0.93 

-0.13 

•0.36 

21 

•  0.01 

0.55 

0.16 

1.02 

0.32 

0.79 

1.19 

1.05 

1.61 

0.86 

0.18 

•0.07 

22 

-0.34 

0.19 

0.38 

2.13 

0.87 

0.74 

1,40 

0.86 

1.17 

1.41 

0.64 

0.59 

23 

0.09 

0.40 

0.95 

3.24 

1.46 

0.53 

2.70 

1.02 

1.24 

0.97 

0.60 

F  1.10 

24 

-0.07 

0,96 

-0.47 

2.71 

1*18 

0.42 

2.56 

1.04 

1.36 

1.18 

0.64 

25 

-0.19 

0.12 

-1.01 

2.62 

0.62 

0.27 

1.47 

1.31 

1.74 

1.15 

1.66 

26 

0.64 

-0.78 

0.12 

1.86 

0.64 

0.39 

1.79 

1.31 

1.96 

1.21 

0  48 

27 

1.33 

0,16 

0.24 

1.24 

0.14 

0.40 

1.54 

1.42 

1.97 

1.29 

0.57 

28 

0.75 

0.76 

0.92 

1.29 

0.20 

0.41 

1.36 

1.57 

1.78 

1.31 

0.50 

29 

0.74 

1.50 

1.09 

0,34 

0.51 

0.90 

1,96 

1,78 

1.62 

•0.49 

10 

1.09 

1.77 

1.13 

0.62 

-0.08 

0,48 

2.31 

1.67 

1.87 

•0.41 

31 

1.08 

1.50 

0.72 

0.64 

1,83 

2.37 

The 

FOLLOHING 

REFER 

ONLY  TO 

REA0XNC8 

APPEARING  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAfc 

0.85 

0.53 

1,09 

0.86 

0,64 

1.05 

1.1S 

1.66 

0.98 

0.51 

MAX 

2.35 

2.01 

3.24 

1  .69 

1.36 

2.78 

2.31 

3.31 

2.37 

1.66 

MIN 

-0.34 

-1.01 

-0.12 

•0.04 

•0,08 

0,05 

0,49 

0,68 

-0.30 

-0.49 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

highest  STAGE  NAS  6.22  AT  10  00  A.M.,  APR.  22. 
LONEST  STAGE  MAS  MINUS  1.02  ON  FEB.  26. 


» 
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CHEF  MENTEUR  PASS  NEAR  LAKE  BORGNE  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  30-04-04,  LONG.  89-48-25.  ON  NEST  BANK,  BOO  FEET  NORTH  OF  U.  S.  HIGHNAY  90  BRIDGE. 
(STA,  8575003.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  On  APR.  7,  1975  GAGE  NAS  RAISEO  10,00  FEET  TO  AGREE  RITH  NEN  GAGE  ZERO. 

STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  APR.  A  MERE  CORRECTED  TO  NEN  DATUM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  NAS  MINUS 
10.00  FEET  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR.  30,  TO  JUNE  9,  1945,  FEB.  It,  TO  MAR.  30,  1950,  JULY  27,  1957,  TO 
SEP.  10,  1965,  AND  OCT.  IS,  1967,  TO  DATE,  PRIOR  TO  OCT.  IS,  1967,  GAGE  HAS  LOCATED  ON  LAKE 
BORGNE  near  MOUTH  OF  ChEF  HENTEUR  PASS.  DISCHARGE,  1937  AND  1945. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9,07  FEET  (FROM  HIGH-MATER  INDICATOR)  AS  RESULT  OF  HURRICANE  ON  SEP.  10,  1965. 
LOHEST,  MINUS  1,69  FEET  ON  FEB.  23,  197S  (POSSIBLY  LONER  IN  MAR.  1965).  EXTREMES  HAVE  BEEN 
ADJUSTED  TO  NGvD. 


DAILY 

EIGHT  A, 

,M,  STAGE 

in  feet 

GAGE 

ZERO  IS 

AT  NGVO 

(1975 

AUJ.) 

DAY 

JAN 

FES 

mar 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.40 

-0.07 

0.69 

0.87 

1.53 

0.67 

0.31 

0.45 

1.79 

1.24 

1 .82 

-0.53 

2 

0.67 

•0.04 

1.07 

1.00 

1.62 

0,41 

0.20 

0.40 

1.95 

0.58 

1.74 

-0.36 

3 

•0.11 

-0.03 

1.99 

0.87 

1.80 

0.19 

0.23 

1.04 

1.93 

0.71 

1.01 

0.29 

4 

0.07 

-0.06 

0.«1 

1.24 

1,68 

0.33 

0.36 

1,01 

1.59 

0.28 

1.00 

0.3S 

5 

0.47 

0.97 

0.63 

0.69 

1.65 

0.22 

0.34 

0.99 

1.03 

0.37 

1.25 

0.29 

6 

0.12 

2.31 

0.38 

0.57 

1.2* 

0.47 

0.38 

0.94 

0.77 

0.33 

0.83 

0.88 

7 

0.65 

1,1« 

0.30 

0.65 

0,74 

1.01 

0.99 

-0.09 

1.03 

1.03 

8 

-0.03 

0.29 

0.60 

F  1.82 

0.98 

0.86 

1.01 

1.09 

0.24 

0.82 

0.78 

9 

-0.10 

0,06 

0.25 

1,10 

1.20 

1.04 

1.22 

0.85 

1.40 

0.90 

10 

0.03 

0.17 

1.30 

1.71 

1.23 

1.09 

0.95 

2.09 

1.00 

1.28 

0.65 

11 

0.76 

•0,14 

2.11 

1.64 

1.16 

2,08 

0.66 

2.74 

1.08 

1.72 

0.81 

12 

1.27 

0.10 

2.04 

1.44 

1.22 

0.63 

0.61 

j.19 

0.90 

1.35 

0,61 

13 

1.18 

-0.08  F 

0.09 

1.57 

1.23 

1.03 

0.70 

1.11 

0.56 

1.07 

0.84 

0.67 

14 

0.48 

0.24 

0.58 

1.35 

0.93 

0.71 

0.84 

1.27 

1.68 

1.33 

0.36 

0.58 

IS 

0.31 

0.39 

0.74 

1.07 

0.71 

1.43 

0.79 

1.10 

2.01 

1.66 

0.18 

0.56 

16 

0.34 

0.40 

0.95 

0.95 

0.50 

0.95 

1.27 

1.62 

1.29 

-0.42 

0.72 

17 

0.56 

0.41 

1.14 

0.41 

0.57 

0.49 

F  1.00 

1.33 

1.93 

1.03 

•  0.31 

0.44 

IS 

0.32 

0.49 

1.37 

0.37 

0.32 

0.49 

1.40 

1.97 

0.7S 

-0.26 

0.22 

19 

0.58 

0.57 

1.04 

0.32 

0.32 

0.69 

F  1.28 

1.28 

1.76 

0.85 

0.19 

-0.06 

20 

1.02 

0.10 

0.63 

0.46 

0.07 

0.59 

1.15 

1.08 

1.99 

1.1« 

0.37 

0.24 

21 

-0.55 

0.68 

0.20 

1.45 

0.27 

0.73 

1.26 

1.03 

1.87 

1.07 

0.72 

0.50 

22 

-0.92 

0.42 

0.40 

2.55 

0.63 

0,88 

1.47 

0.81 

1.44 

1.50 

1.17 

..31 

23 

-0.48 

0.58 

0.79 

3.67 

1.22 

0.77 

2.69 

1.00 

1.40 

1.38 

1.38 

l.«7 

24 

•0.80 

0.97 

-0.84 

3.12 

1.05 

0.79 

2,50 

0.95 

1.61 

1.28 

1.22 

1.50 

25 

-0.89 

0.25 

-1.01 

F  3.45 

0.63 

0.72 

1,98 

1.27 

1.93 

1.26 

I.SO 

-0.27 

26 

•0.12 

-0.63 

-0.25 

0.65 

0.78 

1,67 

1.33 

2.13 

1.28 

0.65 

0.00 

27 

0.44 

0.29 

0.09 

0.13 

0.98 

1,89 

1.42 

2.17 

1.39 

0.73 

-0.31 

28 

0.03 

0.69 

0.64 

2.05 

0.22 

0.71 

1.60 

1,60 

1.94 

1.4, 

0.62 

-0.25 

29 

0.03 

1.22 

1.77 

0.36 

0.71 

1.22 

1.95 

1.73 

1.56 

-C.'.s 

0.06 

30 

0.48 

1.59 

1.71 

0.58 

0.17 

0.56 

2.31 

1.53 

1.74 

-0.5* 

).13 

31 

0,26 

l.»3 

0,59 

0.67 

1.90 

2.51 

0.12 

THE 

FOLLOnInG 

REFER 

ONLY  TO 

REA01NGS 

APPEARING  In  the 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.24 

0.37 

0.74 

1.14 

1.72 

1.06 

0.79 

0.43 

MAX 

1.40 

2.31 

1.43 

2.31 

3.19 

2.51 

1.82 

1.50 

MIN 

-0.92 

-0.63 

0.17 

0,40 

0.56 

•  0.09 

•  0.47 

-0,53 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HTr  esT  STAGE  NAS  4.35  AT  *  15  P.M.,  APR.  22. 
LU-  S'  STAGE  NAS  MJNUS  1,48  ON  JAN,  24, 


DAILY  STAGES  EOt)  1979 


BAYOU  TERRE  AUX  BOEuFS  AT  DELACROIX,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-45-50,  LONG.  89-47-32.  ON  NMARF  AT  SOUTHERN  NATURAL  GAS  COMPANY. 

(STA.  S57B004, } 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  staff. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAY  1$,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  3. OS  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE  BABE)  ON  SEP,  1,  197T.  LOMEST,  MINUS  1.29  FEET 
ON  FEB.  23,  197S. 


daily  eight  a.m.  stage  in  feet 


GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

mar 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEF 

OCT 

MOV 

1 

1.01 

-0.37 

0.47 

1.24 

1.44 

0.74 

0.27 

0.71 

1.01 

1.18 

1,9ft 

2 

1.00 

-0.22 

0.77 

1.32 

1.58 

0.73 

0.41 

0.54 

1.04 

0.70 

1 ,12 

3 

0.19 

0.13 

1.08 

1.25 

1.74 

0.58 

0.27 

0.01 

1.73 

0.59 

1.40 

« 

0.02 

0.19 

1.57 

1.52 

1.81 

0.32 

0.3S 

0.71 

1.55 

0.07 

1.36 

5 

0.21 

0.80 

1.10 

0.97 

1.07 

0.41 

0.30 

0.75 

1.29 

0,41 

1.34 

• 

0.23 

2.19 

0.93 

1.00 

1.30 

0.50 

0.30 

0.00 

1.03 

0.36 

1.29 

7 

0.81 

l.«3 

0.09 

0.78 

1.40 

0.09 

0.40 

0.78 

1.08 

0.29 

1.15 

B 

0.29 

1.15 

0.00 

0.90 

1.50 

0.81 

0.53 

0.94 

1.10 

0.53 

1.08 

9 

0.14 

0.71 

0.32 

0.03 

1.58 

0.89 

0.74 

1.00 

1.22 

0.82 

1.18 

10 

0.21 

0.44 

0.58 

0.89 

1.59 

1.09 

0.85 

1.01 

1.50 

0.00 

1.14 

11 

0.01 

0,34 

0.20 

1.05 

1.49 

0.9o 

1.51 

O.SS 

2.20 

0.82 

1.30 

12 

1.30 

0.33 

0.18 

1.99 

1.42 

1.13 

1.51 

0.02 

2.42 

0.82 

1.17 

13 

1.42 

0.12 

0.30 

1.78 

1.23 

1.27 

1.24 

0.S7 

2.l« 

0.79 

0.73 

IN 

0.93 

0.24 

0.50 

1.33 

1.07 

1.21 

1.14 

1.00 

1.92 

0.80 

0.37 

15 

0.43 

0.33 

0.33 

I.2S 

1.10 

1.52 

0.94 

0.80 

1.81 

1.18 

0.39 

16 

0.51 

0.29 

0.05 

1.10 

0.97 

1.50 

0.79 

0.81 

1.81 

1.27 

Q.U 

17 

0.49 

0.29 

0.97 

1.14 

0.90 

1.23 

0.73 

0.94 

1.84 

1.18 

0.27 

18 

0.27 

0.40 

1.30 

0.98 

0.88 

0.85 

0.99 

1.00 

1.95 

1.12 

0.32 

19 

0.40 

0.50 

1.39 

0.88 

0.90 

0.78 

1.14 

1.00 

1.92 

1.1* 

0.43 

20 

0.B4 

0.49 

1.32 

0.80 

0.57 

0.00 

1,04 

1.01 

2.25 

1.47 

0.75 

21 

0.20 

0.90 

1.03 

1.23 

0.49 

0.08 

«.*l 

0,94 

2.37 

1.50 

0.98 

22 

•  0.54 

0.94 

1.01 

2.03 

0.81 

0.09 

1.00 

0.81 

1.74 

1.08 

1.14 

23 

•0.03 

1.09 

1.44 

2.98 

1.21 

0.05 

2.11 

0.94 

1.05 

1.35 

1.24 

20 

0.18 

1.33 

0.57 

2.49 

0.93 

0.04 

2.44 

0,87 

1.04 

1.20 

1.01 

25 

•0.51 

1.15 

0.00 

2.39 

0.72 

0.50 

2.51 

1.13 

1.74 

1.24 

1.42 

2a 

•0.08 

0.14 

0.12 

l.«« 

0.74 

0.04 

2.24 

1.20 

1.82 

1.10 

0.92 

27 

0.04 

0,21 

0.49 

l.»7 

0.49 

0.74 

2.07 

1.29 

2.01 

1.22 

0.87 

28 

0.23 

0.48 

0.04 

l.«5 

0.42 

0.94 

1.89 

1.30 

1.78 

1.21 

0.45 

29 

•0.00 

0.80 

1.28 

0.40 

0.88 

1.47 

1.02 

1.01 

1.20 

0.13 

30 

0.31 

1.17 

1.38 

0.97 

0,09 

1.13 

1.94 

1.37 

1.42 

-0.28 

31 

0.2B 

1.34 

0.78 

0.80 

1.71 

2.12 

THE 

FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

afpearjng  in  the 

TABLE 

ABOVE 

highest  STAGE  mas  3.05  AT  10  00  P.M.,  APR.  22 
L0ME8T  stage  mas  minus  0.«3  ON  JAN.  25. 


DAILY  STAGED  EOS  1ST* 
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MISSISSIPPI  RIVER-GULF  OUTLET  AT  SHELL  BEACH,  LA, 


LOCATION.  LAT.  25-51,  LONG,  85-41.  on  SOUTH  SANK,  so  FEET  east  OF  JUNCTION  NITH  SATOU  YSClOSkEV. 
(STA.  8560004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  SECOSOES  AND  STAFF. 

SECOSOS  AVAILABLE.  JULY  7,  ISAS,  TO  DATE.  PNIOS  TO  JUNE  SO,  IASI,  GAGE  NAS  LOCATED  IN  BAYOU 
YSCLOSKEV,  SOS  FEET  ABOVE  MOUTH. 

EXTREMES.  N.SHEGT,  11.06  FEET  (CAUSeO  BY  HURSICAnE)  ON  AUG.  IT,  ISbS.  ESTIMATED  LOmEST,  MINUS  2.7 
Fti»  ON  mar,  5,  ISAS. 


DAILY  EIGHT  A.M.  stage  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGYO 


DAY 

JAN 

FES 

MAP 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

1.A2 

0,26 

0.75 

1.20 

1.J4 

0.52 

0.57 

0,85 

2.21 

1.60 

1.06 

F  -0.00 

2 

0.  AS 

o.ss 

1.38 

1.2A 

1.60 

O.AS 

O.si 

0.52 

2.38 

0.05 

2.10 

F  .0.11 

S 

O.OA 

0.26 

1  .57 

1.16 

1.63 

0.55 

0,60 

1.52 

2.48 

1.35 

1.35 

0.45 

A 

0.27 

0.21 

l.OS 

0.75 

1.52 

0.66 

0.74 

1.50 

2.01 

0.65 

1.27 

0.46 

s 

0.57 

1.2S 

1.00 

1.10 

1.42 

0.55 

0.76 

1.50 

1.36 

0.80 

1.50 

0.50 

A 

0.2A 

2. 53 

O.AS 

0.55 

1.43 

0.83 

0,85 

1.61 

1.14 

0.68 

1.00 

1.24 

7 

0.7a 

O.AO 

F 

O.OA 

0.35 

1.41 

1.03 

1.45 

1.55 

1.40 

0.20 

1.45 

1.38 

S 

F 

O.OA 

F 

0.02 

F 

0.02 

O.AS 

1.94 

1.32 

1.36 

t  .46 

1.47 

0.62 

1.25 

s 

f 

O.OA 

F 

0.01 

0.33 

0.30 

1.85 

1.45 

1.35 

1.36 

1.61 

1.21 

l.OA 

to 

F 

0.02 

0.01 

0.20 

1.55 

1.84 

1.45 

1.21 

1.21 

2.74 

1.38 

1.62 

11 

0.S1 

F 

0.01 

0.33 

2.32 

1.89 

1.73 

2.50 

0.52 

3.51 

2.31 

12 

1.51 

F 

0.01 

0.07 

1 .85 

1.74 

1 ,83 

1.00 

0.55 

4.12 

1.74 

IS 

O.SA 

F 

0.01 

0.21 

1.68 

1.50 

1.18 

0.54 

1.51 

1.26 

'..56 

1.18 

F  0.63 

1A 

f 

O.OA 

0.16 

O.AA 

1.75 

1.45 

0.55 

1.11 

1.62 

2.21 

1.04 

0.88 

0.77 

15 

0.A5 

0.35 

1.31 

1.53 

1.14 

1.75 

0.58 

1.54 

2.75 

2.07 

0.62 

0.66 

16 

0.26 

O.AS 

1.15 

1.35 

0.83 

1.14 

1.12 

1.87 

2.18 

1.60 

•  0*00 

0.70 

17 

O.SA 

O.SA 

1.3A 

O.TA 

0.88 

0.74 

1.25 

1.51 

2.44 

l.Al 

*0*01 

IS 

0.1S 

O.SS 

1.51 

0.60 

0.47 

0.75 

l.*A 

1.83 

2.31 

1.15 

•0*00 

*0*1 1 

IS 

0  .67 

1.06 

1.21 

0.53 

0.42 

1.05 

1.55 

1.75 

2.06 

0.45 

*0*01 

20 

l.OA 

0.50 

0.73 

0.A2 

0.30 

0.54 

1.58 

1.50 

2.43 

1.05 

0.55 

*0*00' 

21 

O.AS 

o.«a 

1.55 

0.51 

1.14 

1.64 

1.45 

1.56 

1.28 

0.80 

o.os 

22 

F 

0.02 

O.AA 

0.55 

2.51 

1.04 

1.31 

2.15 

1.31 

1.86 

1.86 

1.30 

1.36 

23 

F 

0.01 

0.27 

0.50 

3. IS 

1.51 

1.15 

3.18 

1.38 

1.85 

1.75 

1.45 

1.85 

2A 

F 

0.01 

0.S7 

F 

O.OA 

2. SO 

1.50 

1.16 

2.66 

1.38 

1.05 

1.04 

1.64 

1.57 

25 

F 

0.02 

F 

0.02 

F 

O.SA 

2.5A 

1.24 

1.04 

2.22 

1.63 

2.42 

1.78 

2.26 

•o*«s 

2A 

F 

0.02 

F 

0.03 

0.05 

2.0A 

1.15 

1.33 

2.12 

1.68 

2.54 

1.70 

0.27 

27 

O.SA 

0.07 

0.2A 

1.81 

0.47 

1.35 

2.00 

l.TT 

2.50 

1.82 

0.20 

2S 

F 

0,02 

0.75 

0.83 

1.56 

0.44 

O.SS 

l.Tl 

2.01 

2.36 

1.86 

0.15 

25 

0.1S 

l.AA 

1.45 

9.43 

1.00 

1.42 

2.35 

2.26 

2.04 

0.16 

SO 

0.73 

1.T3 

1.53 

0.04 

0.35 

1.02 

2.71 

2.06 

2.15  F 

•0.11 

SI 

0.55 

1.57 

0.90 

1.10 

2.17 

the 

folloning 

REFER 

ONLY  TO 

4CAD1N60 

appearing  in  the 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

O.OA 

0.7A 

I.4S 

1.19 

t.os 

1.46 

1.57 

2.10 

l.«* 

MAX 

2.53 

1.57 

3. IS 

1.94 

I. S3 

3. IS 

2.71 

4.12 

2.04 

MIN 

F 

0.01 

F 

0.02 

0.30 

0.30 

0.35 

0.57 

0.85 

1.14 

0.20 

F-  NOT  AT  STATEO  TINE 

HIGHEST  STAGE  MAS  A. 2)  AT  11  0«  A.M.,  SIP.  12 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  0.70  ON  OEC,  25. 
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daily  stages  for  ioto 


BRETON  BOUND  NEAR  GARDNER  ISLAND,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-42-23,  LONS.  69-25-37,  ON  HISSISSIRPI  RIVER-GULF  OUTLET  AT  HUE  23.2  AND  U.  B 
COAST  GUARD  LIGHT  NUMBER  GO.  (STA.  856300#.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  25.  1957,  TO  JUNE  1,  1965,  AND  AUG.  26,  1966,  TO  DATE.  THE 
LOCATION  DF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.74  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  15,  1960  (PROBABLY  HIGHER  DURING 
HURRICANE  OF  AUS,  1969).  LOPEST,  MINUS  3.04  FEET  ON  FES.  25,  1961, 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


I 

i 


DAY 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

F  0.35 

1.03 

0*90 

0,59 

0.26 

0,59 

1.73 

1.09 

1.33 

2 

0.67 

0.97 

1.26 

0.44 

0.40 

0.77 

1.94 

0.52 

1.43 

3 

1.37 

1.21 

1*19 

0,19 

0.36 

1.11 

2.04 

1.00 

0.71 

4 

0.71 

0.24 

1.01 

0.42 

0.40 

1.12 

1.56 

0.13 

0.35 

5 

0.52 

0.69 

0.60 

0.31 

0,54 

1.16 

0.67 

0.33 

0.10 

6 

-0.02 

0.30 

1.14 

0.62 

0,74 

1.16 

0.59 

•0.15 

•0.15 

7 

•  0.9S 

0.20 

0.69 

0.76 

0.B4 

1.36 

0.00 

-0.39 

0.36 

S 

-0.01 

0.30 

1.74 

0.96 

1.23 

1.14 

0.74 

-0.15 

9 

-0.17 

0.03 

1.34 

1.21 

1.1S 

0.67 

0.69 

0.29 

10 

•0.24 

0.96 

1.29 

1.19 

1.19 

0.67 

2.05 

0.64 

11 

-0.52 

1.92 

1.23 

1.44 

3.46 

0.46 

2.99 

0.67 

12 

•0.43 

1 .30 

1.26 

1.77 

0.88 

0.46 

3.60 

0.71 

13 

-0.31 

1.05 

UU 

1.05 

0.69 

0.68 

1.49 

0.91 

14 

-0.21 

1.30 

1.49 

0.93 

0.72 

0.92 

1.73 

1.57 

15 

0.94 

1.30 

1.07 

1.29 

0.66 

1.01 

2.26 

1.36 

16 

0.65 

1.40 

0.6S 

0.59 

0.65 

1.30 

1.74 

1.11 

17 

0.63 

0.70 

0.66 

0.36 

0.91 

1,46 

1.95 

0.99 

IS 

0.85 

0.49 

0.35 

0.36 

l.Sl 

1.43 

1.75 

0.49 

19 

0.79 

0.33 

0.21 

0.63 

1.61 

1.39 

1.39 

0.54 

20 

0.45 

0.43 

0.14 

0.55 

1.21 

1.06 

1.97 

0.60 

21 

0.30 

1.26 

0.19 

0.72 

1.36 

0.96 

1.06 

0.21 

22 

0.50 

2.24 

0.86 

0.9! 

2.02 

0.72 

1.12 

0.44 

23 

-0.01 

2.12 

1.07 

0.64 

2. S3 

0.60 

1.15 

0.62 

24 

-0.S6 

1.05 

1.10 

0.S4 

2.20 

0.66 

1.12 

0.06 

25 

-1.21 

2.24 

1.11 

0.74 

1.71 

1.06 

1.62 

0.73 

26 

•0.30 

1.30 

1.01 

0.99 

1.31 

1.01 

1.70 

0.69 

27 

•0.36 

1.72 

0.36 

0.97 

1.40 

0.96 

1.76 

0.62 

2S 

0.10 

1.72 

0.30 

0.54 

l.OS 

1.26 

1.51 

0.96 

29 

0.03 

1.45 

0.54 

0.64 

0.74 

1.72 

1.56 

1.27 

30 

1.1* 

1.40 

0.66 

0,06 

0.55 

2.04 

1.46 

1.57 

31 

1.06 

0.43 

0,37 

1.49 

2.05 

THE  FOLLOMING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.17 

1.14 

0.90 

0.76 

1.14 

1,06 

1.61 

0.73 

MAX 

1.37 

2.24 

1.74 

1.77 

3.46 

2.04 

3. SO 

2.03 

MIN 

-1.21 

0.03 

0.14 

0,06 

0.26 

0,46 

0.59 

-0.39 

F-  NOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  MAS  3.S6  AT  6  30  A.N.,  SEP.  12 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  1.S3  ON  MAR.  24. 


DAILY  STAGE!  FOR  1470 
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GULF  OF  MEXICO  AT  BILOXI,  MISS. 


LOCATION.  LAT.  30-24-05,  long.  88-51-05.  NEAR  DRAmSRAN  OF  OLO  U.  S.  MIGHNAT  40  BRIDGE  ACROSS 
SILOXI  SAY.  CSTA.  8820001.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION,  on  JUN.  2,  1978  GAGE  MAS  RAISED  6. OS  FEET  TO  AGREE  MtTH  N£M  GAGE  ZERO. 

STAGES  from  JAN.  1  Thru  JUN,  I  mere  CORRECTED  TO  N£M  DATUM.  FRIOR  TO  1978  CAGE  ZERO  MAS  MINUS 
6.08  FEET,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  SEP.  1881  TO  JUNE  10,  1885,  AND  OCT.  28,  1845,  TO  DATE.  PRIOR  TO  OCT, 
1438,  GAGE  mas  ON  RAILROAD  BRIDGE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.52  FEET,  FROM  MATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  17,  1964.  LOMEST,  MINUS 
4.18  FEET  (AFFECTED  BY  STORM)  ON  SEP.  20,  1926.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  N6VD, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.35 

-1.30 

-0.11 

1.06 

0.77 

0,62 

0.50 

1.39 

1.46 

0.44 

•0.93 

2 

-1.54 

•0.48 

0.50 

1.13 

1.20 

0.57 

0.43 

1.07 

1.13 

0.49 

-1.70 

3 

-1.69 

0.01 

1.58 

0.59 

1.28 

0.45 

0.43 

1,89 

1.26 

-0.05 

-1.27 

4 

-1.07 

-0.16 

0.76 

0.47 

0.84 

0.32 

0.59 

1.62 

0.68 

-0.55 

-1.38 

5 

0.37 

-0.02 

0.39 

-0.25 

0.37 

0.71 

0.67 

1.17 

0.51 

•0.63 

-0.97 

6 

-0.24 

0.53 

•0.07 

-0.04 

0.70 

0.94 

1.06 

0,79 

0.16 

•0.89 

-0.07 

7 

0.18 

•1.00 

•0.38 

-0.22 

0.40 

1.12 

1.31 

0.39 

0.13 

•0.74 

•0.43 

8 

-1.75 

-1.14 

•  1.29 

0.61 

1.29 

1.22 

t.60 

0.34 

0.1T 

•0.33 

•0.78 

9 

-1.37 

-2.80 

•0.08 

0.42 

1.49 

1.51 

1.52 

0.33 

0.35 

0,76 

•0.31 

10 

-1.41 

-1.14 

-0.13 

0.89 

1.32 

1.24 

1.39 

0.74 

-0.33 

0.28 

•0.29 

11 

-0.84 

-1.39 

-0.99 

1.89 

1.36 

0.44 

3.40 

1.53 

0.48 

0.89 

0,22 

12 

0.01 

-1.04 

-0.49 

1.67 

1.42 

1.21 

1.23 

2.73 

0.75 

0.33 

0.14 

13 

-0.19 

-0.49 

-0.20 

1.56 

0.41 

1.00 

1.02 

3.00 

0.95 

•0.38 

0.10 

14 

•  1.86 

•0.63 

-0.03 

0.43 

0,89 

0.98 

0.94 

1.46 

0.84 

-0.26 

-0.65 

15 

-1.22 

-0.31 

0.04 

0.83 

0.72 

1.12 

0.78 

1.74 

1.03 

•0.11 

-0.28 

16 

•0.84 

•0.15 

0.25 

0.87 

0.56 

0.96 

0.70 

1.74 

1.08 

-0.73 

0.04 

17 

•0.61 

-0.24 

0.78 

0.48 

0.45 

0.53 

0.65 

2.38 

0.47 

•0.58 

-2.08 

IS 

-0.94 

•0.36 

0.97 

0.46 

0.44 

0.56 

1.35 

2.04 

0.44 

•0.67 

-1.54 

19 

•9.10 

-0.04 

0.86 

0.43 

-0.06 

0.81 

2.05 

1.74 

0.63 

-0.47 

-1.17 

20 

0.65 

0.18 

0.46 

0.30 

•0,06 

0.75 

1.64 

2.41 

0.63 

-0.84 

-1.25 

21 

•  1.40 

0.16 

0.50 

0.84 

0.34 

1.04 

1,60 

1.65 

0.24 

-0.7* 

-0.85 

22 

-0.84 

0.10 

0.71 

1.70 

1,04 

1.37 

1.84 

0.41 

0.73 

-0.16 

-0.14 

23 

-0.53 

-0.26 

0.50 

2.40 

1.61 

1.17 

2.55 

0.72 

-0.60 

-0.1S 

0.24 

24 

•2.43 

0.20 

-0.54 

1.95 

0.98 

1.24 

2.59 

0.70 

-0.02 

o.oo 

0.35 

25 

-1.78 

•1.36 

-1.31 

1.93 

0.87 

1.00 

2.14 

1.04 

0.14 

1.75 

26 

-t.SO 

•2.21 

•0.30 

1.2* 

0.83 

0.86 

1,88 

1.13 

0.33 

0.57 

27 

•  1.01 

-0.84 

-0.28 

1.08 

0.55 

1.02 

1.62 

1.42 

0.34 

0.41 

•0,09 

28 

•2.06 

•0.03 

0.46 

0.60 

0.48 

0.60 

1.35 

0.42 

•0,09 

•0. 15' 

29 

-1.72 

l.tl 

0.81 

0.84 

0.87 

1.48 

1.28 

•1.25 

•0.13 

30 

•  1.30 

1.54 

0.51 

0,96 

0.43 

1.00 

1.82 

•0.83 

•0,13 

31 

•1.38 

1.32 

0.81 

F 

1.08 

2.51 

-0.14 

THE 

FOLLOMINC  REFER 

ONLY  TO 

REA0ING8 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-0.96 

•0.60 

0.21 

0.00 

0,84 

0.89 

l.*S 

0,64 

•0,12 

MAX 

0.65 

0.53 

1.58 

*.40 

1.61 

1.51 

3.04 

2.51 

1.75 

MIN 

•2.43 

-2.80 

-l.Sl 

•0.25 

•0.06 

0.32 

0.33 

•  0.60 

•  1.25 

F-  NOT  AT  STATED  TIME 

HIGHEST  STAGE  MAS  3.40  ON  JUL.  II. 
LOMEST  STAGE  NAS  MINUS  2.80  ON  FEB.  9 
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DAILY  STASES  AO*  14T* 


MCtT  (AY  MCA*  SURRNOOO,  LA. 


LOCATION.  LAT.  11>tI>2S,  LONS.  84-20-16.  ON  CHCYRON  OIL  CO.  DOCK.  IN  THC  VICINITY  OR  NILE  *.*  OR 
aOUTNwCRT  RAtl  OR  THE  MlCtllSIRRI  RIVE*.  (STA.  8S15004.) 

BARE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  ITARR. 

RECORD*  AVAILABLE.  NOV.  14.  I«T*  TO  OATC.  SUBTRACT  4. TV  ROOT  RRO*  DAILY  STASES  RRIOR  TO  !*Tt. 

EXTREMES.  HISHCST.  (ERON  INCOMRLETC  RECORD)  4. SI  REET  ON  SCR.  11.  1ST*.  LOMEST,  MINUS  1.04  RCET 
ON  JAN.  IV,  I4TT. 


I 


daily  CIBHT  A.M.  STABE  in  REET  BASE  ZERO  IS  AT  NSVD 


oat 

JAN 

RES 

mar  arr 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SCR 

OCT 

NOV 

1 

2.10 

1.00 

1.74 

2.10 

2.47 

2 

1.S4 

R  l.SV 

R  2.40 

2.14 

3 

1.44 

1.62 

4 

!.♦! 

1.21 

5 

2.01 

0.41 

t 

. 

2.02 

0.87 

7 

2.04 

2.11 

0.86 

a 

1.10 

2.1* 

9 

2.22 

2.01 

R  1.42 

to 

2.11 

1.50 

1,44 

tt 

R  2.10 

1.0* 

1.70 

1.42 

12 

R  1.T1 

1.50 

2.71 

13 

1.46 

1.44 

1.02 

14 

1.04 

2.74 

IS 

1.42 

2.15 

14 

2.40 

l.*5 

2.60 

17 

1.42 

2.51 

If 

l.»4 

2.4B 

19 

2.0V 

2.22 

l.*4 

2.4* 

21 

1.04 

2.44 

1.42 

22 

R  2.10 

2.02 

R  1.47 

2.14 

1.44 

23 

2.S4 

I.S4 

1.84 

1.12 

24 

1.S8 

R  1.51 

1.71 

1.24 

2S 

2.25 

1.80 

1.10 

24 

2.07 

1.74 

1.25 

27 

1.04 

1.55 

24 

1.75 

I.4T 

29 

R  2.10 

1.5S 

2.0V 

1.00 

30 

2.0V 

1.52 

2.10 

2.1* 

31 

t  .58 

2.84 

THE  ROLLOMINB  MERER  ONLY  TO  REAOINBI  ARRCARINS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


■CAN 

■  AX 

■  IN 


1,1* 

1.51 

l.SV 


R«  NOT  AT  STATCO  TIME 

hIBMEST  STABE  (RROM  INCOMRLETC  RECORD)  MAS  4. IS  AT  S  IS  R.M.,  SCR.  It. 
LOMEST  STABE  (RROM  INCOMRLCTE  RECORD)  MAS  0,55  ON  NOV.  T. 


DAILY  STAGES  FOR  1979 
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8AY0U  RXGAUO  AT  GRAND  ISLE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  *9-15-5#,  LONG.  S9-S7-10.  HUMBLE  OIL  COMPANY  DOCK,  (STA.  SS40004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  Cage  READ  ANO  MAINTAINED  BY  NATIONAL  OCEAN  SURVEY. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AUG.  2,  I9«7,  TO  DATE.  RUBLISHEO  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1949. 

DATUM  OF  PUBLISHED  RECORDS  FOR  AUTOMATIC  GAGE  IS  MINUS  «. 70  FEET,  NGVD  (CORPS  OF  ENGINEERS) 

ANO  MINUS  5.02  FEET,  NGVO  (NATIONAL  OCEAN  SURVEY),  DATUM  OF  STAFF  GAGE  IS  1.37  FEET  HIGHER 
THAN  THIS  DATUM.  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS  PRIOR  TO  1957  SHOULD  BE  CORRECTED  To  MINUS  4.70 
FEET,  NGVD. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.2  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOmEST,  3.0  FEET  ON  FEB. 

2,  1951.  AND  JAN.  13,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  in  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  4,70  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.73 

4.90 

5.59 

6.36 

6.73 

6.10 

S.99 

6.21 

6.66 

6.51 

6.66 

4.84 

2 

5.26 

5.14 

5.87 

6.54 

6,67 

6.14 

5.97 

6,33 

7.27 

6.39 

6.49 

4.43 

3 

4.66 

5.39 

6.36 

6.37 

6. 68 

6.05 

5.89 

6.44 

7.16 

6.33 

5.78 

4.70 

4 

4.7B 

5. 38 

6.10 

6.16 

6.69 

6.11 

6.13 

6.56 

7.06 

6.03 

5.55 

4.68 

s 

4.97 

5.61 

5.66 

5.72 

6,26 

6.16 

6.29 

6.67 

6.70 

5.78 

5.37 

5.03 

6 

5.22 

6.02 

5.T3 

5.72 

6.44 

6.41 

6.30 

6.64 

6.25 

5.55 

5.32 

5.74 

7 

S.74 

5.46 

S.4« 

5.85 

6.43 

6.63 

6.45 

6.65 

6.27 

5.34 

5.31 

5.47 

8 

4.83 

4.67 

5.13 

6.0 

6.76 

6.61 

6.60 

6.79 

5,96 

5.25 

5.65 

5.32 

9 

4. S3 

4.50 

5.26 

6.11 

6.95 

6.68 

6.6S 

6,61 

6.10 

5.49 

6.09 

5.37 

10 

4.68 

4.67 

5.38 

6.25 

6. 84 

6.89 

6.83 

6.31 

6.13 

5.55 

5.96 

5,36 

11 

5. OB 

4.61 

4.98 

6.98 

6.96 

6.69 

0.14 

6.07 

6.87 

5.69 

6.19 

5.87 

12 

5.64 

4.94 

5.19 

6.92 

4,65 

6. Si 

6.61 

6.01 

7.51 

5.93 

5.93 

5.71 

13 

5.55 

5.01 

5.52 

6.72 

6.,NS 

6.73 

6.41 

5.97 

8.07 

6.16 

5.63 

5.84 

14 

4.86 

5.34 

5.69 

6.49 

6.4V 

6.53 

6.3S 

6.04 

7.30 

6.05 

5.50 

5.45 

15 

4.55 

5.37 

5.56 

6.40 

6.48 

6.45 

6.23 

6.25 

6.94 

6.36 

5.45 

16 

4.86 

5.51 

5.78 

6.46 

6.36 

6.3S 

6.10 

6,46 

7.10 

6.37 

5.13 

5.50 

IT 

5. IS 

5.40 

6.03 

6.31 

6.23 

6.25 

6.21 

6.62 

7.19 

6.29 

5.24 

4.93 

IS 

5.04 

5.34 

6.38 

6.14 

6.10 

6.15 

6.46 

6.66 

7.25 

6.07 

5.04 

4.76 

19 

5.35 

5.48 

6.46 

6.06 

6.14 

6.36 

6,76 

6.82 

6.93 

6.11 

5.31 

20 

5,65 

5.46 

5.99 

5.90 

5.99 

6.28 

6.65 

6.71 

7.38 

6.25 

5.06 

4^83 

21 

5.01 

5.52 

5.86 

6.19 

6.14 

6.43 

6.61 

6.63 

6.86 

5.96 

5.24 

4.99 

22 

4.90 

5.59 

5.91 

6.62 

6.62 

6.58 

6,89 

6.49 

6.41 

6.12 

5.56 

5.48 

23 

5.17 

5.36 

6.04 

6.81 

6.48 

6,52 

7.55 

6.41 

6.33 

5.72 

5.77 

5.86 

24 

4.38 

5.58 

5.19 

6.93 

6.49 

6.58 

7.60 

6.51 

6.15 

5.61 

5.40 

6.12 

25 

«.51 

4.92 

5.05 

7.13 

6.29 

6.38 

7.44 

6.55 

6.29 

5.75 

6.33 

5.18 

26 

4.69 

«.36 

5.11 

7.18 

6.40 

6.37 

7.16 

6.35 

6.31 

5.69 

5.75 

5.29 

27 

4.89 

4.96 

5.44 

6.77 

6,42 

6.34 

7.03 

6,36 

6.50 

6.01 

5.89 

5.16 

26 

4.33 

5.56 

5.86 

6.72 

6.32 

6.30 

6.72 

6,44 

6.40 

6.34 

5.99 

5.13 

29 

4.45 

6.26 

6.77 

6.42 

6.34 

6.38 

6,63 

6.61 

6.46 

5.29 

30 

4.69 

6.52 

6.81 

6.42 

6.17 

6.28 

6.95 

6.66 

6.79 

4.96 

4.94 

31 

4.91 

6.45 

6.20 

6.23 

6,62 

7.42 

4.91 

THE 

FOLLOWING 

REFER 

ONLY  TO 

REAOINGS 

APPEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.99 

5.21 

5.72 

6.45 

6.48 

6.4| 

6.61 

6.48 

6.76 

6.04 

5.62 

5.24 

MAX 

5.85 

6,02 

8.52 

7.18 

6,96 

6,89 

8,14 

6.95 

8.07 

7.42 

6.66 

6.32 

MIN 

4.33 

4.36 

4.98 

5.72 

5.49 

6.05 

5.84 

5.97 

5.96 

5.25 

4.96 

4.43 

HIGHEST  stage  MA8  9.26  ON  MAR.  29. 
LOMEST  STAGE  MAS  4.33  ON  JAN,  2B. 
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DAILY  STASES  SOS  1474 


ATCHAFALAVA  SAT  NEAS  EUGENE  ISLAND  (LA.) 


LOCATION.  LAT.  29-27-01,  LONS.  Y). 20-29,  ON  AMERAOA  NESS  OIL  CO.  FLATFORN,  AFFROXINATELY  5.5 
NILES  NOSTNEAST  OF  EUGENE  ISLAND.  (STA.  88550)0.) 

SAGE.  AUTONATIC  SECONDER  ANO  STAFF. 

SECOSOS  AVAILABLE.  FEB,  25,  1979  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.50  FEET  ON  JUL-  24,  1979.  L0ME8T,  (FROM  INCONFLETE  RECORD)  MINUS  1.14  FEET 
ON  DEC.  S,  1974. 


OAILV  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


gage  zero  is  at  mgvd 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

AFR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

8EF 

OCT 

NOV 

1 

1.77 

¥ 

1.00 

1.15 

1,18 

1.19 

0.77 

2 

1.51 

•1.18 

1.07 

1,04 

1.54 

0.41 

0,01 

1 

1.70 

¥ 

1.00 

1.04 

1.04 

1.24 

0.42 

•0.22 

4 

1.44 

¥ 

1.04 

0.98 

0,84 

1.24 

0.78 

—0.24 

5 

¥ 

1.70 

¥ 

1.17 

¥ 

1.04 

0.S5 

1.05 

1.05 

0.18 

—0,20 

4 

¥ 

1.10 

1.04 

O.SO 

0.89 

0.54 

0.14 

—0.24 

7 

¥ 

1.17 

1.32 

1.41 

0.84 

0.82 

0.11 

—0.44 

8 

1.47 

1.16 

1.14 

1.12 

0.S1 

0.12 

0.12 

9 

1.54 

1.16 

1.14 

1.12 

0.78 

0.70 

0.74 

10 

1.81 

1.57 

1.80 

0.49 

-0.09 

0.54 

11 

1.71 

¥ 

1.13 

F  1,10 

1.27 

0.42 

0.40 

12 

1.54 

1.84 

1.90 

0.78 

1.02 

0.22 

11 

1.41 

1.72 

1 .87 

1,08 

0.87 

14 

1.51 

1.66 

1.78 

0,8$ 

0.12 

•0,54 

15 

1.44 

1.57 

1.40 

0.74 

0.45 

•0  (19 

14 

1.48 

1.46 

0.48 

0.42 

0.75 

•0||9 

17 

¥ 

1.11 

1.25 

F  0.45 

0.98 

0.44 

•0|l4 

18 

¥ 

1.40 

1.25 

1.05 

0.98 

0.14 

•0.62 

19 

w 

1.50 

¥ 

1.19 

1.21 

l.«0 

1.04 

0.58 

-0.31 

20 

¥ 

1  .SB 

¥ 

1.18 

¥ 

1.00 

1»2« 

0.41 

0.41 

—0  s  37 

21 

¥ 

1.41 

¥ 

1.40 

1.30 

1.14 

0,82 

0.54 

—0.27 

22 

F  0.70 

1.44 

¥ 

1.17 

1.15 

1.08 

0.92 

0.74 

0.07 

21 

F  0.98 

¥ 

1.17 

¥ 

1.14 

1.24 

2.01 

1.42 

-0.41 

«0«29 

24 

¥ 

1.17 

1.81 

l.*2 

1.27 

0.24 

0.09 

25 

¥ 

1.17 

¥ 

1.17 

1.18 

2.44 

1.14 

0.12 

1.27 

24 

1.17 

¥ 

1.14 

1.04 

2.78 

1.14 

0.58 

0.44 

27 

¥ 

1.17 

1.44 

1.24 

2.70 

1.19 

F  1.10 

0.44 

0.42 

28 

F 

0.90 

1.87 

1.14 

1.24 

1.S5 

1.21 

1.27 

0.95 

—0.14 

29 

2.04 

l.*9 

1.67 

1.14 

1.11 

1.01 

1.01 

-0.56 

30 

2.44 

1.35 

1.1S 

1.41 

0.90 

1.41 

-0,31 

11 

0,94 

1.48 

1.71 

the 

FOLLOMING 

REFER 

ONLY  TO 

READINGS  AFFEARING  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1,28 

l.*l 

1,08 

0.42 

•0.05 

MAX 

1.84 

S.*2 

1,48 

1.71 

1.27 

MIN 

¥ 

1.00 

0.80 

0,42 

-0.41 

•0.47 

D 


•0 

0 

•8 


F-  HOT  AT  STATED  TINE 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.50  AT  NOON  ON  JUL.  24. 
LOMEST  STAGE  MAS  MINUS  0,70  ON  NOV.  21. 
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atchafalata  gay  ay  eugenc  island  ila.) 


L0NS*  Sl-23-0*.  EAST  SIDE  OF  ISLAND  WHERE  A  DREDGED  CHANNEL  ERYENDING 
FROH  LONER  AYCHAFALAYA  RIVER  FASSES  YHROU6H  FOINY  AU  FER  REEF.  (SYA.  68*0010.) 

gage,  auyohayic  recorder  and  syaff. 

general  inforhayion.  frior  yo  iots  gage  was  haintained  st  nayiohal  ocean  survey  with  gabs  2erq  *y 

"{*•*;**  "i*  ■* «*« "wi «js  *«s  *T 

sis  tiit'ms  5yam«1JISw*m£  t’.Sl1,*!0.1*!’  EEET  T0  *SREE  "ITM  NE*'  SfCHHARW  ELEVAYIONS  AND 
NEW  GAGE  EERO.  STAGES  FROH  JAN.  1  THRU  WAR.  S  WERE  CORRECTED  TO  NEW  OATUN. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  2A,  1939  TO  WAY  3,  197*  AND  AFR.  I*,  1973  TO  DATE.  ADD  0.3  TO  DAILY 
wn  m  ?MR«?c2"mcT  0,7  FR0"  °*KV  m6E#  F*0"  ,w  T0  «««•«  in  current 


MTSS&,  hinus^sIsl'feet^on  «"T1!5iT,C'"E’  0N  JUNE  *7'  1,S7*  L0"E,T'  tFR0H  ,NC0"FLETE 


OAlLV 

EIGHT 

A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE 

ZERO  IS  AT  NGVD  (1975  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB  MAR 

AFR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

* 

3  F 

4 

5 

0.43 

•0.90 

•1.06 

•0.44 

•0.22 

-0.24 

0.1* 

F  1.06 

F  0,50 

1.15 

0.S6 

1.04 

0.98 

0.11 

0.01 

0.56 

0,0* 

•0.34 

•0.3* 

0.72 

0.43 

0.39 

0.30 

0,14 

0,74 

0.39 

0.44 

0.27 

0.51 

O.SO 

1.10 

F  1,11 

F  0.05 

F  1.02 

F  .0.64  F  >l,t| 
-0.48  F  -1.12 
F  .0.6*  F  -1.10 
F  .0.64  F  -1.11 
F  .0,*4  F  -1.11 

* 

T 

s  r 

9 

to 

•0.49 

0.11 

-0.52 

•0.** 

-0.53 

-0.27 

F  -0.22 
-0.54 

F  -0.36 
-0.47 

•0,36 

-0.23 

•0.04 

-0.21 

O.OS 

-0.15 

0.58 

0.63 

0.91 

1.24 

0.2S 

0.65 

0.30 

O.Sl 

0.62 

0.22 

0.91 

0  .  *9 
0,83 
1.04 

0.5* 

0.37 

0.74 

0.74 

0,57 

0.15 

F  1.30 

F  0.20 
•0.44 

F  •0.*3  -0,75 

F  .0.44  .0.83 

F  .0.64  .0.8* 

•0.10  *0.53 

-0.13  -0.58 

tl 

12 

13  I 

14 

15 

-0.34 

-0.11 

F  0.02 
•0.56 
•0.61 

-0.31 

•0.1* 

-0.1* 

0.12 

0.31 

1.60 

1.09 

0.76 

-0.23 

0.4* 

1.1* 

1.34 

0.78 

0.86 

0.79 

-0.52 

1.22 

1.08 

0.86 

0.9J 

•0.12 

1.07 

1.22 

0.89 

0.73 

0,64 

0.22 

0.44 

0.32 

0.29 

F  0.55 

F  1.25 

1.45 

0.84 

F  0.*7 

-0.2*  .0.19 

•0.40  -0.20 

F  -1.10  -0.19 

F  -1.12  .1.10 

-0.62  .0,75 

1* 

17 

16  F 

19 

20 

•  0.2* 
•0.07 
•0.01 
0.27 
1.09 

0.41 

0.23 

-0.31 

-0.02 

•0.13 

0,30 

0.70 

0.24 

0.38 

•0.0* 

0.80 

-0.41 

-0.55 

-o.oi 

•0.03 

0.77 

0.4* 

0.48 

0.48 

0.17 

0.13 

0.04 

0.45 

O.S* 

0.44 

0.05 

0.55 

0.30 

•.*5 

0.34 

F  1.1* 

F  l.ll 

1.10 

F  1.30 

1.8* 

F  -1.12  -1.00 

F  -1.12  F  >1.11 

F  >1.10  F  >1,18 

F  -1.19  F  -1.19 
F  -l.ll  F  -1.10 

21 

22 

23 

24 

25 

-0.53 

•0.79 

•0.32 

•0**4 

•0.*8 

0.03 

0,03 

0.29 

0.9* 

0,48 

0,*1 

0.81 

0.0* 

0.71 

0.40 

0.0* 

0.04 

0.*1 

0.44 

0.52 

0,8* 

0.5* 

0.34 

0.66 

l.*2 

2.65 

1.90 

0.24 

0.3* 

0.77 

0,*3 

0.43 

0.5* 

F  0.41 

0,70 

0.4* 

F  0.82  F  -0.** 

F  -1.12  F  -1.11 
•0.85  -1.02 

F  -l.ll  -0.43 
•0.60  •0.37 

0.19  .0.05 

2* 

27 

26 

29 

30 

31 

•0.25 

•0.41 

•0.*4 

-0.41 

•0.0* 

•0.53 

F  -0.10 

0.*1 

0.91 

1 .38 
1.62 
1.97 

0.75 

0.80 

0.73 

0.9* 

0.82 

1.35 

0.43 

0.7* 

0.78 

0.9* 

0.74 

2.05 

I.S9 

1.09 

0.74 

0.74 

0.33 

1.03 

0.77 

0.77 

0.60 

1.09 

0.19 

0,78  -0.3* 

F  0.71  0.20 

0.45 
0.38 
0.97 
1.27 

0.0*  -0.35 

0.10  -0.57 

•1.07  -0.70 

F  .1.12  .1.10 

F  -1.09  F  .1.11 

F  -1,11 

the 

FOLLOWING  REFER 

ONLY  TO 

READINGS 

affearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

mean 

MAX 

MIN  f 

•0.32 

1.09 

•l.OS 

0.61 

1.35 

-0.55 

0,50 

1.22 

•0.52 

0.62 

2. 85 
•0.12 

0.52 

1.09 

0.05 

•0.70  >0.0* 

o.to  -0.10 

F  -1.12  F  -1.12 

F-  NOT  AT  STATEO  TINE 


highest  stage  was  3.5*  AT  8  55  A.H.,  JUL, 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.39  ON  JAN.  2 
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DAILY  8TA6C8  TOR  1ST* 


east  cote  blanche  bay  at  luxes  landing,  la. 

LOCATION,  cat.  2B.M.4S.  LONS.  fl.J2.JS,  ON  DOCK.  2.8  NILES  NORTH  OR  ENTRANCE  TO  BAYOU  SALE  AND 
2.1  HUES  SOUTH  OR  SOUTH  8EN0,  LA.  (8TA.  8860013.) 

BASE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STARR, 

RECORDS  AVAILABLE.  R£B.  22,  14ST,  TO  DATE. 

EXTREMES,  MISNEST,  S.fl  REET  (RRON  MaTERHARK  LETT  BY  HURRICANE)  ON  SCR.  16,  IfTl.  LOMEST,  MINUS 
3.66  REET  ON  ARR,  f,  HS7. 


daily  EISHT  A.M.  STAGE  in  REET  BASE  ZERO  IS  AT  N6Y0 


DAY 

J4N 

REBL 

MAR 

ARR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOY 

DEC 

1 

1.54 

0.65 

t.so 

2.70 

1.72 

2.28 

2.41 

2.55 

1.70 

-0.18 

•0.00 

2 

"1.54 

1.77 

2.35 

3.42 

2.06 

2.16 

2.25 

2.66 

1.56 

0,78 

•0.87 

J 

R  -0.40 

1.75 

2. 08 

1.70 

1.61 

2.14 

2.25 

2.74 

1.30 

0.66 

-0.26 

4 

O.ff 

1.44 

0.55 

1.18 

l.«6 

2.06 

2.07 

2.50 

1.54 

0.60 

0.00 

5 

1.52 

1.55 

0.46 

0.85 

1.57 

1.86 

2.17 

2.20 

1.16 

0.61 

0.34 

6 

1.20 

0.75 

1.36 

1.32 

2.15 

1.00 

1.04 

1.54 

1.11 

0.75 

1.22 

T 

0.45 

1.25 

1.34 

2,60 

2.63 

2.07 

1.75 

0.72 

O.SJ 

1.00 

8 

•0.02 

0.05 

1.66 

2.37 

2.26 

2.35 

1.64 

1.16 

1.44 

0.05 

f 

R  -0.25 

•1.00 

1.02 

1.42 

2.25 

2.57 

2.10 

1.67 

1.60 

2.17 

1.20 

10 

-0,23 

R  0.70 

0.02 

2.01 

2.75 

2,60 

2.00 

2.14 

0.10 

1.64 

1.20 

11 

-0.2S 

0.20 

0.20 

0,70 

0.66 

2.10 

2.51 

1.70 

1.32 

1.60 

12 

0.60 

0.45 

0.45 

2.75 

2.60 

1.75 

2.61 

2.20 

1.24 

1.35 

IS 

1.00 

r  o.so 

0.82 

2.86 

2.77 

2.11 

2.06 

2.06 

-0.14 

1 .57 

14 

-1.18 

1.16 

1.10 

2.63 

2.63 

l.OJ 

2.40 

1.20 

0.14 

-0.23 

15 

0.18 

1.32 

2.62 

2.56 

2.08 

1.50 

1.76 

0.04 

0.6T 

16 

0.73 

1.52 

2.50 

1.86 

1.88 

1.07 

!.♦• 

0.30 

0.53 

17 

1.10 

1.23 

2.4b 

1.60 

2.0J 

2.67 

1.66 

0.21 

•1.32 

18 

1.02 

0.10 

2.50 

2.07 

1.00 

2.65 

1.4* 

0.25 

•0.05 

If 

1.58 

1.50 

2.3f 

2.35 

2.10 

2.31 

1.61 

0.S8 

0.14 

20 

2.30 

1.85  R 

2.30 

2.00 

2.25 

2.22 

3.46 

1.66 

0.51 

0.32 

21 

-0.15 

1.80 

1,86 

2.34 

2.15 

2.17 

1.36 

1.60 

0.66 

0.78 

22 

0.50 

1.50 

1.65 

R  2.15 

2.23 

2.23 

2.03 

0.27 

2.22 

1.31 

1.40 

ZS 

0.80 

1.03 

2.10 

2.36 

J.36 

Z.«2 

1.60 

-0.23 

•6.12 

1.67 

24 

•0.80 

l.«5 

-0.35 

2.76 

5.45 

2.24 

1.31 

1.05 

1.26 

2.00 

25 

-0.55 

-0.05 

-0.63 

2.55 

4.10 

2.71 

1.52 

1.45 

2.36 

0.36 

26 

0.50 

0.16 

2.15 

3.44 

2.40 

2.05 

1.51 

1.67 

1.20 

27 

0.00 

R  0.10 

u.fS 

2.52 

4.00 

2.45 

2.10 

2.21 

1.07 

0.00 

28 

-0.73 

1.35 

1.57 

2.36 

3,16 

2.45 

2.07 

2.16 

0.06 

0.60 

2f 

R  1.05 

3.00 

R  3.30 

2.73 

2.56 

2,63 

1.00 

2.26 

•0.S5 

0.21 

JO 

31 

R  0.61 

2.65 

3.10 

2.30 

2.53 

2.60 

1.66 

2.60 

0.58 

•0.03 

the 

ROLLONING 

REEER 

ONLY  TO 

READINGS 

appearing  in  the 

TABLE 

ABOVE 

mean 

2.20 

2.10 

0.70 

MAX 

2.66 

3.46 

2.36 

HIM 

0.70 

0.27 

•0.85 

R-  NOT  AT  STATED  TINE 

highest  stage  has  ».is  at  12  «s  r.m.,  jul.  z«. 

LOHEST  STAGE  (RROH  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  2.18  ON  JAN.  2, 


PART  n 

OBSERVED  DISCHARGES 
OP  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 


OTHER  WATERSHEDS 
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AM*  If 
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oee#r 

Ntn 


MAIN  C  N  A  N  N  (1 

N*AN  MM  MX  HUM  NIOTN  MCA 

MAOIM1  MITN 


IT 

IT 

IT 

UO 
M  IT 

41.01 

IM 

ItSI 

ust 

11.11 

US 

list 

I0AS 

•l.M 

1ST 

It  40 

IS41 

AS.  10 

UA 

ISM 

1000 

ASM* 

111 

1305 

1050 

*;.*• 

111 

MIS 

UT7 

41.00 

US 

3114 

toss 

»,w 

10T 

1003 

1S4T 

IT.  01 

in 

3010 

11*1 

Al.M 

us 

MIS 

1040 

M.*A 

1U 

MSI 

1414 

33.11 

lot 

1AT4 

1SS1 

31.  <0 

110 

IMS 

113* 

«.« 

110 

mo 

ISIS 

St  .At 

too 

1000 

UM 

37,7* 

no 

MSA 

IMS 

M.AA 

in 

MU 

IS*  A 

St.t* 

1AT 

1000 

USl 

10.00 

m 

tost 

1ITT 

M.sa. 

in 

MAS 

1300 

JA.SA 

in 

MAS 

130T 

Hi 

1040 

USB 

».« 

no 

MIS 

1300 

3?»*J 

tu 

MM 

IASI 

io.M 

in 

tool 

UAt 

10.40' 

UA 

IASI 

1124 

Ul 

UTS 

1IS1 

14. M 

00 

USS 

UAT 

Uci 

tot 

140* 

IMS 

Ilf 

MM 

IM1 

ovcmank  total 

VCIOCITICO  OtICHARM  OIWNAMCl 
MAN  NAXIHUN 


110 

1*04 

ill  eii 

MOO 

CIO 

A. 14 

•.is 

000 

4.31 

l.*4 

04* 

0.01 

1.04 

1*1* 

A. OS 

0.41 

10M 

0.40 

5.33 

401 

0.04 

0.04 

tit* 

0.00 

1.04 

*U 

4.M 

S.4S 

SOS 

0.S7 

S.M 

OM 

T.  01 

*.«1 

no? 

4. SO 

0.01 

Oil 

1.00 

S.M 

SIA 

*. IS 

0.10 

000 

4.*S 

O.M 

SOI 

4.1* 

A.SO 

033 

S.M 

T.l* 

T31 

0.00 

0.01 

or* 

4.31 

0.00 

041 

O.IS 

5.00 

•AT 

0.10 

T.ll 

*04 

S.10 

T.14 

OTA 

3.44 

S.IS 

041 

s.u 

T.OS 

700 

*.M 

T.43 

to? 

4,3* 

A.00 

SM 

4.11 

5.00 

SM 

S.T# 

S.U 

410 

s.ss 

*.41 

301 

*.T* 

A»SA 

30* 

S.U 

O.St 

*00 

0.4* 

I.1A 

ss 

5.1* 

r.w 

til 

It* 


mi 

MM 


MM 

Mil 


DUCKgftOt'IXgg;  M*  MSN  OLD  IJVCI  WTILON  CHANNIL  AT  NILC  »tr,*, 


RUM  Mai  KNOX  LANOINC.  ITMP  TTM  AT  NILS  ,313.7. 


NtMMlim  RIVCI  AT  TANOCNT  IAWIM,  HIM. 


|4f*' 

IT 

PI 

JAN  IJ 

S*.SS 

ss 

MTS' 

SA.M 

AS 

jm  jo; 

41.10 

SS 

JAN  » 

42.70 

a 

JAN  * * 

AS.  IT 

s* 

ff|t  |g 

4S.0I 

SA 

pit  §•« 

sr.44 

SI 

Pftfr  n  : 

SA.SS 

44 

*»a 

sr.23 

SI 

NAS  A* 

4S.TS 

ST 

MUl 

eg 

*0,10 

S3.0S 

AO 

SS 

NAS  it 

*4.10 

os 

MS  M 

S4.S4 

TO 

AM  ft 

SS.M 

OS 

OA 

ft 

CONT1NUM  IN  NtXT  PAN 


MO 


If 

AO  IT 

II* 

sm 

1445 

4,73 

STBS 

1*0* 

4,74 

3701 

1*4* 

*•17 

S770 

1*41 

1,27 

STM 

lilt 

Mi 

STM 

IMS 

*.(1 

IM* 

0.40 

sssi 

m* 

S.M 

JTSI 

UTS 

4.(7 

son 

ITT? 

*.40 

wit 

ISOA 

S.AT 

3*10 

1**1 

O.M 

3*10 

no* 

I.TI 

3*10 

MM 

*.70 

1410 

1137 

S.31 

30*0 

MIS 

*,*? 

MSI 

1U0 

*.14 

uoo 

1044 

II* 

CM 

Cl* 

T.tl 

MS 

0.73 

73* 

7.77 

•IS 

*.IT 

•U 

A.  71 

•*l 

S.l* 

AM 

*.4* 

AAA 

•.AT 

•SO 

A.A7 

07* 

0.3A 

4*0 

A.71 

UK 

A.A1 

UAt 

A.1T 

7.A 

UM 

*.** 

UO* 

*.** 

•.* 

UM 

*•44 

0.3 

UM 

*.*0 

7.* 

UM 

n  sasss  xstzz  aws*  sssss  **=«  a*c«  ss^a  'watfa  skis  as  as*  xbsvs  eases  assss 


NltSXMITTl  me*  *T  TtMUT  kANOXNC,  Kite. 
DXtCHARSE  OBtCavATIONt 
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MfAM  MX  MXXWM 
KASIM*  BERTH 
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M.H 

n.ii 
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W.H 

H.U 

SA.M 

M.*S 

SS.4? 

H.M 

M.H 

M.H 

2:8 

41.74 

S4.tl 

14.4* 
It.  X* 

M.n 

M.M 

I*.*l 

M.IT 

M.TX 

M.M 

M.T* 

St.l* 

M.M' 

M.ll 

M.M 

S.II 
.N 

M.M 

SiS 

rr.t* 

M.M 

M.H 


AREA 

XM 


VELOCITIES 
MEAN  MXXWM 


TT 

TT 

TT 

tl  TT 

TTI 

TTS 

S4.44 

Tl 
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11*4 

S.T* 

t.M 

45.17 

TS 

MM 

1441 

S.4S 

*.I4 

t*.M 

*4 
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•ATT 

4.  AS 
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*» 

MM 
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4.41 

ST.SI 

At 
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S.M 
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T* 

MM 
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S.M 

4.41 
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*4 
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S.M 
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It.M 
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Tt 

MM 

MM 
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4.4S 
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*T 

MM 
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S.M 
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TS 

MM 
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t.M 
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44 
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•STI 
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At 
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S.M 

1*41 

M.T* 

Tt 
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4.4* 

MT 

M.Tt 

*t 

S4M 

mi 

t.*t 

I4.M 
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44 
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MM 

t.M 

14.11 

M.Tt 

T* 
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t# 

M.4* 

T* 

•ail 

t.11 
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M.M 

4* 

SM4 
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4.T* 

4.TS 

M.M 

AT 
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mi 

Ml 

44.14 

44 

88 
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4.M 

M.tS 

DC 

am 

Ml 

4.14 
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ST.SI 
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Tl 

A* 

44 

$ 
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n 
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:.*8 
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At 

MM 

88 
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4* 

KM 
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88 

88 
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MM 
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IM 
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HU 
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DATE 
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MADIAS 

MAXIMUM 
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MAOUMNERTI  NAOf  IV  U.l.  MOLMtCAL  IUNVET. 


M*tm!,Dlll!fH.»#®,'"*T-,W  °“  m"  ,M  APNROXINATEIV  |  NILE*. 

CONTINUED  ON  NEXT  NAM 


U4 


KtlllMIPH  Riven  NEAR  RATON  ROUSE,  l*. 


CONTINUED 


CASE,  AT  RATON  ROUSE.  START  TYPE  AT  MILE  22g,*.  ZERO,  NSVD 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  NSN  ORLEANS  (CARROLLTON),  LA. 


OISCHARSe  OSRERVATIONR 
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C  H  A 

N  N  £ 

OVERSAMK 

TOTAL 
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MAXIMUM 

NIOTH 

AREA 
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MAXIMUM 
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IW 

PT 

PT 
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PPS 
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AS 
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Ak 
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S3 
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A3 
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1S3A 

3.3A 

A. IT 

H  ISA 

OEC  13 
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33SA 

ITAA 

A.AA 

T.3A 

H  kAS 

H-  MEASUREMENT  TAKEN  RV  U.R.  REOLOS1CAL  SURVEY. 


OISCHARSE  RANRC.  A ROUT  TRR  PEET  UPSTREAM  PRDN  U.R.  NIRHNAV  SO  (HUEV  P. 
LONS)  ORIOSE  AT  NILE  IAk.3.  (OTA.  01 SOS AT.) 

RARE.  AUTOMATIC  TYPE  AT  NILE'  1SZ.S.  ZERO,  NOVO 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  SELLS  CHARSET  LA. 


ISA 

IASS 

loss 

PT 

PT 

PT 

SO  PY 

PPS 

PPS. 

CPI 

CPS 

OCT  It 

1A3 

23SA 

lkls 

2.13 

A.31 

SAk 

OEC  It 

tot 

3AA3 

lTie 

A.AA 

k.kl 
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MEASUREMENTS  MAOS  ST  U.R.  8E0L0R1CAL  SURVEY. 


OISCHARSE  RANRE.  AT  PERRY  CROSSINS  AT  NILE  7k, 0.  (STA.  SISSSSA.) 


MISSISSIPPI 

RIVER  NEAR 

VENICE,  LA. 
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IAAA 

IAAA 

i  or* 

PT 

PT 

PY 

SO  PT 
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PPS 

CPS 

CPS 
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A.3T 

73 

3S7A 

1ST! 

S.AS 

k.30 

BA! 

OISCHARSE  RANSE.  NILE  I2.«,  ASOUT  ONE  MILE  UPSTREAM  PROM  SAPTISTE  COLLETTE 
SAVOU.  (STA.  SISSSSA.) 


RASE,  MISSISSIPPI  RIVER  AT  MEAO  OP'  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  A.k  NILE 
OOMNRTREAM  PROM  HERO  OP  PASSES.  IERO,  NSVO 


SAPTISTE  COLLETTE  SAVOU  NEAR  VENICE,  LA.  (ABOVE  EMELINS  PASS) 
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PT 

PT 

PT 
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0.8k 

IS 
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k.AA 
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CONTINUES  ON  HERT  PASS 


*  i 


pv 

tv 


N "  V-t ,’ 


WTIITI  COLLITTI  94 YOU  «(M  VENICE.  LA.  (4HYI  CWLIKe  PASS)  CONTINUED  SSS 

IUCHMW  UM(,  ONE  NILE  DONnoTRIAN  FROM  NERD  OF  BAYOU  (NILE  11. A, 

FIM1H1FFJ  RIVER).  (RT4. 

BARE,  MHJIlim  RIVER  AT  MEAD  OF  FARESi.  AUTONATIC  TYFE*  A. A  NILE 
OBNNffREAN  FROM  NEAR  OF  FARREt.  EERO*  NBVR 


RAFTIATE  COLLETTE  BAYOU  NEAR  VENICE.  LA. 

OIRCNARRS  OBSERVATIONS 
RAIN  CHANNE 
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OEFTH 
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FT 

FT 

FT 
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CFB 
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EB 

UR 
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UA4S 

MBCNAROC  RANRE.  RELON  JUNCTION  NITN  KIHBCL  FARR  (STA.  V1AAI0A.) 

BARS,  NIRR2RAIFFI  RIVER  AT  NERO  OF  FABRER.  AUTONATIC  TYFE,  A. A  NILE 
DOKNOTRSAN  FRON  HEAD  OFi  FARKB.  EERO.  NSVD 


KINRCL  FARR  NEAR  VENICE,  LA.  (RELON  BAFTIOTE  COLLETTE  BAYOU) 
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FT 

FT 
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BB  FT 
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4.BR 

*4 

MB 
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S.tt 

OIBCHARBE  R4NOE,  XINOEL  FARR  NEAR  NEAR  OF  NAVIOATION  (RYA.  « 14*1*4.) 

BARE.  RtOOlBOIFFI  RIVER  AT  HEAD  OF  FAROES.  AUTONATIC  TVFC.  A, A  NILE 
OttmOTRC AN-  FRON  HEAD  OF  FAOSCR.  EERO,  NOVO: 


’  "  ■*9r 

e*  ■ 


1W 

NAN  IB 
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MR  IB 


BAFTIOTE  COLLETTE  BAYOU  NEAR  VENICE,  LA.  (RELON  ENELINE  FARR) 
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•as 

a. oo 

s.rt 

18* 

MV  00 

a.oa 

as 

1700 

41* 

8.07 

*.71 

181 

NOV  If 

I4.S0 

41 

IOM 

SI* 

3.48 

4.4* 

tos 

nov  at 

IS.00 

a a 

1034 

m  - 

>.M 

4.S8 

100 

nov  ao 

10.40 

4S 

104* 

0*4 

S.08 

4.43 

884 

MC  OS 

ao.TS 

AT 

107* 

4*4 

3.00 

4.ST 

IS* 

occ  ta 

14.07 

40 

1008 

4M 

4.88 

4.4T 

800 

occ  to 

10.04 

AS 

10S8 

MT 

3.48 

4.80 

818 

occ  ST 

10.8S 

4S 

IOM 

SOT 

S.OI 

4.41 

8SS 

010CNAM8  OANM. 

OONNOTOf AN  FMN  KANSAS  CITY  SOUTH! ON  NA1LK0A0  ONIOM  AT 

NIL*  0.8.  (OT*.  0*04011,) 

OAM.  AVTONATtC 

TVFt  ON  MtOM 

(NIL!  4.01. 

ZERO.  MVO 

ATCNAFALAVA  Riven  At  ATCNAFALAYA.  LA. 

to* 

1*00 

1**0 

*000 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FRO 

FFO 

CFO 

CFO 

NAY  04 

ai.st 

M 

711 

IOS 

8.07 

S.40 

*7,0 

cmtinucs  ON  wxt  tan 


CONTlHUCO 


*70  ATCH AFALAVA  RIVCR  AT  tKiunilTt,  LA. 

ttKKWM  HARM.  HXLC  ».i.  (BTA.  0*0401*.) 

BMC.  STMP  TYK.  ZERO,  N6V0 

BUTT  LA  ROM  CUTOFF  ULON  ATCRAFALAVA  RIVER  (LA.) 

DISC  HARM  OOMRVATIONS 
RAIN  CNANNCL  OVCROAH*  TOTAL 


DATE 

HCAN  BAH 
RCMXNO 

RAX  I  RUN 
MFTH 

NXOTR 

ARCA 

VCLOCITXCB 

RCAN  RAKINUR 

OIBCRARM 

OZSCHAROCi 

tm 

FT 

FT 

FT 

M  FT 

FFB 

FFB 

CFO 

CFO 

RAT  SO 

If. BO 

M 

144 

3BOO 

1.04 

C.40 

400B 

OIRCCTIOM  OF  FLO*.  AOUTHCAST. 


OXBCHARM  RANOC.  IM1  FtCf  OONNOTRCAh  FROR  JUNCTION  NXTN  ATCRAFALAVA  RIVER 
(OTA.  MIHti.) 

BAM.  ATCRAFALAVA  RIVCR  AT  ATCRAFALAVA.  STAFF  TVFC  AT  RtLC  St.l.  ZERO 

HAIM 


OFFER  BRANS  RIVCR  KLOR  BUTT!  LA  ROM  CUTOFF.  (LA.) 


IW 

FT 

FT 

Ft 

ISO 

SO  FT 

FFB 

FFB 

1040 

CFB 

tooo 

CFO 

RAT  B4. 

SO.OO 

42 

4*0 

too 

J.t# 

*.*• 

SO.T 

OXRCCTXON  OF  FUM.  BOUT HE ART. 


OXBCHARM  RANK.  XOBB  FICT  OOHNSTRCAH  FROR  JUNCTION  RITH  BUTTE  LA  ROM  CUT* 
OFF.  (OTA.  BSlSOIt.) 

N  ,  ,  .  , 

SAM.  ATCRAFALAVA  RIVCR  AT  BUTTE  LA  ROM.  R|RC«NCIBRT  TVFC  AT  RILC  44. B. 
ZERO,  NOVO 


LIULC  ATCRAFALAVA  RIVCR  MLON  UFFCR  MAM  RIVCR  (LA.) 


toto 

FT 

FT 

FT 

00 -FT 

OFF 

FFO- 

CFO 

CFO 

NAV  24 

8.00 

14 

1T4 

ms 

1.01 

*.*• 

44*4 

DIRECTION  OF  FLON.  BOUTRCMT. 


DIOCHARM  HARM.  B.C  NILS’  OORNBTREAR  FROR  JUNCTION  NITH  UFFCR  MANO  RIVCR 
(OTA,  0)14*12.) 

BMC.  ATCRAFALAVA  RIVCR  AT  BUTTC  LA  ROM.  RIRCMCI6NT  TVF|i  AT  RILC  44. 
MRO,  NOVO 


BAYOU  LA  RORFC  BCLOR  COR  ISLAND'  CUTOFF'  (LA.) 


»OTO 

FT 

FT 

FT 

too 

M  FT 

FF* 

FF* 

UOO 

CF* 

too* 

CFO 

NAV  M 

ao.oo 

IS 

BTO 

XOI 

*.00 

I.SO 

Bt.l 

CONTlHUCO  M  SCAT  RAM 


9 


.  '9 


iwr  « 


■AVOU  L»  *ONFE  (CLOU  COM  I  KAMO  CUTOFF  (LA.)  CONTINUED  371 

OISmRMRANOE.  1000  FEET  BELQN  JUNCTION  NITH  LITTLI  ATCMAFALATA  RIVER 

RIVE*  AT  OUTTC  LA  ROM.  MIRfttEIOHT  TVFf  AT  MIL!  OO.O, 


OFLICf  IKANO  CHUTE  ABOVE  LAKE  MOHOOULOIt  (LA.) 
DIOCHAROE  OOOERVATIONO 


MAIN 

C  H 

A  N  N  C  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  OAOe 
reaoinc 

NAAIRUN 

OEFTN 

NIOTN 

AREA 

VELOCITIES 

MEAN  MAXIMUM 

OISCNARSE 

OISCNARSE' 

l*TO 

FT 

FT 

FT 

too 

SO  FT 

FFS 

FFS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

RAT  25 

10.00 

OS 

320 

tit 

C.SS 

S.SS 

»T.O 

DIRECTION  OF  FLOM,  OOUTH. 

M#lOT*!*»ltMl5  fltT  FROM  JUNCTION  NITH  JAKES  BAYOU. 

•**jU^LAKC  NONMULOXS  ABOVE  JAKES  BAYOU,  STAFF  TYFB  AT  NILE-  71.2.  EERO, 


MttlBKEV  BAT  FILOT  CHANNEL  AT  SOUTHERN  FACIFZC  RAILROAD  (LA.) 


S.  /.  .  , 


iso 

SO  FT 

FFS 

FFS 

1000 

CFS 

1000 

tri 

oao 

S.00 

T.SO 

ISO 

***  feet  ufstrcam  from  abandoned  southern 
AUSSIE?)  M***NT‘'Y  ,U4,F  WATES  UTILITIES  FONSR  LENS 

MSE^MHIMETSAT  FItOT  CHANNEL  SSI.  STAFF  TVFf  AT  NILE'  SB,#. 


SLEHO  TENSAS  CUT  SCION  OFFER  BRAND  RIVER  (LA.) 


im 

FT 

FT 

FT 

too 
SO  FT 

MV  SO 

10.10 

SI 

lilt 

Ul 

1000 
FFS  CFS 


tfsfv  tSSVI.!*!  ***f  P9NN0TREAN  FROM  JUNCTION  NITH 


m 


LAM  NSNSSULMS  WV<  Mill  OAYOU  Oft.) 

MMttlM  OP  M«*  SOUTH, 

OISCNMM  must.  MH  PUT  UPSTREAM  MOM  JUNCTION  NITH  JAMS  SATOU, 
ISTA,  SUSS  IS.) 

SMS.  SI  APS  TYPE  AT  MU  71.1.  ZERO,  NOVO 


SATOU  CHSM  SCLOM  SATOU  CROON  CHENS  (LA.) 


COST I HUSO 


OISCHAROC  OOSSRVATIONS 


MAIN 


CHANNEL 


OVERS ANA 


MEAN  SANE  MAXIMUM 
SSAOINO  OSPTH 


velocities  oimhams 

WAR  MAXIMUM 


0ISCHAMS1 


JAM  04 
4AM  10 
4AM  IT 
PCS  SO 
PCS  |4 

pcs  at 
PCS  so 
HAS'-  os 
HAM  «l 
HAH  tO 

£.s' 

m  as 
MT  i* 
NAT  as 


Mi,  IS 
4UL  tf 


AM  01 

sue 

ia 

aos 

1940 

t.ss 

AMS'  04 

to. so 

If 

nr 

14TS 

S.Tf 

AM  14 

4.41 

14 

ait 

toss 

a.ot 

AM  tt 

4.44 

IS 

asv 

1404 

a.oo 

OOP  SO 

T.U 

14 

*10 

ms 

a.ST 

m  is 

4,4* 

14 

ats 

I74S 

a.si 

OCR  ST 

14.40 

14 

ais 

0SS4 

S.S4 

OCT  04 

ts.ss 

14 

a«s 

1441  - 

S.4S 

SCT  IS 

1S.PI 

14 

aiv 

Sosa 

1.S4 

OCTM 

7.40 

IS 

S44 

I44T 

4*44 

HOT  f|- 

4.40 

11 

I4T 

IMS 

0.44 

NOV  SO 

f.7t 

to 

ISA 

1SST 

s.sc 

MV  « 

7.44 

tl 

044 

1470 

S.T4 

mm 

0.14 

ia 

ais 

ISIS 

1.47 

mov  is  - 

14.44 

14 

014 

loss 

a.ao 

SSC  04 

1S.44 

to 

sts 

OSTf 

a  .as 

MC  IS 

10.14 

14 

ait 

ISS4 

1.41 

S«  14 

14.44 

If 

ass 

aosi 

t.ss 

PPS 

CPS 

CPS 

1.44 

MTS 

l.TS 

0417 

1.44 

9441 

a.  to 

S100 

1.04 

S40S 

t.as 

8441 

0.14 

4714 

0.44 

4100 

S.4S 

U4H 

s.ts 

OSH 

S.4S 

mas 

0.00 

mi 

S.IS 

torn 

S.SS 

4000 

4.40 

4490 

S.4S 

4880 

S.SS 

9070 

9.44 

9700 

1.04 

toss 

1.00 

1494 

0.40 

S1S1 

s.ao 

9441 

0.40 

4479 

a.fs 

BS47 

S.SS 

9801 

S.SO 

9174 

s.os 

7044 

s.ts 

9401 

1.40 

0411 

i.ao 

IMS 

1.00 

1019 

1.00 

0S4 

S.SO 

4010 

0.44 

0917 

0.40 

4041 

0.40 

9844 

0.10 

4001 

1.40 

Sill 

OIRCCTSON  OP  PLOMr  NORTH, 

PRIOR  TO  APR,  II,  ITTS,  OISCHAROC  RAMOS  NAS  L0CATC0  ISOS  PEST  DOMNSTRCAM 


cm.  IMHII.) 
•m*  m*mt 


CMN  Hu*  HW)  CNN  CMNC  CU.) 

Vtf  PONMTMAN  NM  MflW  MTN  IMN  CMOS 

MM  UN  CMtM,  MN  TTPO  M  MU  TT.S. 


CMTIMNO  STS 


SAYON  CNCNC  CUT  MUM  MTW  CHANS  CU.} 
MMHMM  NNNtTIM 
MAIN  CttMIl 


OAK 

•can  oak 

NO  API  NO 

NAMNUN 

OCPTH 

NIOTN 

AMA 

MLoemu 

MAN  NAMNUN 

SOT* 

P» 

PT 

PT 

ISO 

M  PT 

PM 

PPS 

NAT  M 

IS.CS 

A* 

ttso 

HO 

*.o* 

T.M 

TOTAL 

mcNAMi 


oiocction  an  plon.  southcast. 


OISCNAMC  RANH.  I  AAA  fill  MUON  JUNCTION  MTU  UTAH  CMCNC, 

•  COTA.  SSAIfll.) 

•AM,  SIS  AATOU  CMC  HI  A  AO  AC  LAM  CHICOT,  ST  APT  rm,  KM.  NOVO 


SIR  A  A  YOU  CHCNC  ASOV*  LAM>  CHICOT  (LA.) 


l*T* 

PT 

PT 

n 

too 

AO  PT 

PPS 

PPO 

toot 

era 

toss 

CPS 

NAT  00 

IT.CO 

n 

lit) 

MO 

0.0* 

0.20 

ISA 

OSMCTZON  OP  PLON,  AOUTH. 

oiochaam  oanoo.  i mo  peer  omnotman  pmn  junction  op  oatou  chcnc  and 


OAOC.  SLIM  TOMAS  CUT  COLON  UPPft  00AM  01  VCR.  AUTONATIC  TTPC  AT  MU' 
•O.A.  KM.  MM 

CHICOT  PASO  AAOTI  MOT  FORA  CHICOT  PASO  (LA.) 


Pf 

*s# 

M  PT 

PPS 

PPS 

ties 

»y 

«.M 

A.  AS 

MU  OC.S. 

(OTA,  SS40SS*.) 

OAOC,  CHICOT  PAM-  AT  NUT  POOR  CMCOT  PASO.  AUTONATIC  TTPC  AT  MU  U.I 
2000,  NOFO 


P< 

IC.SC 

CONT 1NUCS  ON 


CHICOT  PASS  MAO  HTCTTI  POINT  (LA.) 

too 


PT 

PT 

M  PT 

PPS 

PPS 

00 

1020 

SCO 

*. OS 

MS 

mmctxom  H>  n.o«>  mutm 


NNMMH  MWK.  ttflMT  NtUI  UfOTMAM  FROM  AWT*  FOIRT, 
•Mfc  MmMtK  TTK  tf  NtU  «.».  «W»  WHO 


CKMM  MWK*  MOW  *.«  HUM  UMTRCAN  WOW  HTCTTC  MINI  AT  «U  **.» 
»T>.  IH4MM 

t.  AUTOMATIC  TWO  AT  MU  M.A.  ICAO.  N«V» 


IliH 


%f^.>r^i*V1-- 

item  ~' 


HMt  UR* A?  mutt  MINT  a*.) 


M  *UI  OWWTRCAN  PROM  CHICOT  HM  AT  Mif,  It 
***j|l4f^8S  ****  ****  *”**’*  Wf.  AUTOMATIC  TOM  AT  MIU  0S.0. 

OM  MIL*  LARK  NCAR  VCRMNVILLf'  LA. 

PUCNARU  OROCRVATIOM 


CONTIMUCO 


HIT 

C  H  AIM  L 

OVCRSARR 

TOTAL: 

non 

****  Ml 

BfHtm 

MAXIMUM 

MOTH 

MOTH 

»«*»  vcLocmco 

NtAN  MAXI NON 

OIOCHAROC 

OlOCHAROfl 

10*0 

*  tt  ; 1 

tet  ..  ' 

Of 

too 

MOT  PM 

m 

>000 

CM 

1000 

CPS 

M*. M-; 

».M 

tt 

MW 

Mi  I.Ot 

A.M 

lit 

OJRICTIOM  Of  PLOR,  SOUTH. 

OIOCMAR0C  RANK,  too  fMT  UMTRCAM  PRO»  VtROUNVtUC  CAHAU  COTA.  SIMMS.) 

***:”»  »tU  U«  M  «CMWtTIU.I.  AUTOMATIC  TTM  OffOAITI  HILO  IM.l 
NVV9 


W:. 

IfTI 


CTRHSMPAM  AT  CTPAUO  I  KANO  (LA.) 


mU 


Pf. 

■  00*$i: 

PRO 

PM 

IOM 

CPO 

1000 

CPO 

tow 

RSI 

o.ot 

SbSO 

too 

0IRSCT10N  OP;£kO*(  OOUTH. 

•<;*>  .  ...  "  ;  f  •  .  ; lV  ...  _ 

DIOCHAAM  NAMC.  AT  fOHCR  LINA  CRMOXNS.  COTA.  OlOOOlO.) 

M#mm“2oI«  *  ^  *T  MTORAric  t m  omu»  hilt  ias.o 


HAR  LARC  OUTLtT  AT  CALUMCT.  LA. 


SSli 

iff 

AM  M 

os 

‘.(Sr  to 

*M  St 
i* 


01 

OT 

ft 

18 

Ml 

t.oo 

ts 

ot 

70S 

SOT 

t.07 

t.oo 

Ur' 

ft 

SSO 

sto 

0.01 

o.tt 

f.M 

S.M 

01 

7ft 

HI 

S.SO 

0.10 

OS 

TOO 

SSO 

S.7S 

O.SS 

OS 

70S 

sto 

o.tt 

s.st 

ot 

ot 

ft 

ft 

» 

0.07 

S.00 

01 

70S 

SIS 

1.7S 

l.to 

5? 

15! 

HI 

I.Ot 

t.SO 

01 

01 

70S 

Sit 

1.07 

t.M 

700 

SIS 

1.01 

1.70 

ot 

700 

sto 

I.S1 

t.M 

8 

ft 

Ml 

SOI 

0.00 

l.to 

t.to 

I.Ot 

01 

7St 

m 

t.lt 

t.Of 

00 

700 

100 

t.M 

s.00 

MAX  LUI  OUTLET  AT  CALOMCT,  LA, 


continue? 


AU  MCA4M0CMCNT4  TAXI*  4Y  U.4.  4C0L04ICAL  WI«T. 

0X4CHAM4C  (AMI,  MIL!  III. AT,  ISM  (T.  OOMN4TMCAN  FMOM  U.A.  HlAHMAT  ♦« 
MI04C.  IITA,  037*010) 

•AM.  AUTOMATIC  TYFC,  P0NN4TMAN  CNO  OF  CA«T  CALUMET  FLOOOOATC. 

MAO,  *0.14  FOOT,  NOVO 


■AX  LAKE  OUTLET  AT  CAUIMCT,  LA. 
•IKMAMC  444C4VAT14M4 
NAIM  CHANNEL 


0VEM4ANK 


■CAM  OAOC. 

MAXIMUM 

■IOTH 

AACA 

VCL0C1T1CS 

0I4CHAASC 

0I4CMAI 

NCAOfMO 

•CFTM 

MEAN 

MAXIMUM 

144 

1444 

1444 

Ft 

FT 

FT 

•4  FT 

FF4 

FFA 

CF4 

CF4 

c.«o 

At 

740 

SIT 

3.44 

4. 37 

H  111 

.  3.44 

43 

TOO 

3*4 

3.44 

4.73 

M  114 

•'I5» 

44 

m 

331 

3.73 

4.44 

H  114 

S.AT 

43  .  . 

74* 

<44 

S.SI 

4.47 

M  44) 

4.VA 

44'' 

TOO 

344 

A.3E 

3.74 

M  144 

3,73 

40 

Ttt 

341 

3.44 

4.47 

M  174 

0.44  : 

45 

744 

344 

3*14 

4.34 

M  174 

4,23 

4* 

734 

341 

3.34 

4.41 

M  144 

7.14 

4T 

ICO 

333 

S.U 

7.14 

H  143 

»:»• 

40 

734 

S3C 

3.43 

7.43 

M  104 

H-  MCA  WINS  MCMT  TaMN  or  U.A.  OCOLOOICAL'  4UMVCY. 


NAME.*  MlU^lt  IgAT,  IMA  FT.  00MK4TNEAN  FAOM  V.*.  MIOHMAT 
^Tm^OtAM  CM  OF  COOT  CALONCT  FLOOOOATC. 


•IK  MILK  LAKE  AT  000  ISLAM  (LA.) 


OMM*M  AANOC.  N1U  m.A,  ME  AO  OF  ITOUTA  FAOt.  (OTA,  4373314.) 
'INMC3  3N  NEXT  FAOC 


M  1M 
M  M.A 
M  101 
M.01.0 
H  TO.O 

H  AT.T 
M  TJ.T 
N  ISA 
H  TJ.O 
H  ••.• 

H  TA.t 
N  114 
AMI 


Ft 

FT 

144 

40  FT 

FFO 

FFt 

1444 

CFO 

1444 

CFO. 

44 

1144 

413 

4.17 

4*14 

177 

mu 


•IK  NILE  LAKE  AT  MS  IKK  NO  CL  A.) 

****»  lONCN_«Te>UrM.A»*  RIVER  AT  KOREAN  CITY.  AUTOMATIC  TYFE  AT  NILE 

•IT*?*  WW#  "WP 


LONER  ATCNAEALATA  RIVER  AT  NM8AN  CITY,  LA. 
OIMNARU  ORMRVATIONS 


CONTINUED 


N  A  I  N 

C  N 

A  N  N  I  L 

OVERRANK 

TOTAL 

.  DATE 

DEAN  RARE 
rearinr 

NAXINUN 

DEFY* 

NIOTH 

AREA 

VELOCITIES 

NEAR  NAXINUN 

OIRCHAMRE 

OISCHANREi 

isn 

FT 

FT 

FT 

ISA 
•8  FT 

FFR 

FFR 

tAAA 

CFR 

IAAA 

CFS 

—  — 

««««*«*•• 

mn 

It.  SI 
II.RS 
IR.R4 
St.it 

4.AA 

AS 

AS 

A* 

AS 

A4 

tut 

USA 

toss 

tRRA 

tRSO 

AAA 

AAA 

AST 

AtA 

ASA 

S.S4 

S.SA 

t.RI 

t.M 

S.Ai 

t.AA 

t.AA 

S.RA 

S.AA 

S.SS 

144 

144 

tTA 

At.A 

SIR 

AFR  SA 

NAY  AS 

NAY  IR 

Mm  it 

MM  14 

S.aT 

>.M 

S.R* 

US. 

AS  . 

AT 

A4 

AS 

At 

toss 

tRER 

SB 

tRSO 

ATA 

Ait 

AA1 

ASA 

AS1 

S.AS 

S.TT 

t.RT 

S.T1 

S.AR 

i.AA 

T.M 

S.AR 

S.SA 

S.RA 

IAS 

Ml 

IAA 

S4i 

IAA 

JVM  » 

m  m 

JUL  AA 

AW  SO 

AUR  «r 

2. AS 

t.M 

t.RR 

t.M 

t.JR 

AI 

IT 

A4 

w 

*« 

IASS 

tRSO 

1AM 

tRRR 

tRSO 

ASl 

AAS 

AAA 

AtA 

SAS 

S.AR 

t.TR 

t.RA 

t.M 

t.it 

S.AA 

Lit* 

Sail 

S.AI 

tst 

IAA 

MS 

Mt 

AA.4 

SR 

NOV  If 

we  a 

l.tR 
i.Rt 
'  •.*•* 
O.YR 
t.*R 

g 

» 

s* 

!UJ 

■two .  ■ 

MM 

two 

AIR 

AtA 

AAR 

AM 

SM 

t.M 

tat 

A.TS 

A.it 

S.SS 

t.lA 

t.AA 

t.tf 

A.AT 

S.SI 

T4.I 

SA.4 

•s.s 

SS.I 

tST 

AU  NEARUNR RENTE  TARIM  RT  U.».  8E0L0RICAL  SURVEY. 

tM25j2  **?5:  »SM  ?*e»  ufataean  from  U.|.  miimnav  i 

RNEMEE.  IOTA.  0371010  } 

***•  AUTOMATIC  TYRE,  4R0  FEET  OONNRTREAN  FROM  ARIOSI.  ZERO,  NOVO 


LOHBR  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  NORRAN  CITY.  LA. 


■  jr. 


M  SO 

m  NEXT  MAM 


-MO 
•R  FT 

FFR 

FFR 

tAAA 

CFR 

too* 

CFR 

Tit 

S.SS 

•MT 

N  SAA 

AST 

S.SA 

4. ST 

N  EAR 

AM 

S.AR 

A.tS 

H  SM 

•A* 

S.AT 

S.AA 

N  tAt 

MR 

A.  IA 

S.T4 

H  SM 

ASA 

i.SA 

T.4S 

N  SIS 

041' 

I.RI 

T.M 

H  ISA 

AM 

S.AI 

A.AA 

N  sss 

AAA 

S.SS 

T.M 

N  SR* 

MS 

I.IA 

T.4S 

H  Mt 

AAR 

A.tS 

TiTR 

H  AST 

TS4 

1.40 

A.AA 

N  SAS 

AA4 

Ml 

A.M 

H  SM 

MR 

A.TS 

A. At 

N  US 

SM 

A.SA 

•*SA 

SSI 

A*4 

S.SS 

A.M 

N  SSt 

A44 

I.H 

A. tA 

N  tAO 

M4 

S.SI 

S.AA 

N  I4T 

AAA 

I.AS 

S.AI 

H  MT 

AAA 

t.Tl 

S.SS 

H  144 

«»  tivt*  at  omreveaort.  la, 


179 


014CHAR0E  044ERVATI0M4 


4t*a  saw 
«AMa* 

a  a  t  a 

c  a  * 

a  a  e  l 

0VER4ANK 

TOTAL 

p*rt 

MAXIMUM 

4EATM 

4J4TH 

AREA 

VELOCITIES 

HEAH  MAXIMUM 

014CHAR4E* 

0I4CH*ME 

■  tm 

M 

AT 

AT 

1*4 

44  AT 

AAS 

AAS 

14*4 

CAt 

14*4 

CAt 

Ma  41 
Mnt 
2*4=17 
2AR-24 
JAM  Si 

7,71 

14,2* 

11.14 

14,74 

* 

14 

ti 

14 

14 

T12 

741 

724 

74* 

744 

AS. 4 
*S.A 

T|  ,4 
l«S 

1*7 

2.S4 

1.44 

2.72 

1.77 

1.14 

1.15 

S.S7 

*.*2 

*.4* 

1.41 

II.* 

14.4 

l*.l 

1*.T 

14.1 

n»  by 

W  14 

mu 

4*4  H 

11.44, 
it  ,24 
1T.47 
14.41 

1* 

IS 

24 

74* 

711 

TS2 

1*1 

•S.t 

124 

*.** 

2.54 

*.«* 

1.71 

1.42 

7.14 

10.1 
«.* 
42. T 

HA*  »T 

14,11 

24 

741 

124 

5. *4 

4.01 

T  TT.4 
T4.4 

sss 

AM  14 

AM  tt 
NAT  441 

&$t 

14.47 

t*,24 

14.IT 

IS 

2S 

24 

22 

21 

72* 

7T1 

7S7 

74* 

7S4 

74.2 

1*4 

12* 

14* 

141 

2.71 

4.IS 

4.17 

1.** 

1.40 

1.24 

7.44 

5.47 

5.47 
4.7* 

21.2 

*4.4 

so.* 

54.7 

S4.1 

MAT  21 

AW  44 

AM  2* 

Mil 
ML-  2» 

w  -V 

11.1* 

21  .SI 
1*.** 

*.14 

4,47 

IT 

24 

22 

11 

• 

71* 

742 

741 

721 

71* 

142 

ISO 

112 

41.* 

1*.* 

2.41 

4.11 
«.«* 

2.12 

1,4* 

2.71 

*.** 

4.S* 

1.47 

2.45 

1*.* 
**»7 
44. T 
U.l 
4.0 

as 

atv 

*.#* 

12 

7 

4 

• 

T 

741 

71* 

71* 

714 

71* 

*•»• 

44.4 
44.* 

24.5 
J4.2 

2.*! 

1.42 

1.44 

1.7* 

1.7* 

2.42 

2.1* 

2.1* 

2.11 

2.25 

21.7 

4.2 

4.2 

4.T 

*•* 

mt'm 

gjp.. 

*»«* 

1$ 

•  - 

.  -4 

4 

14 

712 

714 

4*7  . 

721 

**.T 

44*2 

27,1 

*•*4 

1.4* 

1. «4 
l*» 

2. M 

2.M 

2.7S 

1.** 

2.41 

T.I 

0.4 

1.4 

14.1 

0I4C*A*W  «ARM4  AILS,  2TT.T.  U.«.  HItNMAV 

“wr.w&ir’-.’: ,ujmu  m,n 


*•  4RI0W.  (ETA.  HMIt,) 
RAILROAD  MIW  CHILE  ITT >4) 


M»  m«  AT  ALEXAMDAt  Ar  LA. 


***  ***  n 

ttmvmt  on  mm  mm 


n<» 

74.1 
7».» 
„  M.l 
4  M.T 

a  H.i 

a  A*. I 
N  114 
a  Ti.4 
U.l 

•4,4 

N.O 

44.4 
a  TT.4 

47.4 

4.4 

»».T 

a  it. 4 

IM 

4.4 


MO  R1VEO  AT  ALEXANOAIA,  LA, 
DSKNAMf  OOMAVATIOM 


CONTINUE* 


MAIN 

C  N  A 

NNEL 

OVEROANR 

TOTAL 

RATE 

MEAN  SAM 

maximum 

NIOTN 

AREA 

VELOCITIES 

OIOCNARSC 

OISCMAROEi 

RSAOINO 

OEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

PT 

10* 

1AAA 

1*00 

1*T* 

PT 

PT 

SO  PT 

PPS 

TP* 

CPS 

CPO 

ROT  It 

«.M 

10 

*T* 

AS.  1 

1.1* 

S.TS 

IS.* 

NOV  AO 

R.S* 

11 

AT* 

SO.S 

S.S* 

S.OT 

NOV  1* 

*.** 

IT 

*00 

**.* 

s.*s 

».*• 

14.* 

A. A* 
0.11 

IS 

N 

SO* 

400 

•s.s 

00.1 

s.s* 

s.*o 

*.S9 

S.OT 

t*.* 

H  SI.* 

N-  AANOEi  TAMM  AAA  MKT  NIM  MIOMMAV  US  AXIOM. 

**-  maomcncmt  tamm  ov  u.a.  mxqoical  aumvcv. 


OltCMAAM  AaNM.  NILE  UA.*,  U.A.  MXOMMAT  1*9  AXIOM.  (OTA.  040001S.) 
■AM.  MSM-MClOMT  TTM.  AA.O*  TEST,  MOV* 


xeo  aim  unt  xd  river  outplox  channel  cla.) 


1*9* 

PT 

PI 

PT 

too 

M  PT 

PPO 

PPO 

1000 

CPO 

1000 

CPO 

MO  IE 

ST.tl 

ST 

0 M 

M* 

s.os 

A.OS 

no 

SAM  as 

S*.*S 

SO 

SST 

ssa 

s.so 

0.00 

ITO 

m  ** 

11.40 

*4 

•ft 

ss* 

A.OS 

A. It 

ITS 

mn 

1T.0T 

St 

TS* 

ss* 

*.11 

T.AT 

tot 

NOR  n 

IS.** 

•T 

•SO 

ITT 

A.** 

*.ts 

ITS 

Mi  ss 

AO.SS 

TS 

ton 

4*1 

s.so 

S.*A 

too 

A*R  00 

APR  «0 

At.  AS 

T4 

IMS 

**« 

S.OT 

S.M 

144 

4A.40 

TS 

ttot 

940 

1.01 

s.00 

00.0 

NAT, St 

•S.OT 

TS 

ot* 

AOS 

S.» 

A. AS 

O.T 

1ST 

MV  SS 

so.os 

*0 

tots 

44* 

s.*o 

S.OT 

1T4 

SWA  Of 

IS.**  * 

*4 

•so 

SM 

s.s* 

*.00 

SOS 

SEN  St 

•T.S* 

ft 

MV 

sto 

s.ss 

*.** 

171 

SHE'  SO 

•I. OS. 

SS 

TOT 

SOS 

S.OA 

S.1S 

Ot.S 

JUL  *0 

IT. VS 

40 

TOT 

ss* 

S.S7 

S.OT 

S4.T 

AM  OS 

IT.01 

4T 

77* 

so* 

t.S* 

t.o* 

M.O 

*M  IT 

10.00 

SS 

TOO 

•TS 

*.TT 

1.0* 

11.1 

AM  SI 

10.  IT 

4T 

TSS 

•S* 

*.»1 

0.0* 

14.0 

IO.SI 

A* 

ITS 

SST 

•.TO 

1.11 

SO.t 

at  .os 

St 

•OS 

ST* 

l.*S 

1.04 

S0.4 

OCT  IE 

10.00 

so 

TVS 

ISO 

o.so 

0.00 

1A.0 

JET  .Si*  -  ' . 

U.AO 

.4* 

TST 

m 

».*• 

*.tt 

1S.T 

NOV  M 

u.ss 

AO 

ISO 

10* 

*.01 

1.** 

tl.S 

NOV  SO 

•t.as 

SS 

•00 

SOT 

S.T# 

s.so 

TS.S 

OHS  so 

st.ss 

ST 

•to 

SOT 

1.41 

S.lt 

»S.O 

OtOCHAOM  RANEE.  t.S  NlLEA  UPOTRCAM  PROM  OUTPLOV  CHANNEL.  (STA,  *40*011.) 

OAK,  ATCNAPALATA  RIVER  AT  AAXOXC  LANOINC.  OTAFP.  TYPE,  OPPOAtTE  MOUTH  OP 
MO1  RIVER  AT  HEAP  OP  ATCHAPAUTA  RIVER.  IERO,  NOVO 


OAVOU  RIMLETTE  NEAR  PINCVILLS,  LA. 


ton 

PT 

PT 

PT 

•0  PT 

PPO 

PPO 

•MW 

OO.S1 

0 

ass 

1100 

«.♦* 

s.ot 

t*  PLAN  APPECTEO  OT  ORXPT. 

•IOCNARM  RANEE.  NIONNAV  MAS  AXIOM,  POUR  NILSO  NORTHNEOT  OP  PINEVILLE. 
(ETA.  ST AAAIS.) 

OONTINNEA  ON  NRRT  P.AS 


L  IAS* 


•a vou  risoleyte  near  ainevillc,  la.  comtimueo  isi 

•AM,  AUTOMATIC  TYAE.  ZENO,  NSYO 

HAITI  BMAOM  AIT  (ANB)  MCA*  CATAHOULA,  LA. 

OIOCHAAOC  OBSERVATIONS 


HAIM  CHANNEL  OVERBANK  TOTAL' 


DATE 

MEAN  BABE 
RCAOtNB 

MAXIMUM 

MATH 

MIOTM 

AREA 

VELOCITIES 

MEAN  MAXIMUM 

OrtCHARBE 

OIBCHAROE' 

1BTB 

FT 

AT 

AT 

SB  AT 

FAB 

FAB 

CAB 

CAB 

NAY  ZB 

U.TB 

14 

1ST 

144T 

2.97 

3.Z« 

372* 

OIBCHAROE  RANSC.  ONE  NILE'  OOMNSTREAM  ARON  BAYOU  NERBICR  (BAYOU  SAROTIER), 
1.1  MILES  EAST  OF  CATAHOULA.  (STA.  AtlSElS.) 

BASE.  NASAL  BORROM  AIT  (ANSI  AT  BATOU  NERBICR.  AUTOMATIC'  TYRE.  ZERO, 

MB  VO 


LITTLE  SOMSOULIN  BAYOU  ABOVE  LAKE  AAUOBE  AOINT  CUT  (LA.) 


1*7* 

FT 

FT 

FT 

SB  FT 

FAB 

FAB 

CAS  CAS 

MAY  n 

14,90 

22 

244 

34BB 

4.*0 

I.ZB 

3349 

OIRECTION  OF  ALOM,  SOUTHMCBT. 

OISCHARBC  RAMBE.  SB*  FEET  UABTREAM  ARON  JUNCTION  MITH  LAKE  FAUSSC  AOINT 
CUT.  (STA.  4*10012.) 

•ABC.  MABAL  (ANB)  AT  LONER  BRAND  BAYOU.  STAFF  TYAE.  ZERO,  NOVO 


LAKE  FAUSSC  AOINT  CUT  BCLON  BRAND  BAYOU  (LA.) 


107* 

FT 

FT 

FT 

ISO 

SB  FT 

fab 

FAB 

1000 

CAS 

1000 

CAB 

NAY  29 

14,90 

34 

940 

120 

2.00 

4.40 

*9,0 

•1NCBT10N  OF- FLON,  BOUT  HEART, 


OISCHARSC  RAMBE.  BBS  FEET  OOMNSTREAM  FROM  LOME*  JUNCTION  MITH  BRANO  BAY 
(STA.  4*21012.) 

•ABC.  MABAL  (FMB)  AT  LONER  'ARANO  BAYOU.  STAFF  TYAE.  ZERO,  NBVO 


BAYOU  LA  ROSE  AT  BUTTE  LA  ROBE,  LA. 


•070 

FT 

FT 

FT 

SB  FT 

FAB 

FAB 

m 

CAB 

NAY  20 

10.4B 

23 

ISO 

2402 

t.DB 

2.40 

40*1 

DIRECTION  OF  FLON,  SOUTH, 


CONTINUED  ON  NEXT  AAOC 


BAYOU  LA  ROBE  AT  Him  LA  KMC*  LA, 


CONTINUED' 


DISC  HARM  NANM.  0.4  NIL!  DOHNOTMAN  MOM  JUNCTION  KITH  ATCMAPALAYA  RIVCR. 
(OTA,  tfMIti.) 

SAM.  ATCMAPALAYA  RIVCR  AT  RUTTC  LA  ROM.  RIRC'MEIBHT  TYPC  AT  NILC  M.l. 
ICRO,  NOVO 


CAKE  LONS  BCkON  BAYOU  LA  RONPE  (LA.) 


discharge  obbcrvations 


MAIM 

C  M  A 

N  N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

OATC 

MEAN  SAM 

MAXIMUM 

NIOTH 

AREA 

VELOCITIES 

OIBCHARGE 

OISCHARI 

REAOIMO 

MPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

IBTB 

PT 

PT 

fT 

08  PT 

PPS 

PPB 

CP8 

CP* 

JAN  SB 

IS. At 

IS 

431 

sabs 

1.11 

t.AO 

1244T 

JAN  IB 

1S.3S 

41 

412 

BOBS 

1.38 

1.00 

13A40 

JAN  17 

IS.  32 

42 

41S 

toots 

1.37 

t.AO 

tiros 

PCO  SB 

IS. AS' 

At 

44S 

11014 

2.10 

2.40 

23144 

PCB  I* 

IS. SB 

SB 

42S 

1B1SQ 

l.BS 

2.10 

1M24 

pcb  at 

ll.SS 

ST 

40S 

BTT2 

1,08 

1.20 

0411 

pco  as 

12.00 

SA 

404 

0344 

I.TT 

2.20 

1A4BB 

MAR  SO 

1A.SS 

St 

4AS 

11T1A 

2.72 

S.SO 

31040 

mar  aa 

IB.BI 

ss 

4BA 

MOBS 

3.14 

3. TO 

3TB1S 

MAR  ao 

as.is 

42 

4BB 

12031 

2.T4 

S.SO 

S3000 

APR  OS 

ao.so 

42 

401 

12000 

2.  SB 

4.00 

34T0B 

APR  10 

as.TB 

42 

SOB 

12250 

2.20 

2.00 

24031 

APR  ao 

ai.va 

SS 

sia 

127S1 

3. SB 

4,30 

45044 

HAV  os 

at  .sa 

42 

ATI 

USAS 

l.OT 

4.00 

3AT0B 

NAY  IB 

IB. BO 

S3 

SAB 

I1AA1 

2.04 

4.00 

33110 

MAY  as 

IB. SB 

41 

sSS 

11104 

2.B1 

3.40 

32S4B 

JUN  BA 

IT, SB 

SB 

•as 

BOOB 

2.31 

2. TO 

22804 

jun  at 

is.sa 

SA 

443 

STAS 

2.22 

2.40 

10484 

JUL  OS 

It.  TS 

S3 

4SB 

TABS 

2.T1 

S.SO 

20024 

jul  ta 

B.BS 

34 

SB| 

TITO 

0,07 

1.20 

ABTS 

JUL  IB 

B.BO 

SS 

SOB 

T12B 

B.BS 

1.20 

ABB2 

A  US  St 

0,00 

32 

SOT 

AST  4 

l.OT 

2.S0 

12*34 

AUO  SB 

11. OB 

12 

412 

T2SS 

2.00 

3.40 

210*3 

AUO  10 

IB.BI 

SS 

404 

TSll 

2.SS 

3.30 

10*  A* 

auo  as 

10.12 

SS 

3M 

T01S 

2.20 

2. BO 

13*80 

HP  SO 

B.1S 

SI 

SOB 

4340 

2*20 

2.70 

14151 

SEP  U 

IS. IB 

ss 

IBS 

T1BT 

2.SA 

3.00 

1*433 

SEP  CT 

11.21 

32 

414 

TSSl 

3,10 

3.40 

22740 

OCT  BA 

ll.SS 

SI 

414 

TCAB 

I. SB 

S.SO 

143*3 

OCT  IB 

10.00- 

so 

404 

TB40 

l.St 

l.BO 

10*47 

OCT  as 

B.BS 

SB 

SOI 

AIB3 

1.04 

1.30 

A*  IB 

NOV  St 

A.SS 

as 

STS 

SBST 

B.BS 

1.20 

5804 

NOV  SO 

A.00 

as 

ST3 

SABA 

1.00 

1.20 

SAAB 

NOV  IS 

T.BB 

sa 

SOS 

ASAA 

l.OA 

2.80 

uao* 

nov  ao 

B.BS 

sa 

S04 

AASB 

1,32 

1.50 

Ml* 

nov  a* 

ti.oa 

14 

4BT 

TSTB 

1,38 

1.00 

114*5 

DEC  SO 

IS.  IB 

ST 

410 

0413 

3.32 

2.00 

1*31* 

Me  ta 

IS, AS 

IB 

Sts 

BIOS 

l.OT 

S.SO 

1A33T 

MC  IB 

ll.SS 

SA 

4BS 

TATS 

1 ,00 

l.BO 

1224* 

DISCHARH  RANM.  (BOB  PICT  DOMNBTRCAH  PROM  JUNCTION  MITM  BAYOU  LA  ROHM 
(OTA,  4030012.) 

BAM*  AUTOMATIC  TVPf  AT  BAYOU  LA  ROMP!  AT  LAKE  LONS  (LA.)  ICRO.  NOVO 


TCXAO  OIL  COMPANY  CANAL  BCLON  SPLICE  IBLANO  CMUTC  (LA.) 


IBTB 

PT 

PT 

PT 

*•  PT 

PPB 

PPB 

CP* 

CPB 

NAT  84 

1S.S0 

IB 

III 

ISO  A 

I.B2 

S.SO 

2T3B 

COMTIMUCO  ON  NfXT  PAM 


RD-A138  781  STAGES  AND  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND 
TRIBUTARIES  AND  OTHER  WATERSHEDS  IN  THE  NEW  ORLEANS 
DISTRICT  FOR  1979CU)  ARMV  ENGINEER  DISTRICT  NEW  ORLEANS 
UNCLASSIFIED  LA  MAR  79  F/G  8/8 
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Acme,  la..  Slack  River  at - - - -  100 

Alabama  Bayou  (PUS)  at  Sherburne,  la.  — — - -  168 

Alexandria,  la.,  Sayou  Rapides  at -  222 

Red  River  at -  92  ,  93  ,  379  ,  380 

Algiers  Lock  (La.),  Intracoastal  toterway  at -  284 

Mississippi  River  at - - - — -  20 

Alliance,  La.,  Mississippi  River  at - — -  22 

Alligator  Bayou  at  Spanish  Lake 

Floodgate  (La.)  - 319,  320 

near  Shreveport,  La.  — - - .......  126 

Ami  la.  La.,  Bayou  Boeuf  at -  199 

at  French  Settlement,  La. - - ..........  323 

at  Port  Vincent,  La. - - — — -  322 

near  Denham  Springs,  La. -  318 

Araaudvllle,  La.,  Bayou  Teche  at  — — — — -  234 

Atchafalaya  Basin  East  Access  Channel 

above  Lake  Chicot  (La.)  -  385  ,  386 

at  Bayou  Sorrell  Landing  (La.) - -  386 

Atchafalaya  Bay  at  Eugene  Island  (La.)  — — — —  347 

near  Eugene  Island  (La.) - - ..........  346 

Atchafalaya  River  at  Atchafalaya,  La.  - — — -  54,369,370 

at  Barbre  Landing,  La.  — - - - -  48 

at  Butte  La  Rose,  La. -  55,  370 

at  Kroti  Springs,  La.  - .......... — -  53 

at  Melville,  La. -  52 

at  Slmmesport,  La. - - ......  50,  51,  368,  369 

Attakapas  Landing.  La.,  Lake  Verret  at -  197 

Baker,  La.,  Baker  (South)  Canal  near -  317 

Comite  River  near  314 

Baldwin,  La.,  Charenton  Drainage  Canal  at -  240 

Bancker,  La.,  Vermilion  River  near -  251 

Baptiste  Collette  Bayou  near  Venice,  La.  — -  354,  355 

Baptiste  Collette  Pass  near  Jetties  — - — —  355,  356 

Baratarla,  La.,  Bayou  Baratarla  at  ...............  312 

Barbre  Landing,  La.,  Atchafalaya  River  at  ........  48 

Resile.  La.,  Bayou  Nezplque  near  ..... - - -  252 

Baton  Rouge,  La.,  Mississippi  River  at  - - —  9 

near  8a ton  Rouge,  La. - - — — ..... — ......  353,  354 

near  White  Bayou  East  Diversion  Canal  -  316 

Bayou  Baratarla  at  Baratarla,  La.  - — -  312 

at  Lafltte,  La.  - - - - - — —  313 

Bayou  Blenvenue  at  Floodgate  (East)  (La.)  -  278 

at  Floodgate  (Nest)  (La.) - ............. —  277 

at  Paris  Road  (La.)  -  276 

Bayou  Black  at  Gibson,  La. - - - -  200 

at  Greenwood.  La.  — — — — - ...... — .....  201 

Bayou  Blue  near  Catfish  Lake  (La.) -  308 

Bayou  Bodcau  near  Shreveport,  La. 

(reservoir  outlet) - 122,  123 

Bayou  Bodcau  Reservoir  near  Shreveport,  La.  — -  120,  121 

Bayou  Boeuf  at  Anella,  La. -  199 

at  Meeker,  La. -  232  ,  388 

(IMW)  at  Bayou  Boeuf  Lock  (La.)  -  287,  288 

near  Lamourle,  La. - -  224 

near  Lecoepte,  La. -  225 

near  Woodworth,  La.  ----- — — ................  223 

Bayou  Bonfouca  at  Slidell,  la.  ———————  331 

Bayou  Bourbeaux  near  Clarence,  La.  ——————  140 

Bayou  Boutte  below  Willow  Cove  (La.)  -  384 

Bayou  Chene  below  Bayou  Chene  Cut  (la.)  .........  59,  373 

below  Bayou  Crook  Chene  (La.)  -  372  ,  373  ,  383 

below  Little  Bayou  de  Ploab  ...... -  383 

Bayou  Chevraull  near  Chegby,  La.  — — ... — .......  310 

Bayou  Cocodrle  at  St.  Landry,  La. -  230 

near  Clearwater,  la. -  229 

near  Whltevllle,  La. -  231,  388 

Bayou  Courtableau  above  drainage  structure  (La.)—  214 

at  Courtableau,  La. -  212,  388 

at  drainage  structure  (gate  openings)  — — —  215 
at  drainage  structure  (La.)  ———————  216 

at  Washington,  La. - - -  210 

Bayou  Courtableau  Outlet  Channel  at 

Sta  225*00  (La.)  (east  auto)  159 

near  RE  wing  wall  (La.)  ———————  157 

near  SE  wing  wall  (La.)  —————————  158 

Bayou  Crook  Chene  (la.). 

Bayou  Chene  below  - — * -  372,  373,  383 

Bayou  das  All amends  at  Das  All  amends,  la.  - -  311 

Bayou  des  Cannes  near  Eunice,  La. -  253 

Bayou  des  GUI ses  near  Cottonport,  La. -  205 

(RS)  at  Hamburg,  La.  — - - -  207 

Bayou  Do  reheat  near  Bussey,  Ark. - - -  127 

near  Mlnden,  La.  — - — - - - —  128 

Bayou  du  lac  near  Hessmer,  La.  — -  204,  387 

Bayou  Owpre  at  Floodgate  (East)  (La.)  -  275 

at  Floodgate  (West)  (La.) -  274 

Bayou  Fordoche  (La.),  EABPl  Borrow  Pit  at  - - -  179,  180 

Bayou  Fordoche  near  Kroti  Springs,  La.  ...........  167 


Bayou  Grosse  Tete  at  Frlscovllle,  La. - -  186 

at  Livonia,  la.  -  189 

at  Rosedale,  La.  — - - - - - -  190 

near  Torbert,  La.  — - - - —  188 

Bayou  Jean  de  Jean  near  Hotwells,  La. - — -  146 

Bayou  Lafourche  at  Leevllle,  La. - - -  309 

at  Thlbodaux,  La. -  309 

Bayou  La  Rompe  at  Lake  Long  (La.) - — - -  56 

below  Cow  Island  Cutoff  (La.)  -  370,  371 

Bayou  La  Rcmpe  (La.),  Lake  Long  below -  382 

Bayou  La  Rose  at  Butte  La  Rose,  La. - - —  381,  382 

Bayou  Latenache  above  Polnte  Coupee 

Drainage  Structure  (La.)  — — — - — —  151 

below  Polnte  Coupee  Drainage 

Structure  (La.)  — - 152,  153 

Bayou  Latenache  (la.).  Upper  Guide  Levee 

Borrow  Pit  above -  150 

Bayou  Long  (La.),  Intracoastal  Waterway  at  — -  387 

Old  River  below - - ...... - ...... —  386 

Bayou  Luce  near  Cypress,  La. - — - —  143 

Bayou  fenchac  at  Hope  Villa,  La.  — — - —  321 

Bayou  Mersler  (la.),  WABPL  Borrow  Pit 

(FWS)  at -  162 

Bayou  Moreau  near  Odenburg,  La. - - -  149 

Bayou  Nezplque  near  Baslle,  La. - - - —  252 

Bayou  Petit  Calllou  at  Cocodrle,  La. - .......  285 

Bayou  Pierre  near  Gayles,  La. - ...... - ....  136 

near  Grand  Bayou,  La.  -  137 

near  Lake  End,  La. -  138 

near  Natchitoches,  La.  - ..... - ....  139 

Bayou  Plaquemlne  Brule  at  Esterwood,  La.  .........  254 

Bayou  Provencal  at  Flora,  La.  — — — ............  142 

Bayou  Queue  de  Tortue  at  Prameaux 

Pimping  Plant  (La.)  — - — .... ..... - — —  256 

Bayou  Rapides  at  Alexandria,  La.  - — -  222 

Bayou  Rlgaud  at  Grand  Isle,  La. -  345 

Bayou  Rlgolette  near  Colfax,  La. -  147 

near  Plnevllle,  La. - -  148,  380,  381 

Bayou  Rouge  (La.),  WABPL  Borrow  Pit  (LS)  at  -  208 

WABPL  (FWS)  at -  154 

Bayou  Sara,  La.,  Mississippi  River  at -  8 

Bayou  Serpent  near  Fenton, La.  - — -  264 

Bayou  Shaffer  at  Morgan  City,  La. - —  378 

Bayou  Sorrell  Landing  (La.).  Atchafalaya 

Basin  East  Access  Channel  at  — - — — —  386 

Bayou  Sorrel  Lock  (La.),  EABPL  Borrow 

Pit  (FWS)  at -  174 

Lower  Grand  Riv*'-  at  — - ......  194 

Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrle  Diversion 

Channel  at  Mllbume,  La.  -  228 

near  Eola,  La.  —————— - — — .  227 

near  Loneplne,  La. - — - — — - — —  226 

Bayou  Teche  at  Arnaudvllle,  La.  * - — — -  234 

at  East  Calumet  Floodgate  (La.)  — — — —  244 

at  Keystone  Lock  (La.)  * - * - - -  238,  239 

at  Port  Bar  re,  la. - — — - — .... -  233,  388 

at  West  Caluaet  Floodgate  (La.)  -  243 

Bayou  Terre  Aux  Boeuf s  at  Delacroix,  La. -  340 

Bayou  Vermilion  at  Long  Bridge,  La.  — — — — -  246 

at  Tontons  Bridge  (La.)  — — — - .... -  245 

see  also  Vermilion  River 

Bayou  Wauksha  near  Lebeau,  La. - 211,  388 

Beef  Ridge  (La.),  Freshwater  Canal  above  — -  294 

Belle  Chasse  (La.),  Mississippi  River  at  — — — —  354 

Bel ledeau,  La.,  Three  Prong  Lake  at -  203,  387 

Belle  Isle,  La.,  Wax  Lake  Outlet  Vicinity  at -  71 

Belle  River  near  Pierre  Pass,  La. -  195 

Berwick  Lock  (La.),  Lower  Atchafalaya  River  at  —  67,  68 
Big  Bayou  Chene  above  Lake  Chicot  (La.)  — — —  373 

Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near  Pigeon,  La.  — - —  175 

Big  Darbonne  Bayou  (FWS)  at  Courtableau,  La. - -  155 

(LS)  at  Courtableau,  La.  — — — — — -  209 

Big  Pass  (la.),  WABPL  Borrow  Pit  (LS)  at -  221 

Biloxi,  Miss.,  Gulf  of  Mexico  at  — — — — -  343 

Black  River  at  Acme,  La.  ————————  100 

Blind  Tensas  Cut  below  Upper  Grand  River  (La.)  —  58,  371 
Blind  Tensas  Cut  (La.), 

Little  Tensas  Bayou  below  — — — — —  383  ,  384 

Boggy  Bayou  near  Kelthvllle,  La.  — — — — — -  130 

Bo  Is  D'Arc  Creek  near  Hope,  Ark.  — — - .....  101 

Bonnet  Carre  (La.),  Mississippi  River  at -  14 

Bonnet  Carre  Floodway  near  New  Orleans,  La. -  15 

Bralthwalte,  La.,  Mississippi  near  — ...... - -  21 

Brant  Pass  near  Plllottown,  La.  -- — ..... - —  358 

Breton  Sound  near  Gardner  island,  La.  — - .....  342 

Broussard  Bridge  (La.),  Vermilion  River  at  — -  247 

Brush  Bayou  at  Shreveport,  La.  ...... - .......  131 

Buffalo  Cove  at  Round  Island  (La.)  — — — — — —  166 
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Bur  rood.  La.,  Hast  Bay  near  — - - — — -  344 

Bussey,  Ark,  Bayou  Dorcheat  near -  127 

Butte  La  Bose,  la.,  Atchafalaya  River  at - -  55 

8ayou  La  Rose,  La.  at  — - - - -  381,  382 

see  NAB  PL  Borrow  Pit  (FWS)  at  Opelousas  Bay 
Butte  la  Rose  Cutoff  below  Atchafalaya 

River  (La.)  -  370 

below  Upper  Grand  River -  370 

Caddo  Lake  at  Caddo  Lake  Dam  (La.)  - - -  115 

at  Hoorlngsport,  La. - - - - —  114 

Caddo  Lake  Outlet  Channel  below  Weir - - —  117 

Caddo  Lake  Stilling  Pond  below 

Caddo  Lake  (La.)  -  116 

Calcasieu  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at  - - - - —  303  ,  304  ,  305 

Calcasieu  River  and  toss 

at  Hackberry,  La. - 272 

at  Lake  Charles,  La.  - - - -  271 

near  Cameron,  La.  - - 273 

Calcasieu  River  near  Oberlln,  La.  - - - -  263 

Calcasieu  River  Salt  Hater  Barrier  Channel 

at  Lake  Charles,  la. -  266,  267,  268,  269,  270 

Calunet,  La.,  Hex  Lake  East  Borrow 

Pit  (LS)  near -  290 

Wax  Lake  Outlet  at -  66,  375,  376 

Cameron,  La.,  Calcasieu  River  and 

Bess  near  — - — - - -  273 

Camptl,  La.,  Red  River  above  - — — - —  82 

Red  River  near  — - ......... — .. — . —  83 

Cane  River  near  Galbraith,  La.  - — -  145 

Canfield,  Ark.,  Hinlece  Bayou  near  — — - — - —  103 

Catahoula  Lake  at  Catahoula,  La.  ————————  219 

Catahoula,  La.  near  West  Atchafalaya  Borrow 

Pit  ( FWS)  -  381 

Catfish  Lake  (La.),  Bayou  Blue  near  ——————  308 

Catfish  Point  Control  Structure  (La.), 

Mermentau  River  at  - ...... — —  259  ,  260  ,  261 

Chalmette,  La.,  Mississippi  River  at - - - -  19 

Charenton  Drainage  Canal  at  Baldwin,  La. - —  241 

near  Floodgate  (La.)  — -  240 

Charenton  Floodgate  (La.),  Grand  Lake  at -  62 

Charenton,  La.,  Grand  Lake  at - - — -  63 

Chatlln  Lake  Canal  near 

Cheneyvllle,  La. - — ——————  202  ,  387 

Chef  Menteur  (hiss  near  Lake  Borgne  (La.)  —  —  339 
Chegby,  La.,  Bayou  Chevreull  near  ——————  310 

Cheneyvllle,  La.,  Chatlln  Lake 

Canal  near  - — - — — - —  202  ,  387 

Chicot  Bass  above  Nest  Fork  Chicot  Bass  (La.)  — —  373 

at  West  Fork  Chicot  Pass  (La.)  — — — —  60 

near  Myette  Point  (La.)  — — - —  61,  373,  374 

Choctaw  Bayou  Bend  Cutoff  (La.),  Red  River 

above  — — — — — — ------ — ...... - — —  96 

Choctaw  Bayou  near  Rosedale,  La.  — — — — — — —  191 

Clarence,  la..  Bayou  Bourbeaux  near  — - .......  140 

Clearwater,  La.,  Bayou  Cocodrle  near  — -  229 

Cleon,  La..  NAB PL  (FNS)  at  -  160 

Cocodrle,  La.,  Bayou  Petit  Call lou  at  — - -  285 

Colfax,  la..  Bayou  Rlgolette  near  — — — - — — —  147 

Red  River  at  — - — — - - -  88 

College  Bolnt,  La.,  Mississippi  River  at  .........  11 

Comite  River  near  Baker,  La.  — — - — — - -  314 

Coochle,  La.,  Mississippi  River  near - — — — —  351 

Cottonport.  La.,  Bayou  des  Glalses  near  — - —  205 

Coulee  des  Grues  at  Marksvllle,  la.,  — - - — —  206 

Courtableau,  La.,  Bayou  Cour tableau  at  — - 212,  388 

Big  Darbonne  Bayou  (FNS)  at  - - - - -  155 

Big  Darbonne  Bayou  (LS)  at - — - —  209 

NAB  PL  Borrow  Pit  (FNS)  near -  156 

NA8PL  Borrow  Pit  near  — .  217 

Coushatta  (Gahagan),  La.,  Red  River  near - —  80 

Coushatta,  la..  Red  River  at  - - - - - - -  81 

Cow  Island  Cutoff  (La.),  Bayou  La  Rompe  below  —  370 

Crook  Chene  Cove  (La.),  Arm  of 

Grand  Lake  near  — - — — — — — - -  164 

Cypress  Bayou  near  Shreveport,  La. 

(Hal  lace  Lake  Outlet) . . 134,  135 

Cypress  Island  (la.),  Cypress  toss  at - —  375 

Cypress,  La.,  Bayou  Luce  near  — — — — — -  143 

Klsatchle  Bayou  at -  144 

Cypress  toss  at  Cypress  Island  (La.)  — — — -  375 

Days  Creek  near  Texarkana,  Ark.  —————  112 

Deer  Island  (La.),  Round  Bayou  at -  72 

Delacroix,  La.,  Bayou  Tarre  lux  Boeufs  at  — — — —  346 

Oalcambrc  Canal  at  Oelcambre,  La. -  306 

Oanhaa  Springs,  La.,  Amite  River  near  ——————  318 

Oes  Allmaands,  la.. 

Bayou  des  Allmaands  at -  311 
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Dike  (La.),  Upper  Grand  River  (FNS)  at -  173  ,  385 

Upper  Grand  River  (LS)  at  - -  185 

Olxle  Bayou  (La.),  EABPl  Borrow  Pit  (FWS)  at  -  170 

Dog  Island  (La.),  Six  Mile  Lake  at -  376,  377 

Donaldsonvllle,  La.,  Mississippi  River  at -  10 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  at  Bayou  Fordoche  (La.)  - 179,  180 

at  Lottie,  La.  .  181,  182 

near  Marlngouln,  La. - - -  183 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (FNS)  at  Bayou  Sorrell  Lock  (La.) -  174 

at  Dixie  Bayou  (La.)  — -  170 

at  Ramah,  La. . 171,  172 

East  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee 

Borrow  Pit  (LS)  at  Ramah,  La. -  184 

East  Calumet  Floodgate  (La.),  Bayou  Teche  at -  244 

East  Cote  Blanche  Bay  at  Lukes  Landing,  La. -  348 

East  Jetty  (La.),  Mississippi  River  (Southwest 

toss)  at - 29 

Emellne  toss  near  Venice,  La.  -  356 

Bnplre,  La.,  Mississippi  River  at -  25 

Eola,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and  Cocodrle 

Division  Channel  near -  227 

Esterwood,  La.,  Bayou  Plaquemlne  Brule  at -  254 

Eugene  Island  (La.),  Atchafalaya  Bay  at -  347 

Atchafalaya  Bay  near - - -  346 

Eunice,  La.,  Bayou  des  Cannes  near -  253 

False  River  at  New  Roads,  La.  — — -  187 

Fenton,  La.,  Bayou  Serpent  near -  264 

Ferrells  Bridge  Dam,  Lake  O'  The  Pines  at,  see 
Lake  O'  The  Pines  near  Jefferson,  Tex. 

Field  Bayou  near  Garland  City,  Ark.  — - — — —  102 

Flat  River  (Shell  Bayou)  near  Shreveport,  La. -  125 

Flora,  La.,  Bayou  Provencal  at - — — — —  142 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La- 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IWU)  at  -  281 

Fort  Lynn,  Ark.,  Sulphur  River  at  — — - — — —  113 

Fouke,  Ark.,  McKinney  Bayou  Canal  near  —————  no 

French  Settlanent,  La.,  Anlte  River  at -  323 

Freni er.  La.,  Lake  Pontchartraln  at  — -  332 

Freshwater  Canal  above  Beef  Ridge  (La.)  —————  294 

at  Freshwater  Bayou  Lock  (La.) -  295,  296 

Frlscovllle,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at - -  186 

Fulton,  Ark.,  Red  River  at -  74,  75,  378 

Galbraith,  La.,  Cane  River  near  — ——————  145 

Gardner  Island,  La.,  Breton  Sound  near  —————  342 

Garland  City,  Ark.,  Field  Bayou  near  — — - —  102 

Gate  Openings: 

Bayou  Courtableau  Drainage  Structure - - -  215 

Ruth  Canal  Control  Structure  —————————  237 

Gayles,  La.,  Bayou  Pierre  near - — — — — —  136 

General  location  map,  Mississippi  River  System  —  vl 

Gibson,  La.,  Bayou  Black  at  — — — — - —  200 

Grand  Bayou,  La.,  Bayou  Pierre  near  - -  137 

Lake  Fausse  Point  Cut  below - - -  381 

Grand  Chenlere,  La.,  Mermentau  River  at -  262 

Grand  Ecore  Cutoff  (la.).  Red  River  above  — - -  84 

Red  River  below  — - — — ... -  86 

Grand  Ecore,  La.,  Red  River  at - - -  85 

Grand  Isle,  La.,  Bayou  Rlgaud  at -  345 

Grand  Lake,  Arm  of,  near  Crook  Chene  Cove,  La.  —  164 

at  Charenton  Floodgate  (La.) - — -  62 

at  Charenton,  La. - — - - -  63 

Grand  Lake  at  Miller  Point  (La.) -  374,  375 

at  tyette  Point  (La.)  — — -  374 

at  Taylor  Point  (la.)  - 374 

Grand  toss  near  Venice,  La. - — — -  356 

Greenwood,  La.,  Bayou  Black  at  - — - - — —  201 

Gulf  of  Mexico  at  Biloxi,  Miss.  -  343 

Hackberry,  La.,  Calcasieu  River  and  toss  at  -  272 

Hamburg,  La.,  Bayou  des  Glalses  (RS)  at  — —  207 

Hammond,  La.,  Ponchatoula  Creek  at  — — -  327 

Hanson  Canal  at  Hanson  Lock  (La.)  (North)  -  242 

Harvey  Lock  (La.),  IWHat -  283 

Mississippi  River  at  — - — — — — -  17 

Heed,  La.,  Whiskey  Bay  Pilot  Channel  below  — -  57 

Head  of  Passes  (La.),  Mississippi  River  at  - -  27 

Mississippi  River  near  — — — — — — -  358,  359 

toss  A  Loutre  near - - — — — - -  359 

Southwest  toss  near  — — — — - -  359 

Hessmer,  La.,  Bayou  du  Lac  near - — -  204  ,  387 

High  toter  States : 

Mississippi  River  - - — - - - —  32 

Mississippi  River  Storage  Area  - — — -  33 

Highest  and  lowest  stages,  Mississippi  River  —  vl 1 1 ,  lx 

Hope,  Ark.,  Bols  D'Arc  Creek  near  — — - - -  101 

Hope  Villa,  La.,  Bayou  tonchac  at -  321 

Hotwells,  La.,  Bayou  Jean  de  Jean  near  — -  146 
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Houma,  La.,  Intracoastal  Mite  nay  at - -  286 

Industrial  Canal ,  see  Inner  Harbor 
Navigation  Canal 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IWW)  at 

Florida  Avenue  Bridge,  New  Orleans,  La.  -  281 

at  New  Orleans,  La.  (Lock)  — - -  282 

near  Sea brook  Bridge,  New  Orleans,  La.  -  280 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  Lock  (La.), 

Mississippi  River  (IWW)  at -  18 

Intracoastal  Waterway  (New  Orleans- 
Morgan  City): 

at  Algiers  Lock  (La.)  - - -  284 

at  Harvey  Lock  (La.) -  283 

at  Houma,  La.  — - - — - - - —  286 

Inner  Harbor  Navigation  Canal  (IWW)  at 

New  Orleans,  La.  — - - -  282 

near  Paris  Road  Bridge,  New  Orleans,  La.  -  279 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  Clty- 
Calcasleu  River): 

at  Calcasieu  Lock  (La.) -  303  ,  304  ,  305 

at  Vermilion  Lock  (La.; - - -  300,  301,  302 

at  Wax  Lake  East  Control  Structure  (La.)  — —  289 

at  Wax  Lake  West  Control  Structure  (La.)  - -  293 

Intracoastal  Waterway  (Morgan  City-Port  Alien): 


at  Bayou  Long  (La.)  - - - -  387 

at  Worley,  La. - — - - - -  193 

at  Port  Allen  Lock  (La.)  - -  192 

below  Old  River  (La.) -  386 

Little  Bayou  Sorrel  at  Jet.  with  ——————  178 

near  Pierre  Pass,  La.  - - — - — —  177 

Old  River  (FWS)  at  Jet.  with -  176 

Introduction  — - — — - - - —  111 

Jakes  Bayou  (La.),  Lake  Mongoulols  above  — — -  371,  372 
Lake  Mongoulols  below  - — ———————  384 

Jump,  The,  at  Venice,  La. - - - — — -  356 

Keel  boat  Pass  below  Lake  Chicot  (La.)  —————  64 

Kelthvllle,  La.,  Boggy  Bayou  near  — - - — —  130 

Keystone  Lock  (La.),  Bayou  Teche  at  — — — — —  238,  239 
Klmbel  Pass  near  Venice,  La.  —————  355 

Klsatchle  Bayou  at  Cypress,  La.  — — - — —  144 

at  Lotus,  La.  — - ———————  141 

Knox  Landing,  la.,  Mississippi  River  near  - -  3 

Old  River  Inflow  Channel  near  — — —  38,  365,  366,  367 
Old  River  Outflow  Channel  near  —  44,  45,  367,  368 
Krotz  Springs,  La.,  Atchafalaya  River  at  — — —  53 

Bayou  Fordoche  near  - — — - — — — —  167 

Lacasslne  Refuge  (La.),  Mermentau  River  at  — — —  258 

Lafayette,  La.,  Vermilion  River  at  — — - -  248 

Lafltte,  La.,  Bayou  Baratarla  at - - -  313 

Lake  Arthur,  La.,  Mermentau  River  at - - — -  257 

Lake  Borgne  at  Rlgolets  (La.)  — - - —  338 

Lake  Borgne  (La.),  Chef  Henteur  Pass  near - —  339 


Lake  Charles,  La.,  Calcasieu  River  and  toss  at  —  271 

Calcasieu  River  Salt  Water  Barrier 

Channel  at -  266,  267,  268,  269,  270 

West  Fork  Calcasieu  River  near  — — — — —  265 

Lake  Chicot  (La.),  Atchafalaya  Basin  East 


Access  Channel  above  — - - -  385,  386 

Big  Bayou  Chene  above  — - — — -  373 

Keel  boat  toss  below  — — — — - ——————  64 

Lake  End,  La.,  Bayou  Pierre  near  — — - — —  138 

Lake  Fausse  Point  Cut  (La.),  Little  Gonsoulln 

Bayou  above  — — — — - — -  381 

Grand  Bayou  (La.)  below  — — - — — -  381 

Lake  Long  below  Bayou  La  Rompe  (La.) -  382 

Lake  Long  (La.),  Bayou  La  Rompe  at -  56 

Lake  tourepas  near  Reserve  Canal  -  325 

Lake  Mongoulols  (La.),  Splice  Island 

Chute  above  — — — — ————————  371 

Jakes  Bayou  (U.)  below -  371,  372,  384 

Lake  tolourde  near  Morgan  City,  La.  — - — —  198 

Lake  Pontchartraln  at  Freni er,  La.  — — — — —  332 

at  Mandevllle,  La. -  333 

at  Midlake  near  New  Orleans,  La. -  334 

at  West  End,  U. -  335 

(Irish  Bayou)  near  South  Shore,  La.  —————  336 

Lake  Pontchartraln  (La.),  Rlgolets  near  — — — —  337 
Lake  Verret  at  Attakapas  Landing,  La.  —————  197 

Lamourle,  La.,  Bayou  Boeuf  near -  224 

Lebtau,  La.,  Bayou  Wauksha  near - 211,  388 

Lecompte,  La.,  Bayou  Boeuf  at  ———————  225 

Leevllle,  La.,  Bayou  LaFourehe  at - — -  309 

Little  Atchafalaya  River  below  Upper  Grand 

River  (La.)  ————————————  370 

Little  Bayou  Da  Plomb  below  Bayou  Chene  (La.)  —  383 

Little  Bayou  Sorrel  at  Jet.  with  G1WW  (Morgan 

City-Port  Allen  Route)  — - - 178 
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Little  Gonsoulln  Bayou  above  Lake  Fausse 

Point  Cut  (La.)  -  381 

Little  Lake  Long  (La.),  WABPL  (FWS)  at -  165 

Little  Tensas  Bayou  below  Blind 

Tensas  Cut,  La. -  383  ,  384 

Little  Tensas  Bayou  (La.), 

Upper  Grand  River  at -  169 

Livonia,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at  -  189 

Lock  and  Dam  No.  1  (La.),  Red  River  above -  98 

Red  River  below - - — - -  99 

Lock  and  Dam  No.  2  (La.),  Red  River  above -  94 

Red  River  below - - -  95 

Lock  and  Dam  No.  3  (La.),  Red  River  above -  89 

Red  River  below -  90 

Loggy  Bayou  near  Nlnock,  La. - - - - -  129 

Loneplne,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrle  Diversion  Channel  near -  226 

Long  Bridge,  La.,  Bayou  Vermilion  at -  246 

Lottie,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  at  — - - 181,  182 

Lotus,  La.,  Klstachle  Bayou  at - - -  141 

Lower  Atchafalaya  River  at  Berwick  Lock  (La.) - 67,  68 

at  Morgan  City -  69  ,  377  ,  378 

below  Sweet  Bay  Lake  (La.)  -  70 

Lower  Grand  Bayou  (La.),  WABPL  Borrow 

Pit  (LS)  at -  220 

WABPL  (FWS)  at -  163 

Lower  Grand  River  at  Bayou  Sorrel  Lock  (La.) -  194 

Lukes  Landing,  La.,  East  Cote  Blanche  Bay  at -  348 

Main  Pass  near  Pllottown,  La.  - -  358 

Mandevllle,  La.,  Lake  Pontchartraln  at -  333 

Manlece  Bayou  near  Canfield,  Ark.  -  103 

torlngouln,  La.,  EABPL  Borrow  Pit  near - - -  183 

Marksvllle,  La.,  Coulee  des  Grues  at - -  206 

Maximal,  mlnlmun,  and  mean  discharges  — — -  xl 

McKinney  Bayou  Canal  near  Fouke,  Ark.  — - —  110 

McKinney  Bayou  (LS)  at  Floodgates  (Ark.)  — — —  108 

McKinney  Bayou  (RS)  at  Floodgates  (Ark.)  — —  109 

McKinney  Bayou  near  Texarkana,  Ark.  - — — —  106,  107 

near  Texarkana,  Tex. - — - — - —  105 

Meeker,  La.,  Bayou  Boeuf  at  — - — — — — -  232,  388 

Melville,  La.,  Atchafalaya  River  at  ——————  52 

Mermentau,  La.,  Mermentau  River  at  —————  255 

Mermentau  River  at  Catfish  Point 

Control  Structure  (La.)  - — —  259,  260,  261 

at  Grand  Chenlere,  La.  —————————  262 

at  Lacasslne  Refuge  (La.) - — — —  258 

at  Lake  Arthur,  La.  —————— —  257 

at  Mermentau,  La.  — - - - — — - —  255 

Mllbum,  La.,  Bayous  Rapides,  Boeuf,  and 

Cocodrle  Diversion  Channel  at  —————— -  228 

Miller  Point  (La.),  Grand  Lake  at - - -  374  ,  375 

Minder,  La.,  Bayou  Do  reheat  near - - -  128 

Mississippi  River  at  Algiers  Lock  (La.) - —  20 

at  Alliance,  La. - - - — -  22 

at  Baton  Rouge,  La.  - -  9 

at  Bayou  Sara,  La.  — -  8 

at  Belle  Chasse,  La. - -  354 

at  Bonnet  Carre  (La.)  — — — - - - —  14 

at  Chalmette,  La.  — - - - - -  19 

at  College  Point,  La.  — — - * - - -  11 

at  Donal dsonvll le.  La.  — — -  10 

at  Bnplre,  La.  — - — - 25 

at  Harvey  Lock  (La.)  — - — - —  17 

at  Head  of  Passes  (La.)  — - — - 27 

at  Inner  Harbor  Navigation  Canal 

Lock  (La.)  -  18 

at  Morgana,  La. - — - — — - —  7 

at  New  Orleans  (Carrollton),  La. - - - 16,  354 

at  Port  Sulphur,  La.  — - - — -  24 

at  Red  River  Landing,  La.  — — - — -  6 

at  Reserve,  La.  - - — - — -  12 

at  Tarbert  Landing,  Miss.  - — —  4,  5,  351,  352,  353 

at  Venice,  La.  — - - - — - —  26 

at  West  Polnte  a  la  Hache,  La.  - -  23 

High  Water  Stages - — - — - —  32,  33 

near  Baton  Rouge,  La. - — - - -  353,  354 

near  Bralthwalte,  La.  — - —  21 

near  Coochle,  La.  — - - - — - -  351 

near  Head  of  tosses.  La.  — -  358,  359 

near  Knox  Landing,  La.  — - —  3 

near  Venice,  La.  — — — - - - - — —  354 

(Southwest  toss)  at  East  Jetty  (La.)  — — — -  29 

Mississippi  River-Gulf  Outlet 

at  Shell  Beach,  La. - - — — — - — —  341 

Moncla,  La.,  Red  River  at  — ——————— - -  97 

Monthly  and  yearly  mean  stages  — —————— — —  x 

Moorings  port,  La.,  Caddo  Lake  at  ——————  114 

Twelvemlle  Bayou  near  — — — — — — — - -  118 
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Morgan  City,  La.,  Bayou  Shaffer  at  — - - - -  378 

Lake  tolourde  near -  198 

Lower  Atchafalaya  River  at  - - -  69,  377,  378 

Norganta,  La.,  Mississippi  River  at  - - - -  7 

Norley,  La.,  Intracoastal  Waterway  at  — ----- - —  193 

ttyette  Point  (La.),  Chicot  Pass  near  -----  61,  373,  374 

6-and  Lake  at  ——————— - — ... — —  374 

Natchitoches,  La.,  Bayou  Pierre  near  — - - -  139 

New  Henderson  Landing,  La.,  WABPL 

Borrow  Pit  (LS)  at -  218 

New  Orleans  (Carrolton),  La.,  Mississippi 

River  at  — — — — — — - — - -  354 

New  Orleans,  La.,  Bonnet  Carre  Floodway  near  -  15 

New  Orleans,  La.,  Inner  Harbor  Navigation 

Canal  (INK)  at -  282 

IHNC  ( IWW)  at  Florida  Avenue  Bridge -  281 

IHNC  near  Sea  brook  Bridge -  280 

IWW  near  Paris  Road  Bridge  — — —  — — — — — —  279 

Lake  Pontchartraln  at  Midlake  near  —————  334 

Mississippi  River  at  — — — — — — - 16 

New  Roads,  La.,  False  River  at  — — — -  187 

Nlnock,  La.,  loggy  Bayou  near  - — — - — —  129 

North  Pass  at  Mouth  — — — - — — - -  359 

Oberlln,  La.,  Calcasieu  River  near - — - —  263 

Octave  Pass  near  Pllottown,  La. - - — -  358 

Odenburg,  La.,  Bayou  Moreau  near  — — — — - —  149 

Old  River  at  Torres,  La.  — — — — — — - - — -  46,  47 

below  Bayou  Long  (La.)  - — -  386 

below  Intracoastal  Waterways - — -  386 

Old  River  (FWS)  at  Jet.  with  GIWW  (Morgan 

City-Port  Allen  Route)  (La.)  - — — -  176 

Old  River  Inflow  at  Overbank  Structure  (La.): 

SC30) -  34 

C40)  — -  35 

C50)  -  36 

C60) -  37 

through  Overbank  Structure  (La.)  - 365 

Old  River  Inflow  Channel  near 


Old  River  Outflow  at  Overbank  Structure  (La.): 

(C35) -  39 

(C45)  -  40 

(C55) -  41 

(C65)  -  42 

Old  River  Outflow  Channel  (La.), 

Red  River  above  ——————————  380 

Old  River  Outflow  Channel  near 


Opelousas  Bay  (La.j,  WABPL  Borrow  Pit 

(FWS)  at -  161 

Overhank  Structure  (La.),  Old  River  Overflow  at: 

SC30) -  34 

C40) -  35 

C50) -  36 

C60)  -  37 

Old  River  Inflow  through  — — — ———————  365 

Overbank  Structure  (La.),  Old  River  Outflow  at: 


(C35) -  39 

C45) -  40 

(C55) -  41 

(C65) -  42 

Paris  Road  Bridge,  New  Orleans,  la.. 

Intracoastal  Waterway  near -  279 

Paris  Road  (La.),  Bayou  Blenvenue  at  —————  276 

toss  A  Loutre  near  Head  of  Pisses  (La.)  — — — —  359 

Pass  Manchac  near  Ponchatoula,  La.  ——————  329 

Pass  Tante  Phlne,  Venice,  La.  near  ——————  357 

Perry,  la.,  VOnalllon  River  at  — — — — — —  250 

Petite  Amite  River  near  St.  Paul,  La.  ——————  324 

Pierre  Pass  at  Pierre  Part,  La.  ——————  196 

Pierre  Piss,  La.,  Belle  River  near  ——————  195 

Intracoastal  Waterway  near - - -  177 

Pigeon,  La.,  Big  Bayou  Pigeon  (FWS)  near - - —  175 

Pliottown,  la.,  Brant  Pass  near  ——————  358 

Octave  Mu  near - — — — — - — -  358 

Raphael  Pass  near  — — — - -  358 

Plneville,  La.,  Bayou  Rlgolette  near  — — —  148,  380,  381 
Polnte  Coupee  Drainage  Structure  (La.), 

Bayou  Latanache  above  — — — — - — -  151 

Bayou  Latanache  below  — - - - 152,  153 

Ponchatoula  Creak  at  Kaaaaond,  La.  — — — - —  327 

near  Ponchatoula,  La.  — — - — — - —  328 

Ponchatoula,  La.,  Mss  Manchac  near  ——————  329 

Port  Allen  Lock  (La.),  Intracoastal  Waterway  at  —  193 

Mississippi  River  at  Baton  Rouge,  La.  — - -  9 

Port  Barre,  La.,  Bayou  Teehe  at  — — — — — —  233  ,  388 

Port  Eads,  La.  South  Pass  at  -  30,  364,  365 

Part  Sulptwr  a.,  Mlsslsslpp*  liver  at  —————  24 


Port  Vincent,  La.,  halte  River  at  — — — - — 

Posten  Bayou  near  Wardvlew,  La.  - — - 

Premeaux  Pumping  Plant  (La.),  Bayou 

Queue  de  Tortue  at - — - 

Ramah,  La.,  EABPt  Borrow  Pit  (FWS)  at - 171, 

EABPL  Borrow  Pit  (LS)  at - — - - - 

Raphael  Pass  near  Pllottown,  La. - — 

Red  Chute  Bayou  near  Shreveport,  La. - 

Red  River  above  Camptl,  La.  — - 

above  Choctaw  Bayou  Bend  Cutoff  (La.)  - 

above  Grand  Ecore  Cutoff  (La.)  - - - 

above  Lock  and  Dam  No.  1  (La.)  - 

above  Lock  and  Dam  No.  2  (La.)  - 

above  Lock  and  Dam  No.  3  (La.)  — - - - 

above  Old  River  Outflow  Channel  (La.) - - 

at  Alexandria,  La.  -  92  ,  93  ,  379, 

at  Colfax,  La. - — — - — - 

at  Coushatta,  La.  - - — — — - — — - 

at  Fulton,  Ark. - - -  74,  75, 

at  Grand  Ecore,  La. - - - - 

at  Honda,  La.  — - — - - - 

at  Shreveport,  La.  — - — -  78,  79, 

at  Spring  Bank,  Ark. - — - — 

below  Grand  Ecore  Cutoff  (La.) - — — - - — 

below  Lock  and  Dam  No.  1  (La.)  - - 

below  Lock  and  Dam  Mo.  2  (La.)  — - — 

below  Lock  and  Dam  No.  3  (La.)  — — - — 

near  Camptl,  La.  - - - - - 

near  Coushatta,  La.  - - — - - - 

near  St.  Maurice,  La.  — - - - 

Red  River  Landing,  La.,  Mississippi  River  at - 

Reserve  Canal  near  Lake  Maurepes - — — — 

Reserve,  La.,  Mississippi  River  at - * - 

Rlgolets  (La.),  Lake  Borgne  at - — - 

Rlgolets  near  Lake  Pontchartraln  (La.)  — — — 

Robert,  La.,  Tangipahoa  River  near  - - — — — 

Rosedale,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  at  — — — — — 

Choctaw  Bayou  near  — — — - - - — 

Round  Bayou  at  Deer  Island  (La.)  —————— 

Round  Island  (La.),  Buffalo  Cove  at  - - - 

Ruth  Canal  at  Ruth,  La. -  236, 

Ruth  Canal  Control  Structure,  gate  openings  - 

Schooner  Bayou  (Inland  Waterway)  at 

Control  Structure  (La.) - —  297,  298, 

Seabrook  Bridge,  New  Orleans,  La.,  Inner 

Harbor  Navigation  Canal  near - — - 

Shell  Beach,  La.,  Mississippi  River- 

Gulf  Outlet  at - - — - - - 

Shell  Oil  Company  Canal  above  Intracoastal 

Waterways  (La.) - — - — — -  386, 

Sherburne,  La.,  Alabama  Bayou  (FWS)  at  — — — - 

Shreveport,  La.,  Alllaator  Bayou  near  — — - 

Bayou  Bodcau  near  (reservoir  outlet)  — - —  122, 

Bayou  Bodcau  Reservoir  near  - - - - -  120, 

Brush  Bayou  at  — — - - - — - 

Cypress  Bayou  near  (Wallace  Lake  Outlet)  — —  134, 


Flat  River  (Shell  Bayou)  near  — — — — — — — 

Red  Chute  Bayou  near  — —————— - — 

Red  River  at  —————— — — - — —  78,  79, 

Wallace  Lake  near  — — — — .... — - —  132, 

Slmmesport,  La.,  Atchafalaya  River  at  —  50,  51,  368, 

Six  Mile  Lake  at  Dog  Island  (La.)  - - —  376, 

near  Verdunvllle,  La.  — — - - - — — - 65, 

Slidell,  La.,  Bayou  Bonfouca  at  — — — - — - 

Southern  Pacific  Railroad  (La.),  Whiskey 

Pilot  Channel  at  — — - — — — - - 

South  Pass  at  Port  Eads,  La.  — — — — — 30,  364, 


South  Pass  Outlet  at  mile  10.0  East  —————— 

at  mile  10.8  East  — — — — - — — — - 

at  mile  11.8  East  ——————— — - 

at  mile  12.0  East  — — — — — — — — — — 

at  mile  2.7  West  — — — — — — — ....... . — 

at  mile  4.7  West  — — - — ——————— 

at  mile  6.4  West  ——————————— 

at  mile  7.1  West  ——————————— 

at  mile  7.4  West  — — — ....... — - — 

at  mile  7.6  West  — — — — — — — — - 

at  mile  7.9  West  ———————— — - 

at  mile  8.4  West  ——————————  362, 

at  mile  10.0  West - 

at  mile  10.4  West - - - 

at  mile  10.6  West  ————————— — 

at  mile  12.6  West  ——————————— 

South  Shore,  La.,  Lake  Pontchartraln 

(Irish  Bayou)  near  ——————— - 

Southwest  Miss  at  mile  9.2  (la.)  ——————— 

at  East  Jetty  ———————————— 

near  Head  of  tosses.  La.  —————————— 
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Southwest  Pass  Outlet  at  wile  4.5  East -  360 

at  mile  14.2  East -  360  ,  361 

at  mile  3.0  West - — -  360 

at  mile  9.8  Nest -  360 

at  mile  11.8  Nest  -  360 

Spanish  Lake  Floodgate  (La.), 

Alligator  Bayou  at - 319,  320 

Splice  Island  Chute  above  Lake 

Mongoulols  (La.)  -  371 

below  Texas  Oil  Company  Canal  -  382,  383 

Spring  Bank,  Ark.,  Red  River  at -  76 

Springfield,  La.,  Tlckfaw  River  near  — - - -  326 

St.  Landry,  La.,  Bayou  Cocodrle  at -  230 

St.  Maurice,  La.,  Red  River  near - - -  87 

St.  Paul,  La.,  Petite  Amite  River  near -  324 

Sulphur  River  at  Fort  Lynn,  Ark. - — —  113 

near  Texarkana,  Ark.  - - - - - -  111 

see  also  Middle,  North,  and  South 
Sulphur  Rivers 

Sweet  Bay  Lake  (La.),  Lower  Atchafalaya 

River  below - — -  70 

Tangipahoa  River  near  Robert,  La.  -  330 

Tarbert  Landing,  Miss.,  Mississippi 

River  at -  4,  5,  351,  352,  353 

Taylor  Point  (La.),  Grand  Lake  at  - -  374 

Texarkana,  Ark.,  Days  Creek  near -  112 

McKinney  Bayou  near - 106,  107 

Sulphur  River  near - - -  111 

Texarkana,  Tex.,  McKinney  Bayou  near - — —  105 

Texas  011  Company  Canal  below  Splice 

Island  Chute  (La.)  -  382  ,  383 

Thlbodaux,  La.,  Bayou  LaFourche  at - -  307 

Three  Prong  Lake  at  Belledeau,  La.  — - -  203,  387 

Tlckfaw  River  near  Springfield,  La.  — — - -  326 

Tiger  Pass  near  Venice,  La. - ..........  357 

above  jetty - — ........ — ...... — .......  356 

below  Jetty  — - - — - - - — ..........  357 

Tontons  Bridge  (La.),  Bayou  Vermilion  at  — — — —  245 

Torbert,  La.,  Bayou  Grosse  Tete  near  — - .....  188 

Torras,  La.,  Old  River  at - - ....... - -  46,  47 

Twelvemlle  Bayou  near  Moorlngsport,  La.  — - — —  118 

Upper  Grand  River  at  Little  Tensas  Bayou  (La.)  — -  169 

below  Butte  La  Rose  Cutoff  (La.)  - - -  370 

below  Little  Atchafalaya  River  - — ......... —  370 


Upper  Grand  River  (FVS)  at  Dike  (La.)  -  173,  385 

(LS)  at  Dike  (La.)  -  185 

Upper  Grand  River  (La.),  Blind  Tensas 

Cut  below -  58,  371 

Upper  Guide  Levee  Borrow  Pit  above 


Bayou  Latenache  (la.)  — ...................  150 

Venice,  La.,  Baptiste  Collette  Bayou  near  — —  354,  355 

Emellne  Pass  near  — ...... - - - - -  356 

Grand  Pass  near - ...... - - —  356 

Jimp,  The,  at  — - - - -  356 

Kimbel  Pass  near  — - - - - — -  355 

Mississippi  River  at  — - - - — -  26 

Mississippi  River  near -  354 

Pass  Tante  Phlne  near - - - — - -  357 

Tiger  Pass  near - - - - - - -  357 
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Verdunvllle,  La.,  Six  Mile  Lake  near -  65,  375 

Vermilion  Lock  (La.),  Intracoastal 

Waterway  at -  300,  301,  302 

Vermilion  River  at  Broussard  Bridge  (La.)  -  249 

.t  Lafayette,  La. -  248 

at  Perry,  La.  -  250 

near  8ancker,  La.  -  261 

see  also  Bayou  Vermilion 

Wallace  Lake  near  Shreveport,  La. - 132,  133 

Wardvlew,  La.,  Posten  Bayou  near -  104 

Washington,  La.,  Bayou  Courtableau  at -  210 

Wax  Lake  East  Borrow  Pit  (LS) 

near  Calunet,  La. -  290 

Wax  Lake  East  Control  Structure  (La.), 

Intracoastal  Waterway  at -  289 

Wax  Lake  East  Drainage  Area  at  Control 

Structure  (La.)  .  291,  292 

Wax  Lake  Outlet  at  Calumet,  La. -  66,  375,  376 

Wax  Lake  Outlet  Vicinity  at  Belle 

Isle,  La. . .  71 

Wax  Lake  West  Control  Structure  (La.), 

Intracoastal  taterway  at  - -  293 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (FWS)  at  Bayou  Mersler  (La.) -  162 

at  Opelousas  Bay  (La.)  - 161 

near  Catahoula,  La.  -  381 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  (LS)  at  Bayou  Rouge  (La.) -  208 

at  Big  Pass  (La.)  -  221 

at  Lower  Grand  Bayou  (La.)  - — -  220 

at  New  Henderson  Landing,  La. -  218 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  Borrow 

Pit  near  Courtableau,  La.  - - —  217 

West  Atchafalaya  Basin  Protection  Levee  (FWS) 

at  Bayou  Rouge  (La.)  — - - -  154 

at  Cleon,  La. - — — - - - —  160 

at  Little  Lake  Long  (La.) - — — — — -  165 

at  Lower  Grand  Bayou  (La.)  - 163 

near  Courtableau,  (La.)  — - - - — —  156 

West  Bay  near  Burrwood,  La. - ......  344 

West  Calumet  Floodgate  (La.), 

Bayou  Teche  at  ............ ....... ..........  243 

West  End,  La.,  Lake  Pontchartraln  at  335 

West  Fork  Calcasieu  River  near 

lake  Charles,  La.  — - — - ..........  265 

West  Fork  Chicot  Pass  (La.), 

Chicot  Pass  above - ...... - - - —  373 

Chicot  Pass  at  — — - ..... —  60 

West  Polnte  a  la  Hache,  La., 

Mississippi  River  at - -  23 

Whiskey  Bay  Pilot  Channel  below  Head  (La.)  — — —  57 

at  Southern  Pacific  Railroad  (La.)  — — -  371 

White  Bayou  East  Diversion  Channel  near 

Baton  Rouge,  La.  -  316 

White  Bayou  near  Zachary,  La.  — - - -  315 

Whltevllle,  La.,  Bayou  Cocodrle  near -  231,  388 

Willow  Cove  (La.),  Bayou  Boutte  below -  384 

Woodworth,  La.,  Bayou  Boeuf  near -  223 

Zachary,  La.,  White  Bayou  near - —  315 


END 
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